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OPTION DESIGNATION LIST DEC 5, 1973 



STATUS 1 AND 7 
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DICK BEST 



THIS IS A LIST OF DESIGNATIONS AND NAMES OF EQUIPMENT WHICH HAS BEEN, IS, OB MAY BE AVAILABLE FOR SALE BY DEC, 
OPTIONS ABE SORTED BY MODEL NUMBER, 



THE 



THE MODEL NUMBER HAS BEEN PLACED IN THE SPACE AVAILABLE FOR IT IN THE ACCOUNTING FORMAT, THIS SPACE CONSISTS OF A MAIN 5 
CHARACTER FIELD FOLLOWED BY A 2*CHARACTER "VARIATION" FIELD, A DASH SEPARATES THE TWO FIELDS, WHILE THg MAIN NUMBER 
IS RIGHT JUSTIFIED AND THE VARIATION IS LEFT JUSTIFIED, IN GENERAL* OLD MODEL NUMBERS CONTAIN NO LETTERS IN THE MAiN 
FIELD WHILE NEW MODEL NUMBERS CONTAIN 2 LETTERS FOLLOWED BY 2 NUMBERS, THE INITIAL LETTER IN THE MAIN FIELD GENERALLY IS 
THE SAME AS THE CATEGORY, EXCEPTIONS TO THIS ARE COMPUTERS, LISTED IN CATEGORY E, 

THE MODEL NUMBER FOR A TESTER USES THE SAME CHARACTERS IN THE MAIN FIELD AS DOES THE OPTION FOR WHICH IT IS DESlGNED# WITH 
THE FIRST CHARACTER In THE VARIATION FIELD BEING "T«, FOR EXAMPLE, 2 TESTERS FOR THE RF01«A MIGHT BE NAMED RpQj«TA AND 
RP01»T8, SUCH TESTER NUMBERS ARE NOT LISTED HERE, THE* ARE CONTROLLED BY DRAFTING, 

THE "USED ON" COLUMN REFERS TO THE OPTIONS OR COMPUTERS TO WHICH THE ITEM IN QUESTION MAY BE CONNECTED, 

THE "ENG MGR" IS THE ENGINEERING MANAGER WHO HAS THE FINAL RESPONSIBILITY FOR THE DEVICE, 

THE "MANUFACTURING AREA" IS THE GROUP THAT MANUFACTURES THE D£VICE| 



COM 
CON 
CSS 
DAS 
IpG 
LVP 
MAY 
PL 



PDPU COMMUNICATIONS F, A, 
CONTROL SYSTEMS 
SPECIAL SYSTEMS, PARKER ST 
DEC SYSTEM 10 ADVANCED SYSTEMS 
INDUSTRIAL PRODUCTS, MAXNARD 

a LOW VOLUMN PRODUCTION, PARKER ST 

a MAYNARD, THOMPSON ST, 
a PROGRAM LIBRARY 



T,, WESTMINSTER 



SSAU a SPECIAL SYSTEMS, AUSTRALIA 
SSCAL o SPECIAL SYSTEMS, CALIFORNIA 
SSCAN a SPECIAL SYSTEMS, CANADA 
SSCH s SPECIAL SYSTEMS, CHICAGO 
SSMU a SPECIAL SYSTEMS, MUNICH 
SSUK s SPECIAL SYSTEMS, ENGLAND 
TPL = TRADITIONAL PRODUCTS 
WF x WESTFIELD 
WM s WESTMINSTER 

THE "DESIGN ENGINEER" HAS DESIGN RESPONSIBILITY FOR THE DEVICE, AND IS AVAILABLE TO HELP SOLVE PROBLEMS THAT CANNOT BE 
HANDLED BY THE PRODUCTION ENGINEER, 

THE "PRODUCTION ENGINEER" DETERMINES THE METHOD OF MANUFACTURE AND BUILDS THE PILOT RUN, 

HE IS ALSO AVAILABLE TO SOLVE PROBLEMS WITH THE DEVICE THAT THE PRODUCTION LINE CANNOT SOLVE, 



THE "STATUS" CODE IS AS FOLLOWS! 
1#= UNANNOUNCED 

2 ■ IN DESIGN AND ANNOUNCED 

3 a CUSTOM BUILT 

4 « RELEASED TO BUILD 



5 *■ RELEASED TO PRODUCTION 

6 = OBSOLETE, BUT CAN STILL BE CUSTOM BUILT 

7 ■ OBSOLETE AND CANNOT BE BUILT 
• a NO OPTION, BUT A SERIES NAME 



"MO/YR" RECORDS THE MONTH AND YEAR OF THE LATEST CHANGE IN STATUS OR DESCRIPTION ON THAT LINE 

THOSE ITEMS WITH STATUS 1 AND 7 ARE NOT INCLUDED IN THE GENERALLY DISTRIBUTED LIST SINCE STATUS 1 AND 7 ITEMS ARE 
COMPANY CONFIDENTIAL, COMPLETE LISTS HAVE BEEN SENT TO THE FOLLOWING PEOPLE? 



ANDY KNOWLES 
STAN OLSEN 
WIN HINDLE 



PETE KAUFMANN 
BOB LANE 



MONTHLY UPDATED COMPLETE LISTS ARE SENT TO THE FOLLOWING PEOPLE! 



BOB ASPELL 5*2 

GINGER CARROLL (2) 1*4 

AL PFYFFER 4*4 

FRANK CASSIDY 1*5 

BILL CUMMINS 21*4 

ANN WOOD 4*4 

PETER BRIGGS 1*4 



JOE MADDEN 4*5 
BILL SHAW 5*4 
CHUCK BRANNIGAN WF 
AL PETERS PK 
BILL HOGAN §92 
CHARLES FEELEY, 



THE "CATEGORY" CODE IS AS FOLLOWS! 
A s ANALOG*DIGITAL«ANALOG 
B = MISCELLANEOUS 
C = CARD HANDLING EQUIPMENT 
D a DATA HANDLING EQUIPMENT 
E a COMPUTERS 

K a INTERNAL COMPUTER OPTIONS 
L a LINE PRINTERS AND TYPEWRITERS 
M ■ MEMORIES (NQN»RQTATlNG) 



IRE 



ROGER POTHIER 5*5 
KEN RUSS 1*3 



BEV HALLMAN CANADA 
JIM MC HUGH PK 



BOB BAILLIE 1*2 (SOFTWARE QNL*) PHIL fA*S 4*5 



ROGER MELANSON 5*4 
BRUCE DILLINGHAM WM 
LORENZO RASILLE 1*4 



PULSE HEIGHT ANALYSIS EQUIPMENT 

PAPER TAPE EQUIPMENT 

PROGRAMS 

ROTATING MAGNETIC MEMORIES 

SPARE PARTS 

MAGNETIC TAPE EQUIPMENT 

VISUAL READOUT (DISPLAYS) 

X*Y PLOTTERS 



RENE THIBAULT 21*3 
JACK HARRJGAN 1*4 M 
PAUL MC GAUNN WF 



THERE SHOULD BE AN ENTRY IN EVERY COLUMN FOR EACH ITEM, PLEASE EXAMINE THOSE ITEMS FOR WHICH YOU ARE LISTED AS 
DESIGN OR PRODUCTION ENGINEER AnD SUPPLY THE MISSING INFORMATION TO DICK BEST OR JUNE PAYNE (X2273), 



GLOSSARY OF INITIALS 



AA s A, ADELMON 5*5 
AAMsALEC MUZAR, KANATA 
ABW a ANDY WHITE pKl 
AC = A, COHAN 5*2 
ADL = AL OELUCA 5-2 
AEH a AL HELENIU5 1-2 
AEKsARNIE KORELITZ 1-3 
AEW = ART WILLIAMS 1-3 
AH a AL HIRSCH 1-4 
AHL = DAVE AHL 5*2 
AHS a AL SHIMER 5*5 
AJ a A, JOHNSON WM 
AJF a ft, FARINELLI WM 
AJM = JOE MARTIN 5*3 
AK s A, KARLSBErG 1*4 
AKI a AKAVIA KANIEL 5*2 
ALB = AL BURNESS 1*4 
AM a ALLEN MOWBRAY 5*5 
AP a AL PETERS PKl 
AR = A, RICKETT5 5*2 
AS s AL SLIZ 1*2 
AT a A, TITCOMB 5*5 
ATT = G, ATTERBUR* 5*5 
AW a ALAN WaLLACK 5*5 
BALL = CHRIS BALL 5*3 
BB = BILL BRUCKERT 5*5 
BD = B, DELAGI 1-2 
BDW s BARRY WEEKS WM 
BE a BOB EDWARDS SSCAL 
BES a BOB STEWART 5*2 
BFB a B, BAILLIE 1*2 
BG s BOB GRAY 1*2 
BH = BEV HALLMAN (2) KA 
BLCsBERNlE LACROUTE 5*2 
BLEsBOB EGGERT SSCAL 
BM a BOB MAC LEOD PK 
BMM s BOB MULLIN WM 
BMPrBOB MC PHERSON SSUK 
BMW s BILL WEISKE PK 
BN = BERNARD NOLAN 1-4 
BP = B, POULIOT 5-2 
BPFsB, FITZGERALD 1*2 
BQ = BOB QUINN 5-3 
BR s DAVE BROWN 5*2 
BRH a BRUCE HANSEN 3-5 
BS = B, SIPILA 1-4 
BT = BRUCE TARPLEY 5-2 
BU s R, BURTON 1*3 
BV a B, VACHON 5*2 
BW*B WIGGLESWORTH 5*2 
BWH = BERNIE HALL 1*2 
CA a R, CADY WM 
CARNsJANICE CARNES 5*2 
CAYcCHUCK A YOUSE 1*3 
CB a A, CAMpBELL NB 



CFM a CHARLES MEAD 5*5 
CH s D a CHACE 5*2 
CHI s CHAO CHI 1*3 
CL = R, CLAYTON 5*2 
CMB a BUZ BROOKS 5*3 
CMD s CHUCK DEWEY 21*4 
CPsCLAUDE PROTEAU 3-5 
CR = CHARLES ROMEO 12-2 
CRB a CHUCK BLASI 5*3 
CU a J, CUDMORE 1-4 
CV a C, VALENTINE PKl 

cyr a jqhn cyr 5-2 

CZ a A, CZAJKOWSKI WM 
DA a DAVE ADAMS 5*2 
DAL a DON LEWlNE 5*5 
DAS = 0, STACKPOLE 5*3 
OB a DICK BRIGGS 5-2 
DBR a DAVE REBUS CGY*D 
DC a DAVE CARLSON PK3 
DCB a DWIGHT BAKER 5-2 
DD a DICK DEVLIN 5*2 
DDMaDENNlS MACKLIN PKl 
DE a DONALD ELIAS PK2 
DEB a DAN BOWSER 1^2 
DEC a DON CRPWTHER 5*3 
DEG s DAVE GINZLER 5*2 
DF * DICK FALT 5-3 
PFP a D f PAVLOCK 12*3 
DG ^ D, GROSS 5*5 
DH a D, HOPKINS PKl 
OHD a DAN D'URSO 12*3 
DI a D, IVES 1*2 
DJ a DALE JENSEN 1*3 
DJA a D, ANDERSON 1*2 
DJDaD, DI GIROLAMO 5*2 
DLaDEMETRlOS LIGNOS 1*4 
DLM a DAVE MURRAY KA 
DLN = DAVE NELSON PK3 
DM a D f MURPHY 5-3 
DMD a DAN DADDIECO 12-2 
DMLaD, LITW1NETZ 5-5 
DN a D, NEVALA (9) 1*4 
DO a D, 0»CONNOR 1-4 
DOANE a R, DOANE 5-3 
DOV = DAVID VEINOT 1-5 
DP a DICK PETERSON 1-4 
DPR a DAVE RODGERS 5*3 
DPSsDAVlD STRAND S5CAL 
DR * R, DIETER 5*3 
DRESaD, DRESLINSK1 PKl 
DREW a JIM DREW 1*5 
DRM a DAN MUTNANSKy 1*3 
DRS a DON STREET PKl 
DS a DAVE SAARI 1*4 
DSLaDAVE LESLIE 5-2 



DT a DAVE THOMAS 1-5 
DV x D, VONADA 1*2 
DWB a DAVE BUCKNAM 5*3 
DWS a D, SMEL5ER 1*5 
DY a DON XOUNG PKl 
DZap # ZERESKI (23) 21-4 
EAS a ED SIEGMANN 5*5 
E& a ED BRUCKERT 21-4 
EC a ED CORELL 1*3 
EDSaED STEINBERGER 5*2 
EF a ED FORDE 1*4 
EG a £„ GIANETTO 1*4 
EIA a ENRICO ANCONA PK3 
ELlAaR ELIA*SHAOUL 11*2 
ELK a E. KENNEY 4*5 
ELL = KEN ELLSON 12*3 
ELS a ED STELTZER 1*3 
EM a ED MARTELLO PKl 
EN a ED NEUMYER 5*2 
EPC a ED CHAMBERS 3*5 
ER a E, REED 5*3 
ERK a ED KING 5*5 
ERP a ED PERMON 5-2 
ES a ELMER SIMMONS 1*3 
EW s ED WARGO 5*2 
EWB a ERNIE BAUER 21*3 
FA a F, AUMANN PKl 
FE a FRANK EL1A 5*2 
FF a FRANK FORTlN 1-4 
FM a FRANK MOLLER 5*2 
FMS s F t SOUVA 21*4 
FS a FRED STRAIGHT 3-5 
FSB a FLOYD BENSON 5*5 
F* a fPED WILHELM 5-5 
FZ a FRANK ZERESKI 1*2 
GBH=G HARRINGTON 12*2 
GD a JACK DELBROCCO 1-4 
GDG a GERRY GANONG 5-5 
GEF a GEO FRIEND 4*3 
GF a G, FORD 21*4 
GFS a GEO SIRUIS 5-5 
GG a GORDON GRAHAM 1*4 
GHaGEORGE HITZ 1*5 
G«L a GEO H LORD 5*2 
GHP s GEO PARTRIDGE 1*3 
GL a GLEN LEAFLOOR KA 
GO a GEOFF OADES SSUK 
GOH a GREG HELTON 21-4 
GP a G, POTTER 1-5 
GPAPsGARY PAPAZ1AN 1*4 
GPBaG.P, BUDIANSKY WM 
GS a G, SAVIERS 1*3 
GSDaGOVlNDA SINGH SSCAL 
GT a GEO THISSELL 5*5 
GWD a G, DULANEi 5*5 



HA a H, ADLEMAN 5*3 
HD = HARRY DRAB 1*3 
HK a HANK KREJCI 12*2 
HL a HERVE LAVOIE 5*5 
HRL a HAROLD LONG 21*4 
HS a H, SHEPHERD 5*2 
IBal, BELLETTIERE 1-4 
ICF a IAN FALLOWS 5-2 
IP s IRA POjELL 5*2 
IR a ISAAC RAGWAR 1*4 
JB a JOHN BLOEM 5*2 
JC a JOHN CLARKE 5*2 
JD a JOHN ORASHER 5*5 
JDB a JIM BRAY 1*5 
JDL a JOHN LEARsON 5*3 
JDM = JOHN DI MACK 5-2 
JE a J, ELSBREE 5*5 



GLOSSARY OF INITIALS CONTINUED 



JEH ■ JOHN HQLMAN PKl 
JEN a JUDY NICHULS 5-2 
JER « JOHN ROBERTS 5*3 
JFB = JIM BEATTY 1*2 
JC = J, GRADY 5*3 
JH a JOHN R HESS 1*3 
JJL s J, LARKIN PKl 
JK s JOHN KIRK 5*2 
JL a JESSE LIPCON 5*5 
JLE = JOHN EGGERT 5*2 
JLH * JERRY HOLMES 4*5 
JJM a JIM MURPHY 12-2 
JJO » JOE ORLANDO 5*2 
JM s J, MELVIN 5*2 
JO a J, 0»LOUGHLIN WM 
JP a JOHN PRATT 5*2 
JRB ■ JOHN BENTON 5*5 
JRP s JIM PROVIDENT 5-5 
JS a J, SULLIVAN J2*3 
JTN s JAY NICHOLS PM 
JV a JACK VALENTINE 1*4 
JW s JACK WILLIAMS 5*3 
JZ s JOE ZEH 1*4 
KA = KEN ADAMETZ 1*2 
KB = KEN BRABITZ S5CAL 
KE a A, KENT 5*5 
KF = KARL FrEY 1*3 
KG s KENT GRIGGS 1*4 
KH a KEN HEDBERG 5*2 
K© * ALAN KOTOK 5*5 
KQ s KEN QUINN 21*4 
KR 8 ED KRAMER 5*5 
KU s VICTOR KU 5*5 
LAW s ROGER LAW50N 1*3 
LBH a LEN HUGHES 1*2 
LC s LARRY CONDON 1*2 
LCG a L,C t GARDNER 5*5 
LD s LENNY DlONNE 5*2 
LF s LARRY FAHEY 5-2 
LG a L, GALE 11*2 
LH = L. HALIO 5*5 
LHC = LARRY CONLEjf 5*2 
LK = LOU KLOTZ 5*2 
LN = L, NARHI 5*2 
LO s LINDA OLSEN PKl 
LT s LEN TURNER 5*2 
LW's LARRY WADE 12*2 
MA s M, ARSENAULT 5*2 
MC s J, MC NAMARA 5*3 
MDC a M, CONROY 1*4 
MDLsMiKE D, LEIS 5*3 
MDMsM D MORGANSTERN 5*3 
MH s MARTIN HALL SSUK 
MI s J, MILTON 5*3 
MJS=MARTY SCHWARTZ 21*4 



ML s MIKE LAWRENCE 5»5 
MM s JOE MC MULLIN 5*5 
MOLIS = R, MOLIS 5*2 
MOOR 8 ROD MOORE 3*5 
MORO = STEVE WORD 5*2 
MORRIS8JRA MORRIS 1*4 
MS a M, SAMALE PKl 
MSBaMIKE BUJNOWSKI PKl 
MT a MIKE TITELBAUM 5*5 
MWaMEL WOOLSEY 5*2 
MWSaMARK STECKLAIR 5*2 
NF a N, FIELD 1*3 
NR a NELSON ROY 5*3 
NS 8 NARESH SHAH 5*2 
OF a OWEN FISK, KANATA 
OMaOLIVER MOBISSON 5*2 
ORR s TOM ORR 1*3 
PAD e pHlL DESPO 6A*2 
PAJ a P, JENKINS 1*4 
PC a PETER CHRIST* SSUK 
PD a p, DURANT 1*5 
PDM a PETER MARTIN 5*2 
PETERS s AL PETERS MV1 
PFC s PETE CONKLIN 5*5 
PFM s P, MARTIN 5*3 
PG a PAUL GARDNER 5*2 
PH a PHIL HOLMES PKl 
PHG a PETER GORDON 5*2 
PJ a P, JANSON H»2 
PJD3DESGRQSEILLIERS 1*4 
PKaKOTScHENREUTHER 5*2 
PM a PETE MC LEAN 1*3 
PMC a p, MC CARIHY 1*4 
PMGaPAUL GUGLIELMI 5*5 
PN a PAUL NELSON 1*3 
PNH a PETER HELLER 1*3 
POT s DAVE POTTER 1*2 
PR a P, REISSER SSMU 
PRO s p DOWNER 5*2 
PS a P SCRIVEN 5*3 
PVsP VAN ROEKENS 12*2 
PWD s PETER DUKE PKl 
PWK s PAUL KELLEY 1*4 
PWM s PETER MEANS 5*3 
RA a r ANTONUCCIO 1*4 
RAA s BOB ARMSTRONG 5*5 
RAC 8 BOB CORMIER 1*2 
RB a ray BALDWIN 1*2 
PBH s R HURLEY 1*2 
R8L a DICK LAWRANCE 1*3 
RBR a BOB REGAN 5*2 
RCR a BOB RICHMOND 1*2 
RD a R, DOW 5*5 
RE a BOB REID 5*5 
REH s R HESSELTINE 1*4 



REL s R E LEWIS 1*3 
RENsRICH, NEUBAUER 12*3 
RF a ROBERT FITCH 5*2 
RFL a R, LARRY 12*3 
RG a R GAGNE 5*2 
RH a BOB HAMEL 1*5 
RhA a BOB ALLEN 1*4 
RHM a BOB MEESE 5*5 
RI a RU5S IKNAIAN 5*5 
RJBsR JOHN BARDONE 1*3 
RJIM s ROY MOFFA 5*2 
RJMC a BOB MC CLURE 1*4 
RJS a RON SETERA 1»2 
RJW s ROBERT WOLF 1*5 
RL a R, LISEE 5*3 
RLD 8 RATAN DAHR 5*5 
RLM a RUSS MOORE PKl 
RM e r MAY 1*4 
RMC a BOB MC CLURE 1*4 
RMD a R, MAC DONALD 1*4 
RMM a R, MERRILL 5*3 
RMO a MARK OLSEN 5*5 
RMS a BOB SMITH 5*3 
RN a M RICHESSON PKl 
ROTTaROB ROTTMAYER \*3 
RP a BOB PEYTON 1*3 
RPC a RICK CORBEN 5*5 
RR s R f REED 5*3 
RRB a DICK BENNETT 1*4 
RRC a RON CARTER 5*5 
RS aR, SAVELL 5*2 
RlHaRALPH HAMILTON 5*2 
RVNaRQB VAN NAARDEN 5*2 
RW a REG WETHERALL PKl 
RWI s RAY IMBLUM SSCAL 
SA a J t ST AMOUR 1*4 
SERG a W, SERGEANT J. 3 
SG a STEVE GROSS 5*3 
SJ a STEVE JENKINS 5*2 
SK a S, KOZIOL PKl 
SKJ a S f JACKSON PKl 
SM s S| MIKULSKI 5*2 
SNT s S,N, TEICHER 1*3 
SNZ a SULTAN ZIA 5*5 
SPRY a BILL SPRY PKl 
SR s STEVE ROTHMAN x»2 
SRH 8 STEVE HOLMES 5*5 
SS > SERGE SHAMMAS 5*3 
STsJ, STEFANOWICZ PKl 
STP a S, T, POMFRET 5-5 
SU a P, SULLIVAN 5*5 
SW a J, SWANSON «*3 
SZaS ZNAMIEROWSKI 5-2 
TFF a TOM FAVA 1*3 
TM a fQM MIGNEAULT 5*3 



TO a D TONGEL 1*2 
TP a TOM PITMAN 5*2 
TSaTOM STOCKEBRAND 5*3 
TWE a TOM EGGERS 5*5 
UR a OWE RICHER!, SSMU 
VBavlNCENT BASTIANI 5*3 
VDB 8 V BOAEN 1*2 
WC a BILL COATES 1*5 
WEbN, WELLS 5*2 
WEK a WALI KNAPP 3*5 
WF 8 WM FANAZICK PKl 
WFW a BILL WALSH 5*5 
WJH a BILL HAZEN 1*5 
Wh 8 DON KHITE 11*2 
WK 3 W KERAU&CH $ S Mu 
WL a BILL LONG 5*2 
WLS a BILL 5IPILA 5*2 
WM a BILL MINOR 1*3 
WMK a W MACKENZIE 8*2 
WOB a WILL O'BRIEN PK3 
WRaw, REUBER (5) SSMU 
WRS a WILLIS SMITH 5*3 
WU a DELMORE WU 1*2 
WW a BILL WALTON 5*5 
WWO a BILL OWENS 1*3 



MODEL 
NO 

10 
1040#A 

m 

1040»B 



ENG 
MGR 



104O« 

1040* 

1040* 

1040* 

104Q* 

1040* 

1040« 

1040* 

1040 

1040* 

1050* 



da rw 

db rw 

FA FW 

FB FW 

GA FW 

GB FW 

JA FW 

JB FW 

SA FW 

SB FW 



105QwB 
1055*A 

1055*B 



FW 
FW 
FW 



FW 
FW 



106O*A 
1060*B 
1060*GA 
106O*GB FW 
10§0»4A FW 
1060*>JB 
1060»S 
1070-A 

1070*B 

m 

1077«A 

* 
1077«*B 

m 
U/05»FA BD 
H/05.FB BD 
H/05»FE BD 
U/05*FF BD 
U/05»HA SNT 
H/05-HB SNT 
il/05»JA SNT 
U/05*JB SNT 
H/05»KA SNT 
11/05*KB SNT 
ll/05*l,A SNT 
ii/05#LB SNT 
U/05*MA CA 
11/05*MB CA 
lt/05*NC SNT 
H/05*ND SNT 
U/05*PA CA 
U/05*PB CA 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 



KE 
KE 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



KE 
KE 
KE 

KE 
KE 

KE 



KE 
KE 

KE 

KE 

KE 

BG 

BG 

BG 

BG 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

HL 

HL 

RAA 

RAA 

HL 

HI* 



K 
9/72 E 

E 
9/72 E 

E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
8/72 E 
8/72 E 
3/73 E 
3/73 E 
10/72 E 
10/72 E 
8/72 E 

E 
8/72 E 

E 

E 
8/72 E 

E 
8/72 E 
8/72 E 
8/72 E 
8/72 E 
3/73 E 
3/73 E 
10/72 E 
8/72 



E 

E 

6 8/72 E 

E 

6 8/72 E 

E 

6 8/72 E 

E 

2 10/72 E 

2 10/72 E 

2 10/72 E 

2 10/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 » 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 

8/72 

8/72 

10/72 

10/72 

9/72 

9/72 



AUTO MULTIPLY & DIVIDE 
1040»SA, RPiO»A, RP02»A, TU10C»EE, CRlO-FA, Lst>lO»LA, DKlO, 

DClO»AA, 2 DC10-B, 1I5V 60HZ 
1040-SB, RP10*B, RP02»B, TU10C*&a, CR10*FB, LSPJO-LB, DMO, DC10*AB, 
DC10-B, 230V 50HZ 
MD1Q*GA « 6 4K 1,8 USEC MEM), 115V 60HZ 
MDiO*GB (64K 1,8 USEC MEM), 230V 50HZ 



1040*A 
1040*8 
1040*A 
1040*B 
1040-A 

1040*» 
!040<*A 
1O40»B 
KA10*A 
KA10*C 



4 ME10 (64K 1 USEC MEM) 
4 ME10 (64K 1 USEC MEM) 
MF10-G (64K J USEC MEM) 
MFlO*G (64* 1 USEC MEM) 
4 ME10 (64K 1 USEC MEM) 
4 ME10 (t>4K 1 USEC MEM) 
QHSYS-10 
QHSYS«i0 



H5V 60HZ 

230V 50HZ 

115V 60HZ 

230V 50HZ 

U5V 60HZ 

230V 50HZ 



DC10-B H5V60HZ 
DClO^B 230V50HZ 



• KA10»A, 4ME10 RM10»GA RP02«GA TMlO«GA DKlO CR10*DA LP10-CA 

32 LINES DC10 OR DC68-A, U5V 60HZ 
KA10»C 4ME10 RM$0-GB RP02»GB TMlo«GB DKlO CRlO-DB ^PlO-CB 32 LINES H5Y &OHZ 

• ■ 2KA10 SME10 RM10-GA RMiO*BA RP03«>GA TU4U«GA DClO CR10»DA LP"lQ*CA 

32 LINES DClO OH DCt>8*A, 115V &OHZ 
m 2KA10 5ME10 RM10*GB RM10-BB RP03-GB TU40*UB DClO CRl0»DB LPlQwCB 

32 LINES DClO OR DC68*A, 230V 50HZ 
KIlO RR03-CA TU40*CA CR10*EA LplOFfEA DKlO QHSYS-10 DClO-AA 2 
KIlO RP03*CB TU40»CB CRJO-EB LPloF.EB DKlO QHSXS«.io DCjO-Ab 2 

• 1060*A + MF10*G 64K 1 USEC MEM, 115V 60HZ 

• 1060*B + MF10«G 64K 1 USEC MEM, 230V 50HZ 

• 1060*A i 4 MElO 64K 1 USEC MEM, H5V 60HZ 
*■ 1060*B + 4 MElO 64K 1 USEC MEMi 230V 50HZ 
m KIlO ♦ QHSYS»10 

m 1060»S &ME10 RM10»GA RM10«BA RP03»GA TU40»GA TU40»A Cr10*EA DKlO 

LPlOwCA 32 LINES DClO OR DC68«A, 115V 60HZ 

- 1O60*S bMElo RM1Q*GB RM10*BB RP03«GB TU40-GB TU40*B CRIO'EB DKlO 

LP10»CB 32 LINES DClO OR DC68-A, 230V 5QHZ 
« 2 KIlO 8ME10 RMlOoGA RM10»BA RP03*GA TU40*GA 2TU40»A DKJO CR10»EA 

LP10*CA 32 LINES DClO OR DC&B*A, H5V 60HZ 

- 2 KIlO 8ME10 RM10«*GB RM10»BB Rp03»GB TU40-GB 2TU40-B DKlO CR10*EB 

LPIO^CB 32 LINES DClO OR DC&8.A, 23pV 50HZ ' 
UC15 11/05-KA W UC15 FRONT PANEL (KYU*JF), 115V 
UC15 U/05»KB w UC15 FRONT PANEL (KYll»JF), 230V 
UC15 11/05*LA W UC15 FRONT PANEL (KYU»JF)# 115V 
UC15 U/05*LB W UC15 FRONT PANEL (KYU*JF), 230V 



VT40 
VT40 



VT40 
VT40 



KDl!*B 
KDll»B 
KDU^B 
KDll»B 
K0il«B 
KD11«B 
KDU*B 
KDH»B 
KD11»B 
KD11»B 
KDll«B 
KDll^B 
KDH.B 
KDH*B 



PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
MM 
MM 
BA 
BA 
MM 
MM 



MMU'K 

MM11»K 

MMU«pL 

MM11«L 

MMH»K 

MMU«K 

MM11»L 

MMU"L 

1»K, PS 

1«K, PS 

1«DC 10 

1«DD 10 

l*L, PS 

1*L# PS 



CONFIG l 

CONFIG I 

CONFIG 

CONFIG 

CONFIG 

CONFIG 

CONFIG 



CONFIG 2 



OEM 



KY11*JA, H5V, 

KYH*jA, 230V, OEM 

KY11-JA, U5V, OEM 

KY11»JA, 230V, OEM 

KXH-JA, 115V, OEM 

KY11.JA, 230V, OEM 

KYll-U'Af 115V, OEM 

KYll-JA, 230V, OEM 
VT40 CONFIG, KY1UJC, H5V 
VT40 CONFIG, KYll»JC, 23OV 
5 INCH BOX, MMU«L, KYll-JD, CONFIG 4, 115V OEM 
5 INCH BOX, MMiUL, KYll*JD, CONFIG 4, 230V OEM 
VT40 CONFIG, KYli*JC, H5V 
VT40 CONFIG, KYH*JC, 230V 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

t/05#WU VB 

l/05#WV VB 

1/10»AC 5NT RAA 

i/lO-AD SNT RAA 

1/10*CA 5NT RAA 

1/10»CB SNT RAA 

il/10*CE SNT RAA 

1/10*CF SNT RAA 

1/10*CJ SNT RAA 

l/iO*CK SNT RAA 

,1/10*CP SNT RAA 

1/10»CR SNT RAA 

1/10»DK CA MOLIS 

4/iO-DL CA MOLIS 

|/iO*DM CA MOLIS 

1/10*DN CA MOLIS 

1/lO-EA CA MOLIS 

1/10*EB CA MOLIS 

1/lO-EC CA MOLIS 

1/lO-ED -A MOLIS 

l/lO*EE CA MOLIS 

1/10*EF CA M0LI5 

i/iO«NC SNT MT 

1/10»ND SNT MT 

1/J5»AA JO 

1/15-A& JO 

1/15*BA JO 

ll/l5»B6 JO 

l/15*CA JO 

,1/15»CB JO 

i/iS.CC EAS KE 

U/15*CD EA5 KE 

,l/20»AA JO 

l/20»AB JO 

1/20*BA JO 

i/20*BB JO 

1/20*CA JO 

1/20*CB JO 

l/20«CC JO 

1/20*CD JO 

1/20.CE JO 

l/20»CF JO 

l/20*CG JO 

l/20»CH JO 

l/20»DA JO 

1/20»DB JO 

t/20#EA JO 

1/20»EB JO 

il/20*FA JO 

1/20»FB JO 

,J/20«HA JO 

1/20*HB JO 

ll/20«-JA JO 

1/20-JB JO 

1/20-KA JO 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



3/73 E 

3/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

7/72 E 

7/72 E 

2/73 

2/73 

7/72 

7/72 

4/73 

4/73 

5/72 

5/72 

2/73 

2/73 

5/72 E 

5/72 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

10/72 E 

10/72 E 

4/72 E 

4/72 E 

4/72 E 

4/72 E 

4/72 E 

4/72 E 

4/73 E 

4/73 E 

E 

£ 

E 

E 

E 

E 

3/72 E 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 



w.u, 
w,u s 



DC44, 
DC*4, 



2(H/05«LA, LPll, TAtl»AA, 
2(tl/05»LA, LPU, BAU»ES, 
1/05*LA (8K), 115V 

(8K), 

C8K), 

C8K), 

(8K), 

(SK), 

(8K), 

(BK), 

(8K), 

(8K), 
RCli, 



BAll»ES, DP11«DA), H960' 
DP11«DA), H950«CA, U5V 



►CA, HIV 50HZ 
60hZ 



1/Q5*LB 
1/Q5*LA 
1/05»LB 
i/05*LA 
1/05»LB 
1/05»LA 
1/05-LB 
i/05*LA 
1/05*L& 



230V 

t,T33*DC, 

LT33»DD, 

LA30»CA, 

LA30-CD, 



H950 TALL CAB, 115V 60HZ 
H950 TALL CAB, 230V 50«Z 
PC11, H950 TALL CAB, 115V 6QHZ 
PC11«A, H950 IALL CAB, 230V 50HZ 



75 
75 



1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

KDl 

KOI 

KC1 

KC1 

KC1 

KCl 

KCl 

KCl 



H950 TALL CAB, U5V 
H950 TALL CAB, 230V 

LA30«CA, TA11*AA, BM792-XH, QJl8Q«AN, H5V 

LA30*CD, TAil»ABf BM792-XH, QJ180*AN, 230V 

RS64»A, TCU, TU5b, BM792*YB, HSy &0HZ 



0*CA, 

0*CB, RCli, RS64*B, TCii, TU56, BM792*YB, 230V 50HZ 

0*OK, LA30»CA, NO LT33, 115V 60HZ 

0*DL, LA30*CD, NO LT33, 230V 50HZ 

0*CA, RFU, RSU, BM792*YB, PCll, U5V 60HZ 

0-CB, RF11, RSll»A, BM792»YB, PCU# 230V SOhZ 

0*CE, RF11, RSU, 115V &0HZ 

0»CF, RFU, RS1UA, 230V 50MZ 

O^CE, RK11»CA, RKQ5-AA, BM?92#YB, MEUwLA, 115V 60HZ 

0»CF, RKll^CD, RK05»BB, BM792#YB, ME11«LB, 230V 50H& 

»B, BAlt^DC 10,5 INCH BOX, MMji»L, KYjJl-JE, CONFIG 4, 

*B, BAli»DD 10,5 INCH BOX, tfMll»fc, KYil»JE, CONFIG 4, 



115V 
230V 



PROC, 
PROC, 
PROC, 
PROC, 
PROC# 
PROC, 

KCll 

KCtl 



BAU*CS, 
BAU*C&, 
BA11»CS, 
BAU*C5, 
BA11*C&, 
BA11»CS, 

BAllwCS 

BA11»CS 



H720*E, 
H720*F, 
H720»E, 
H720*F, 
H720»E, 
H720#F, 



RM, 
RM, 
TT, 
TT, 
CAB 
CAB, 



U5V, OEM 
230V, OEM 
115V, OEM 
230V, OEM 
115V, OEM 
230V, OEM 



KF1UA MMH*F K«H»L PCll H960.CA LT33#DC 115V&0HZ 
KFU»A MM11»F KWH*L PCH H9$0«CB LT33»DD 230V5OHZ 
RACK MOUNTABLE (RM) H5v ^0Hz 
RACK MOUNTABLE (RM) 230V 50HZ 
TABLE TOP (TT) W COVER U$V GOHZ 
TABLE TOP (TT) W COVER 230V &0HZ 
CABINET MOUNTED (CAB) I15V 50HZ 
CABINET MOUNTED (CAB) 230V 50HZ 



SYS 3 
SYS 3 



PDP11#2Q, 4K, KL11*A, LT33*DC, 

PDPU»20, 4K, KLU»A, LT33»DD, 

PDPU»20, 4K, KLli«A, LT33-DC, 

POPU*20, 4K, KL11-A, LT33-DD, 

PDP11*20, 4K, KLll»A, LT33«DC, 

PDPH*20, 4K, KL11-A, LT33-DD, 

11/20*AA IN SHORT CAB H957 

il/20»AB IN SHORT CAB H957 
H/20*PA + MM11«F, PCll, LA30«PA, LCll»A, H950 TALL CAB, 115V 
H/2Q»PB ♦ MM11*F, PCll, LA30»PB, LCll»A, r950 TALL CAB, 230V 

11/20bPA ♦ MMU*F, PCll, LA30.PA, H957 SHORT CAB, 115V 60HZ' 

li/20*PB ♦ MMil»F, PCH# LA30*PB, H957 SHORT CABf 230V SOHZ 

4K PDP11»20 RM, OEM, 



60HZ 
50hZ 



4K 
4K 
4K 
4K 
4K 
4K 
4K 
4K 
4K 
4K 



PDPll»20 
PDP11*20 
PDPHw20 
PDPli-20 
PDPil*20 
PDPllii20 
PDPli«20 
PDPli#20 
PDP11»20 
PDpllti20 



RM, 

TT, 

TT, 

CAB 

CAB, 

RM, 

RM# 

TT, 

TT, 

CAB 



OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 
OEM, 



CABf 
115V 
230V 
115V 
230V 
U5V 



230V 
6QHZ 
50HZ 
60HZ 
SOHZ 
50HZ 



230V 50HZ 



NO 
NO 
NO 
NO 



LT33 
LI33 
LT33 
LT33 



NO 
NO 
OR 
OR 



OEM NO LT33 OR 



KLU, U5V 
KL1I# 230V 
KLli 115V, 
KLli, 230V 
KLll, H5V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 




USED ON 




DESCRIPTION 7 


HO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 














11/20. KB 




JO 


3 




E 










4K PDPil-20 CAB OEM NO LX33 OR KLU, 230V 


11/20«pMA 


SNT 


AM 


4 


1/72 


E 


LAB 


11 






GREEN U/20-AA 


11/20»MB 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


LAB 


U 






GREEN U/20-AB 


11/20.MC 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


LAB 


11 






ll/20«MA 230V 60HZ 


H/20«MD 


SNT 


AW 


4 


t/72 


E 


LAB 


11 






ll/20»MA 100V 50Hfc 


1J/20»NA 


5NT 


AW 


4 


1/72 


E 


LAB 


11 






GREEN U/20*CA 


il/20»NB 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


LAB 


11 






GREEN U/20«C& 


11/20-NC 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


LAB 


11 






!1/20*NA 230V 6QHZ 


11/20. ND 


SNT 


AW 


4 


1/72 


e 


LAB 


11 






H/20«NA 100V 50H2 


11/20#PA 




JO 


3 


3/72 


t 


t» 




KAU PBOC, PS 


, BAll«CS, K*H»A, 115V 


lt/20#PB 




JO 


3 


3/72 


E 


m 




KAU PROCf PS 


, BAil«CS, KYll«A, 230V 


lt/20#RA 


SNT 


AW 


3 


4/72 


E 


LABU 






GREEN H/20»PA W KYH»AA, U5V 60*iZ 


H/20»RB 


SNT 


AW 


3 


4/72 


E 


LABU 






GREEN U/20.PB W KY11*AA, 230V 50HZ 


lt/21»CA 




JO 


6 


10/72 


E 


SYS 


It 


11/20»PA, 


ME 11 


*LA, LT33*DC, H960»CA, 115V 60HZ 


lt/21*CB 




JO 


6 


10/72 


E 


SYS 


It 


U/20-PB, 


ME11 


•LBf LT33*DD# H960»Cb# 230V 50hZ 


ll/2l»CE 




JO 


6 


10/72 


E 


SYS 


21 


U/20-PA, 


MEll 


•LA, PCll, LA30*PA, LCit»A f H960*CA, 1J5V 60HZ 


ll/21»CF 




JO 


6 


10/72 


E 


SYS 


21 


U/20*PB, 


MEU 


•LB# PClU LA30»PB, LCil-A, H960*CB# 230V 50ftZ 


U/2i*DA 


GA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


* 




DQS #11 ) 


11/21 


<A ♦ RFU, R511, TCU, TU56, BM792*YB, U5V60HZ 


ll/2i*DB 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


# 




11/21-CB 


♦ RF 


11, RSH^A, TCil, TU56, BM?92*X8, 230V 50HZ 


it/2t*DC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


• 




ll/21«DA 


♦ LC 


tiwA, LA30#PA# NO LT33, U5V 60HZ 


il/21»DQ 


CA 


MOUS 


6 


10/72 


E 


m 




ll/2l*DB, 


LCI 


l»A, LA30»PD, NO LT33, 230V 50HZ 


ii/21-OE 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




li/2i»CA ( 


• RFl 


U RSU# TMH*A, TU10-EA, MRH*DB# (9 TR) HJ>V 60HZ 


lt/21«DF 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




U/2l*CB ( 


. RFl 


L f RSH»A, TMH»B, TU10-ED, MR11-DB, (9TR) 230V 80MZ 


11/21»DH 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




il/2l*CA, 


» RFl 


l # RSH, TMil^A, TUIO'FA, MRJ1»DB (7 TR) 230V iiOMZ 


lt/2l*0sJ 


CA 


MOUS 


6 


10/72 


E 


m 




ll/2t»CB, 


» RFl 


L, RSU»A, TMil^Bf TU10«FD, MRll*DB (7 TR) 230* 50HZ 


ll/2i*DK 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




11/21'CA, 


f RC1 


i f RS64*A, TCU# TU5&, 8M 92»YB, U5V 60HZ 


1 1/21*DL 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


w 




ti/2l*CB 


, RC1 


I, RS64»B, TCU# TU56, SM792»YB, 230V 50HZ 


lt/21*DM 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


• 




ti/21*DK 


t LCI 


l"A, LA30«»PA f NO LT33, U5V bOHZ 


ll/2i*DN 


CA 


MOUS 


6 


10/72 


E 


m 




ll/2l»DL 


, LCI 


Imk, LA30*PD, NO LT33, 230V 50nZ 


it/21*0P 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


9 




li/21*CA 


i MM1 


1*L» RK11«CA, RK05-AA, TCU# TU56, BM792»YB, USV 60HZ 


11/21-DR 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




H/21-CB 


> MM1 


1»L, RKli*CB, RK05»BB, TCU, T056, BM792*YB # 230V S08Z 


H/21«DS 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


m 




ll/2l»DP 


r LCI 


1»A# LA30-PA, NO LT33, U5V &0HZ 


11/21-DT 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




U/2l«DR, 


, LCI 


l*A, LA30-PD, NO LT33, 230V 50HZ 


U/21*DU 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


ll/2i*CA, MM11-L 


i RK1 


1*CA # RK05.AA, TMl^A, TU10»EA, MRU»DB (9TR) 115V 60Hg 


tl/2l*DV 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-CB, MM11»L, 


, RKl 


i-CB, RK05*BB, TMll*B, TU10-ED, MRH*DB (9TR) 230V 50H? 


U/2W0W 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


ll/2l*CA, MM11»L, 


- RKl 


l«CA, RK05-AA, TMil*»A f TU10"FA, MRll»DB (7tR) H5V 60HZ 


li/21»DY 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


ll/21*CB, MMH*L 


t RKl 


if»CB, RK05«BBi TMU*B, TUlG'fD, MRifOB C7TR) 230V 50HZ 


ll/21«»EA 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


« 




11/21»CA 


, RFl 


I, RStl, BM792#YB, DDli*A, PCH, U5V 60HZ 


lt/21-EB 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




11/2KB 


. RFl 


l f RS11»A, BM792»YB, DOU*A, PCU» 230V 50HZ 


il/21"EC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




11/21"EA 


» LCI 


i*A# LA30»PA, NO LI33, 115V 60HZ 


1 1/2 LED 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




ti/21»EB 


t LCI 


IwA, LA30«PD, NO Ll33, 230V 50HZ 


11/21-EE 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




tl/21*CE 


, RKl 


i*CA, RKOS^AA, BM792-YB, MMll*Lr DD11#A# H5V bOHZ 


M/2i*er 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




lt/2i»CF 


f RKl 


l»CDr RK0S»BB, BM792wYB# MMll'Li DDU»A, 230V SOHZ 


il/21*NA 


SNT 


AW 


6 


10/72 


E 


LAB 


n 






H/20»RA, M£U»LA, H960f.CC, U5V 


H/21*NB 


SNT 


AW 


6 


10/72 


E 


LAB 


li 






11/20»RB, MEU-LB, H960*CC# 230V 


U/21-PA 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


• 




BATCH! ll/20» 


PA, MEU*LA, MMil-L, RKU-CA, RK05*AA, CRlli KhH»L f 


m 










E 






DDll.A, 1 


*M792 


pYB, H960-CA, LCil*A f l,A30*PA, PCll, QJ2S0, H5V 60HZ 


li/21-PB 


CA 


MOLIS 


G 


10/72 


E 


» 




BATCHl H/20» 


PB, MEH»LB, MM11*L» PKU»CB, RK05»BB, CRll*A» *KWUitL f 


m 










E 






DDH*A, BM792 


-YB, H960#CB, LCH*A, LA30»PD, PCll«A, QJ250, 230V 50HJ 


11/21-PC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


• 




11/21-PA 


w NO 


LA30, LC11, PCll, BUT KLH, LT33*-PC, TCU» 'IUS6 


ii/2i*PD 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




ll/21»PB 


W NO 


LA30, LCil, PCll, BUT KLll# LT33«DD, TCH, XUS6 


ll/21*PE 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


* 




tt/21*PA 


W NO 


LA30, LCH, PCU, BUT KL11, LT33*DC, TMa»A, TU10»EA 


li/21*PF 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




il/21*PB 


W NO 


LA30, LCH, PCH# BUT KLll# LT33-OD, TMll«B, |U10*ED 


U/21-PH 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


m 




11/21-PA 


W NO 


LA30, LCll, PCll, BUT KLH# LT33«DC, TMU»A, TUlOi.FA 


ll/21*PJ 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


» 




il/2l»PB 


W NO 


LA30# LCll, PCll, BUT KLH, LT33-PD, TMH»^# fUlO«Fp 



MODEL 


ENG 


DESIG 


NO 


MGR 


ENGR 


U/21-PK 


CA 


MOLIS 


11/21-PL 


CA 


MOLIS 


11/21-RA 


CA 


MOLIS 


U/21-RB 


CA 


MOLIS 


11/21-RC 


CA 


MOLIS 


11/21-RD 


CA 


MOLIS 


U/21-RE 


CA 


MOLIS 


U/21-RF 


CA 


MOLIS 


U/35-AC 


SNT 


RAA 


U/35-AD 


SNT 


RAA 


U/35-AH 


SNT 


JO 


U/35-AJ 


SNT 


JO 


U/35. FA 


BD 


RAA 


11/35-FB 


BD 


RAA 


U/35-FC 


BO 


RAA 


U/35-FD 


BD 


RAA 


U/35-FE 


BO 


RAA 


U/35-FF 


BO 


RAA 


U/35.FH 


BD 


RAA 


U/35-FK 


BD 


RAA 


U/35-FL 


BD 


RAA 


U/35.FM 


BD 


RAA 


U/35-FN 


BD 


RAA 


U/35-Fp 


BD 


RAA 


U/35.FR 


BD 


RAA 


11/35-FS 


BD 


RAA 


U/35-FT 


BD 


RAA 


U/35.FU 


BD 


RAA 


U/35-JA 


SNT 


JO 


U/35-JB 


SNT 


JO 


U/35.JC 


SNT 


JO 


U/35-JD 


SNT 


JO 


U/35-JE 


SNT 


Jo 


U/35.JF 


SNT 


JO 


U/40-AC 


SNT 


RAA 


U/40-AD 


SNT 


RAA 


U/40-AE 


BD 


RAA 


U/40-AF 


BD 


RAA 


U/40. AH 


BD 


RAA 


U/40-AJ 


BD 


RAA 


11/40-AK 


BD 


RAA 


U/40.AL 


BD 


RAA 


U/40.BA 


BD 


RAA 


U/40-BB 


BD 


RAA 


U/40.8C 


BD 


RAA 


U/40-BD 


BD 


RAA 


U/40-BE 


BD 


RAA 


U/40-BF 


BD 


RAA 


11/40. BH 


BD 


RAA 


U/40-BJ 


BD 


RAA 


U/40-BK 


BD 


RAA 



ENGR 



MFGR ST/ 


*TUS 


CATEGORY 


AREA 


MQ/YR 




6 


10/72 


E 
E 


6 


10/72 


E 

E 


6 


10/72 


E 
E 


6 


10/72 


E 

E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


3 


7/73 


E 


3 


7/73 


E 


3 


4/73 


E 


3 


4/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


11/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


5 


6/73 


E 


5 


6/73 


E 


5 


6/73 


E 


5 


6/73 


E 


5 


U/73 


E 


5 


U/73 


E 


3 


7/73 


E 


3 


7/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 


3 


U/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



U/20 

U/2Q 

RSTS- 

RSTS- 

U/21 

U/21 

U/21 

U/21 

KDU- 

KDU 

KDU- 

KDU 

KDU* 

KDU- 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

KDU 

KDU 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

U/35 

KDU- 

KDU 

KDU 

KDU* 

KDU 

KDU 

KDU 

KDU* 

KDU 

KDU- 

KDU 

KOH 

KOU- 

KDU 

U/40 

11/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 



BM?92-YB, BA11 
2 RK05.AA, PR1 
BM792-YB, BAU 
2 RK05-BB, PR1 



• PA ♦ MEU-LA, MMU-L, RKU-CA, RK05 

BM792-YB* LA3Q-PA, LCU-A, TCU, 
-PB + MEil-Lb, MMU-L, RKU-CB, RK05 

BM792-YB, LA30-PD, LCil-A, TCU, 
111 11/21-CA, KW11-L, 
2 MMU-L, RKU-CA, 
1U U/21-CB, KWu-L, 
2 MMU-L, RKU-CB, 
-RA, RCU, RS64.A, TCU, TU56, ONLY 
•KB, RCU, RS64-B, TCU,TU5&, ONLY 
-RA RFU RSU 1'Cli TU56 NO RKU* NO 
-RB RFU RSU*A TCU TU56, NO RKU, 
BAU-DA, RACK MOUNTABLE, U5V 
RACK MOUNTABLE, 230V 
UDU-A, RACK MOUNTABLE, 
DDU-A, RACK MOUNTABLE, 
MFU-UP, KTU-D, H960 " 
MFU-UP, KTU-D* Hy60 
U5V OEM 
230V OEM 
MFU-UP, 
FB, MMU 
A, BAU. EC, 
A, BAU-FC, 
FH, 

MMU-U, 230V OEM 

OEM 



-AA, CRU, Krtll-L, 

TU56, U5V 60HZ 

-BB, CKU-A, KftU-L, 

TU&6, 230V 50HZ 

• ES, H72Q-E, DDU-A, 

1, U5V 60HZ 

-ES, H720*F, DD11-A, 

l-A, 230V 50HZ 

1 RK05, NO PRU U5V 60HZ 

J RK05, NO PRU, 230V 50HZ 

RK05, NO PCU, U5V60HZ 

NO RK05 NO PCU* 230V 50HZ 



U5V 



OEM 
OEM 

H960-CA, 
H960-CB, 



BAU-DB, 
BAU-DA, 
BAU-DB, 
BAU-FC, 
BAU-FC, 
-FA, MMU-UP, 
-FB, MMU-UP, 
-FA, MMU-UP, 

UP, MFU-UP, 230V 
MFU-U, KTU-D, 
MFU-U, KTU-D, 
MMU-U, U5V OEM 
.FK, MMU-U, 230V OEM 
-FH, MMU-U, MfU*U, 115V 
-FK, MMU-0, MFU-U, 230V OEM 
-FH, 2 MMU-U, MFU-U, U5V OEM 
-FK, 2 MMU-U, MFU-U, 23OV OEM 

FA, 2 MMU-UP, MFU-UP, U5y OEM 

FB, 2 MMU-UP, MFU-UP, 230V OEM 
A, BAU-DA. MFU-L, U5V, """ 

MFU-L, 230V, 
MMU-S, 
MMU-S, 
MEU-LA, 



CA 
CB 



115V60HZ 

230V5OHZ 

, PS, U5V OEM 

, PS, 230V OEM 



PS, U5V 
230V OEM 



OEM 



AJ 
AH 
AJ 
-AH 
•AJ 
-AK 
-AL 
-AK 



U5V, 
230V, 
U5V, 



OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 



MEU-LB, 230V, OEM 
U5V 
230V 



BAU-DA, 
BAU-DB, 
BAU-DA, 
BAU-DB, 
BAU-DA, 
BAU-DB, 

MFU-L, BAU-FC, PS, 
MFU-L, BAU-FC, PS, 
BAU-FC, MFU-LP, PS, U5V 
BAU-FC, MFU-LP, PS, 230V 
BAU-FC, MFU-U, PS, U5V 
BAU-FC, MFU-U, PS, 230V 
BAU-FC, MFU-UP, PS, U5V 
BAU-FC, MFU-UP, PS, 230V 
-AH, DLU-A, LT33-DC, H960-CA, U5V 
DLli-A* LT33-CB, H960-CB, 230V 
DLU-A, LA30-CA, H960-CA, U5v 
DLU-A, LA30»CD, H960-CB, 230V 
DLU-A, VT05B-AA, H960-CA, U5V 
DLU-A, VT05B-AD, H960-CB, 230V 
DLU-A, LT33-DC, H960-CA, U5V 
DLU-A, LT33-DD, H960-CB, 230V 
DLU-A, LA30-CA, H960-CA, U5V 



60HZ 
50hZ 
60HZ 
5QHZ 
60HZ 
50HZ 
60HZ 
50HZ 
60HZ 



MODEL 


ENG 


DESI 


NO 


MGR 


ENGR 


U/40»BL 


BD 


RAA 


U/40*BM 


BD 


RAA 


U/40-BN 


BD 


RAA 


U/40»BW 




BALL 


U/40-BY 




BALL 


U/40-CA 


SNT 


JO 


U/40»CB 


SNT 


JO 


U/40-CC 


SNT 


JO 


U/40»CD 


SNT 


JO 


11/40-CE 


5NT 


JO 


u/40»cf 


SNT 


JO 


H/40*CH 


SNT 


JO 


U/40*CJ 


SNT 


JO 


il/40»CK 


SNT 


RAA 


tl/40-CL 


SNT 


RAA 


U/40*CP 


SNT 


RAA 


U/40*CR 


SNT 


RAA 


11/40*C5 


SNT 


JO 


11740-CT 


SNT 


JO 


U/40-CU 


BD 


SW 


ll/40*CV 


BD 


sw 


li/40*DA 


SNT 


JO 


U/40-DB 


SNT 


JO 


11/40-DC 


SNT 


JO 


lt/40«OD 


SNT 


JO 


H/40-DE 


SNT 


JO 


U/40»OF 


SNT 


JO 


11/40*DH 


SNT 


JO 


U/40wDJ 


SNT 


JO 


11/40-DK 


SNT 


JO 


U/40«DL 


SNT 


JO 


U/40<»DM 


SNT 


JO 


il/4Q*DN 


SNT 


JO 


U/40-DP 


SNT 


JO 


lt/40-OR 


SNT 


JO 


U/40*DS 


SNT 


JO 


11/40-DT 


SNT 


JO 


U/40«DU 


SNT 


JO 


U/40«DV 


SNT 


JO 


11/40*DW 


SNT 


JO 


U/40*DY 


SNT 


JO 


ll/40«»EA 


SNT 


JO 


U/40-EB 


SNT 


JO 


tt/4Q*EC 


SNT 


JO 


U/4Q-ED 


SNT 


JO 


it/4Q*EE 


SNT 


JO 


U/40-EF 


SNT 


JO 


11/40-EH 


SNT 


JO 


U/40-.EJ 


SNT 


JO 


il/40»EK 


SNT 


JO 


U/40-EL 


SNT 


JO 


ll/40*EM 


SNT 


JO 


U/40»EN 


SNT 


JO 


ll/4Q«EP 


SNT 


JO 


U/40*ER 


SNT 


JO 



PROD MFGR STATUS CATEGORY 
ENGR AREA MO/YR 



USED ON DESCRIPTION 



3 11/73 
3 U/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
6/73 
6/73 
3/73 
3/73 

2/73 K 

2/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

8/73 E 

8/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

8/73 E 

8/73 E 
5/72 
5/72 
2/73 
2/73 
10/72 

10/72 E 

10/72 E 

10/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

2/73 E 

2/73 E 

5/72 E 

5/72 E 

2/73 E 

2/73 E 

6 10/72 E 

6 10/72 E 

10/72 E 

10/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 

2/73 E 



DS5 
DS5 



KD1 
KD1 
DS5 
DS5 
GT4 
GT4 



11/ 

11/ 

11/ 

11/ 

11/ 

KD1 

KD1 

KPt 

KDl 

KDU»A, 

KDH#A, 

KDl 

KDl 

KDl 

KDl 

8A11 

BAH 

KDl 



40*AL, DL11-A, LA30*CD f H960»CB, 230V 50HZ 
40»AK, 0LU*A, VT05B»AA, H960»CA, ll&V 60HZ 
4Q»AL, DLU»A, VT05B-AD, H960«CB, 230V 50HZ 
40»AE, 2 MFllwLP, 2 MMU»LP, MRH»DB, U5V 6QHZ 
40*AF, 2 MFli^LP, 2 MMU»LP, MRll»OB, 230V 50HZ 
1»A, BA11-FC, MFU*L, LT33»DC, H950 TALL CAB, U5V 
1»A, BAUwFC, MFU«L# LT33#DD, H95Q TALL CAB, 23oV 



1»A 

1»A 

00 

00 

4 



11/ 
11/ 
11/ 
11/ 



KDl 
11/ 
4 11/ 
DOS 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
40*CA MM 
40»CB MM 
40*CA MM 
40»CB MM 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 



60H2 
50**& 

1»A, BAU»FC, MFil#L, LT33-DC, H957 SHORT CAB, 115V 6QHZ 
1»A, BAli»FC, MFil»L, LT33-DD, H957 SHORT CAB, 230V 5QHZ 
BAll'FC, MFll»Lp PCU, LA30«PA LCU*A DDU*A TALL CAB," 115V60HZ 
BA11#FC MFtl«L PC11-A LA30-PD LCU-A DD11*A TALL CAB 230V5OHZ~ 
l.A, BAH*FC, MF11«L, H950 TALL CAB ft 86l»C, U5V 
1*A, BAil.FC, MF11»L# H950 TALL CAB w 861*pB, 230V 
l.A, MF11#U, BA1UFC, PS, 115V 
1-A, MFU»U, BA11-FC, PS, 230V 

*FC MFil*L TA1UAA LA30»PA DDll-A BM792*YH QJIBO^AN CAB 115V60HZ 
«FC MFU*L TAli-AB LA30»PD DOll-A 8M792-YK QJ1S0»AN CAB 230V50«Z 
1"A, BAU-FC, MF11*L, H967»HA SHORT CAB, U5V 
1-A, BAil»FC, MF11-L, H967-HB SHORT CAB, 230V 

40*CK, 2 RK05»AA, RKll*»D, LA30*CA, BM792*YB, 2 H957-HA, U5V 60H! 
40*CL, 2 RKG5*BB, RKU»D, LA30*CD, Bm792»YB, 2 H957-HB, 230V 50H; 

1 11/40*CA * RF11, RSll, TCli, TU56, BM792«YB, U5V 60HZ 
40-CB + RF11, RS11»A, TC11, TU56, BM792-YB, 230V 5QHZ 
40»DA ♦ LC1UA, LA30-PA, NO LT33, 115V 60HZ 
40«DB, LC11-A, LA30-PD, NO L133, 230V 50HZ 

RFH, RSll, TM11*A, TU1Q-EA, mR11»DB, (9 TR) HbV 60HZ 
RSll-A, TMH-B, TU10«ED, MRU-DB, (9TR) 230V 50HZ 
RSll, TMU"A, TU10»FA, MRU-DB C7 TR) 230V 50HZ 



40»CA, 

40*CB, 

40-CA, 

40*CB, 

40 W CA, 

40»CB, 

40*DK, 

40»DL, 

40»CA, 

40»CB, 

40*DP, 

40»DR, 

ii-L 

il*L 



RFU, 
RFtl, 
RFU, 
RCll, 
RCit, 
LCU*A, 
LC11*A, 
MM11-L, 
MM 1 1 "L, 
LC11-A, 
LCllvA, 
RKli-CA 
RK11.CB 



RSU^A, TMll*B, TU10-FD, MRH*DB (7 TR) 230V 50HZ 
RS64»A, TCli, TU56, BM792-YB, H5V 6QHZ 
RS64-B, TCU, TU56, BM792-YB, 230V 50HZ 

LA30«PA, NO LT33# U5V 60HZ 

LA30-PD, NO LT33, 230V 50HZ 

RKll.CA, RK05*AA, TCli TU56 BM792wYB 115VB0HZ 

RK11«CB, RK05«BB, TCU TU56 BM792»YB 230V50HZ 

LA30-PA, NO LT33, U5V 60HZ 

LA30*PD, NO LT33, 230V 50HZ 
RK05.AA TM1UA TU10»EA MRH»DB 
RK05.BB TMU*B TUiO-ED MRU*DB 



(9TR) 
(9TR) 
(7TR) 
(7TR) 



U5V60HZ 
230V50HZ 
U5V60hZ 
230V50HZ 



U*L RKU*CA RK05-AA TMU-A TU10*FA MR11«DB 
11*L RKli»CB RK05»BB TMU»B TUlO»FD MRU-DB 
40»CA RFU RSll, BM792-YB, DDU-A, PCU, U5V 60HZ 
40»C8, RFU, RSU-A, BM792-YB, DDU-A, PCU, 230V 50HZ 
LCU»A, LA30-PA, NO LT33, 115V 60HZ 
LCU*A, LA30-PD, NO LT33, 230V 50HZ 
RKU-CA, RK05-AA, BM792»YB, MMU«L, DDll*A, U5y 
RK05-BB, BM792.YB, MMU*L, DDU»A, 230V 
INSTEAD OF LT33, U5V 60HZ 
INSTEAD OF LT33, 230V 50HZ 



40«£A, 

40»EB, 

40-CE, 

40«CF, 

40»DE 

40»DF 

40»DH 

40-DJ 

40*DU 

40»DV 

40«DW 

40»DY 



RKU.CD, 
LA30#PA 
LA30.PD 
LA30-PA 
LA30»PD 
LA30»PA 
LA30»PD 
LA30»PA 
LA30»PD 



60HZ 
50ttZ 



INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 



OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
QF 



LT33, 
LT33, 
LT33, 
LT33, 
LT33, 
LT33 



115V 
230V 
U5V 
230V 
U5V 
230V 



60riZ 
50HZ 
60HZ 
50HZ 
bOHZ 
50HZ 



MODEL 


ENG 


DESI 


NO 


MGR 


ENGR 


U/40*FA 


SNT 


JO 


U/4Q*FB 


SNT 


JO 


U/40-»FE 


SNT 


JO 


U/40*FF 


SNT 


JO 


11/40*LT 


SNT 


JO 


U/40-LU 


SNT 


JO 


li/40»MP 


SNT 


JO 


U/40-MQ 


SNT 


JO 


il/40»MR 


SNT 


JO 


11/40«PA 


SNT 


JO 


11/40-PB 


SNT 


JO 


U/40*PC 


SNT 


JO 


11/40-PD 


SNT 


JO 


U/40-PE 


SNT 


JO 


U/40-PF 


SNT 


JO 


U/40*PH 


SNT 


JO 


il/40*PJ 


SNT 


JO 


ll/40*PK 


SNT 


JO 


u/4o»pl 


SNT 


JO 


11/40*PM 


SNT 


JO 


U/40«PN 


SNT 


JO 


U/40»PP 


SNT 


JO 


li/40*PR 


SNT 


JO 


U/40-PS 


SNf 


JO 


U/40»PT 


SNT 


JO 


ll/40#RA 


SNT 


JO 


U/40»RB 


SNT 


JO 


m 

11/40.RC 


SNT 


JO 


11/40.RD 


SNT 


JO 


U/4Q-RE 


SNT 


JO 


il/40*RF 


SNT 


JO 


U/40-RH 


SNT 


Jo 


U/40»RJ 


SNT 


JO 


lt/40«RK 


SNT 


JO 


U/40-RL 


SNT 


JO 


lt/40»RM 


SNT 


JO 


11/40-RN 


SNT 


JO 


11/40«RP 


SNT 


JO 


11/40-RR 


SNT 


JO 


U/40*RS 


SNT 


JO 


U/40-RT 


SNT 


JO 


11/40.RU 


SNT 


JO 


U/40.RV 


SNT 


JO 


U/40«RW 


SNT 


JO 


U/40«&Y 


SNT 


JO 


U/40-VT 


SNT 


JO 


ti/40«VU 


SNT 


JO 


U/45*BW 




BALL 


lt/50*BX 




BALL 



ENGR 



MFGR STATUS 


CATEGORY 


AREA 


MO/YR 




2 


4/73 


E 


2 


4/73 


E 


2 


4/73 


E 


2 


4/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


2 


1/73 


E 


2 


1/73 


E 


2 


1/73 


E 


4 


2/73 


E 
E 


4 


2/73 


E 
E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


3 


7/72 


E 
E 


3 


7/72 


E 
E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 
E 


4 


2/73 


E 

E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


10/72 


E 


6 


i0'72 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73 


E 


4 


2/73, 


E 


3 


li/73 


E 


3 


H/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



10 



OEM 1 
OEM 1 
OEM 1 
OEM 1 



11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
U/40 
m 

RM1*CA 

« 
RMleCB 



i/40*CA, 11SV bQHZ 

1/40-CB, 230V 50iiZ 

1/40-CE, 115V bOHZ 

l/40«CF, 230V &OHZ 



RSTS*11 
2 RK05» 
RSTS*ll 
RK11.C8 



MF11« 
MF11- 
MFli 
BATCH 

, RK05 
BATCH 

. RK05 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
U/40 
U/40 

U/40 

11/40 

11/40 

U/40 

11/40 

11/40 

11/40 

; KD11 

AA, KW 

I KD11 

, 1 RK 

11/40 

11/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 
U/40 



LT33*DC INSTEAD 
LT33«DD INSTEAD 
INSTEAD OF MFU»L 
S, MMU»LP INSTEAD 



OF LA30*PA & 
OF LA30-PD 6, 
(CONVERTS 
OF MFU»L 



+ 2 MMUwLP INSTEAD OF MFU*L + 
KDllwA, BAU*FC# HFll«L, MMll-L, 



LCU'A, llbV 60HZ 

LCU»A, 230V 5QHZ 

K U/40 TO 8K PARITY U/40) 
MMU«L (PARITY CONVERSION) 
2 MMU-L PARITY CONVERSION 
LCil-A, LA3Q«pA, *Cll, 



• AA, KWU-L, CRU, H96Q*CA, DDU»A, BM792-XB, QJ250,~U5V bOhZ 
BAU*FC, MFU-L, MMU-L, LCU«*A, La3Q*PD, PCH*A, 
L, CRU»A, H9bQ«»CB, DDU»A, BM792*YB, QJ25g, * 230V5QH2 
LC1U PCU, BUT LT33-DC, TCn, TU56 
Ldl, PCll, BUT LT33-DD, 
LCU, PCJii BUT LT33*DC, 
LCU, PCU# BUT LT33-DD, 

lcu, pen, but lt33«dc, 

LCU, PCil, BUT LT33-DD, 
• L» MMU*L, RKll-CA, RK05»AA, 



t KDU*A, 
«BB, Kwll 
*PA W NO LA3Q, 

NO 

NO 

NO 

NO 

NQ 
MFU 



»PB 
»PA 
»PB 
*PA 
4-PB 
•C A , 



LA30 

LA30, 

LA3Q, 

LA30, 

LA3Q, 



XCli, TUS6 
TMU*A, TUlOwEA 
TMit»B, TU10*ED 
TMU»A, XUlOwFA 
TMn«B, TUl0*FD 
CRll, KWU-»L# 



60HZ 

K*U»L, 

50HZ 



bOHZ 
50BZ 
bOHZ 
5QHZ 
PA, PRU, 



BM792*YS, LA30»PA, LCU»A, TCU, TUS6, U5V 
»CB, MFU*L, MMU«Hi, RKU-»CB, RK05.BB, CRU«A, 
BM792*YB, LA30»PD, LCU*A, TCU, TU56, 230V 
•PA w TCtl# TUS6 INSTEAD OF PCll, 11SV 6QH& 
*PB w TCU, TU56 INSTEAD OF PCll, 230V 50Hz 
*PA W TMU-A, TU10.EA INSTEAD OF PCll, U&V 
wPB W TMU-Bf TUIO-EU INSTEAD OF PCUf 230V 
• PA un TM11»A, TU10-FA INSTEAD OF PCU, U5v 
•Pfe W TMU»B# TUiO-FD INSTEAD OF PCU, 230V 

*A, BAU»FC# mF11»l# 2 MMil*L# LCU*A, LA3o*PA, PRU» KKU»CA, 
U«L, H960-CA, DOU.A, BM792w¥B, QJ400, UbV 6QHZ 
*A# BAU-FC# MF11»L, 2 MMU*Lr LCU*A, LA30»PD, PRll«A, 
05*BB, K W 11*L, H960»CB, DDlUA, BM792-YB, QJ400, 230V S>0HZ 
*RA, RCU, RS64*A # TCU, TU56, ONLY 1 RKQ5, NO PRU, U5V 60HZ 
»RB# RCU, RS64»B# TClU TU56, ONLY 1 HK05, NO PRll, 230V 50hZ 
«RA RFU RSU TCU TUS6 NO RKU, NO RKq5, NO PRU, il5yf60H Z 

RFll RSU»A TCU TU56, NO RKiJ* NO RK05 NO PRU# 23QV 50HZ 
w TCU, TU56, RCU, RS64»A, ONLY 1 RK05, 115V 60rtZ 
TCU, TU56, RCU, RS64*B, ONLY I RK05, 230V 50«Z 
TCU, TU56, RFU, RSU, NO PRU, RKU, RK05, U5V60HZ 
TCU, TU56, RFU, RSU-A, NO PRU, RKU, RK05, 2i0y50HZ 
PCU INSTEAD OF PRU, U&V 60HZ 
PCU»A INSTEAD OF PRU, 230V 50HZ 

OF PRU, U5V 
OF PRll, 230V 
OF PRU, U5V 
OF PRU, 230V 



• R6 
•RA 
<tRB 
»RA 
*RB 
*RA 
»RB 
»RA 
»RB 
«RA 
»RB 
•»RA 
»RB 
»RA 
■ RB 



U/40 
U/40 
DSSOO 
DS500 



w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

W 

w 
w 

W 

w RFU, RSU<«A 
VT05*AA INSTEAD 
VT05»AD INSTEAD 



TMU-A, 

TMU*A, 

TM1UA, 

TMU»B, 

RFU, 

RFU, 

RFU, 



TUlOwEA 
TU10«ED 
TU10«FA 
TU10«F© 



INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 



bOHZ 

50hZ 

60HZ 

$0tiZ 

RSU, TMU»A, TUtO«EA, NQ PRU, RKU, 

RSU»A, TM1UB, TUIO.ED, NO PRU RKU 

RSU, TMU'A, TU10»FA, NO PRU^ RKU, 

, IMU.B, TU10«FD, NO PRU RKU 

OF LA30«PA & LCU*A, 115V 6oHZ 

OF LA30»PD & LCU»A, 230V 5QHZ 



RK05 
RK05 
RK05 
RKQ5 



U5V60HZ 
230V50HZ 
U5V60HZ 
230V50HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


M0/YR 




U/45«CA 




BD 


6 


7/72 


E 


U/45«CS 




BD 


6 


7/72 


E 


n/45»cc 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45-C0 




BD 


6 


il/73 


E 


U/45*CE 




BD 


e 


11/73 


E 


U/45-CF 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45«CH 




BD 


6 


11/73 


E 


11/45»CJ 




BD 


6 


11/73 


E 


H/45-CK 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45»CL 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45-CM 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45-CN 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45*CP 


£■■•■•■ 


BD 


6 


11/73 


E 


U/45<R 




BD 


6 


11/73 


E 


tl/45»CS 




BD 


3 


4/73 


E 


U/45*CT 




BD 


3 


4/73 


E 


11/4S.CT 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


lt/45-CV 


BD 


liBH 


3 


11/73 


E 


U/4S-CW 


BO 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45-CY 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45»DA 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45-DB 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45-DS 




BD 


6 


11/73 


E 


H/45»DT 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45*DU 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45»DV 




BD 


6 


11/73 


E 


U/45.FA 




BD 


6 


4/73 


E 


11/45*FB 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45-FC 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45-FD 




BD 


6 


4/73 


E 


11/45*FE 




BD 


6 


4/73 


E 


ii/45«FF 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45*FH 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45»FJ 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


il/45*FK 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45.FL 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


H/45wFM 


BD 




3 


4/73 


E 


ll/45*FN 


BD 




3 


4/73 


E 


ll/45*FP 


BD 




3 


4/73 


E 


U/45*FR 


BD 




3 


4/73 


E 


U/45-FS 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45*FT 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45..FU 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


H/45*FV 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45-GA 




BD 


6 


4/73 


E 


lt/45»GB 




BD 


6 


4/73 


E 


H/45#6C 




BD 


6 


4/73 


E 


H/45-CD 




B0 


-6 


4/73 


E 


H/45.GE 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45*GF 




BD 


6 


4/73 


E 


11/45-GH 




BD 


6 


4/73 


E 


n/45*6J 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45-GK 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45»GL 




BD 


6 


4/73 


E 


U/45-GM 




BD 


6 


4/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



a 



KBUtA, MFU*LP 
K6U*A, MFUtLP 

• KB11-A* MFU"LP 

* KBUtA, MFll*LP 

• K8U»A, MPll»Lf 
KBtUA, MFU-L, 

• KBUtA, MFU«L, 

* KBU*A, MFU-L* 

* 11/45«CC W AUTO 

• il/45»CD W AUTO 

* ii/45*cm w 0r 

n/45-CN W jfiK 
DS500 KBll»A, MFll»LP 
D55Q0 KBU.A, MFU.LP 
KBlfA, MFU^UP 
• KBU»A, MF11-UP 

m KBUtA MFU»UP 

MF11»UP 
RFH, RS 
RFji* RS 
*KU»CA, 
RKU*CB, 
TM1WA, 
TMIUB, 
MMU.S, 
MMlltS, 

MMU*S, 
MMU-S, 
MMH-S, 
MFU»UP 
MF11-UP 
MFU*U, 
MFU»U, 
W 
W 
OEM U/45«tFM W 
OEM lt/45»FN W 
tl/45«FM, MM11» 
il/45«Fa# MMli* 
li/45»FK, MMli- 
U/45tFL, MMU* 



KBU-A 
KBH»A 
, MMU«Lp, LA30* 
, MMji-LP, LA30. 



MM11 
, MMH 



MMU«L» 
MMU»L, 
MMU«L» 
LOADER, 
LOADER, 



KBU'A 
DOS| H/45»CC, 
DOSl U/45*CD, 
DOSl U/45tCC* 
DOS» U/45»CD, 
DOSi U/45»0S» 
DOSl U/45*DT* 
« KBll«A, 

KBU-A, 
« KBU*A, 

KSU»A, 

* KB11*A, 

* KBUtA, 

* KBllwA, 
KB11-A, 

* KBU*A, 
KBU«A, 

* OEM 11/45-CC 
OEM U/45-CD 



+ CAB, LT33»DC f 115V 
+ CAB, LT33-DD, 230V 
CA, CAB, 115V 60HZ 
CD, CAB, 230V 50HZ 
LP, VT05B*AA, CAB, 115V 60HZ 
LP, VT05B*AD, CAB, 230V SOHZ 
MMU»L# LA30.CA, CAB, U5V 60MZ 
LA30«»CD, CAB, 230V 50HZ 
VT05BwAA, HSV bOHZ 
VT05BtAD, 230V SOHZ 
CLOCK, PWR FAIL, 115V &0HZ 
CLOCK, PWR FAIL, 230V 50HZ 
CORE, KTU*C MEM MANAGEMENT* U5V 6QHZ 
CORE, KTU«C MEM MANAGEMENT, 230V 50HZ 
, MMH»LP, H967-HAi 115V 
, MMH-BP, H967*HB, 230V 
, MRV1.DB, KW11.L, LA30-CA, CAB, U5V 
, MR11»DB, Kwtl-i., LA30-CD, CAB, 230V 
MM11»UP KTli*C MRU.DB KWil-L LA30«CA 
MMll»UP KTtl'C MR11*DB KWll-L LA30»CD 
ll# TCH, TU5S, MRIUDB, Oa220»AC 
U-A, TCU# TU56, MRU"DB# QJ220»AC 
RK05-AA, TCH, TU56, MRiUDB, QU220«AC 
RK05-BB, TCU, TU56, 
TU10«EA* QJ220»AD, NO 
TUiOnED, OJ22O«A0, NO 
CAB, H5V, OEM 
230V, OEM 

LA30-CA, U5V 60HZ, OEM 
LA30»CD, 230V 50HZ, OEM 
VT05B«AE, 115V 60HZ, OEM 
VT05B*AJ, 230V 50HZ# OEM 
, LA30»CA, CAB, 115V 60HZ OEM 
, LA30-CD* CAB, 230V 50HZ OEM 
LA30»CA, CAB, U5v 50HZ, OEM 
LA30.CD, CAB, 230V 50HZ OEM 
24K MEM 6. MEM MANAGEMENT, 115V 60HZ 
24K MEM & MEM MANAGEMENT* 230V SOHZ 
NO PARITY, H5V 60BZ 
NO PARITY, 230V 50RZ 
UP* KTll*C, U5V 60HZ OEM 
UP* KTU»C» 230V 50HZ OEM 
U, KTil-C* 115V 60HZ OEM 
KT11»C, 230V 50HZ OEM 



60HZ 

%OHZ 

CAB HSV^OHZ 

CAB* 230V SOHZ 



MRlleDB, QJ220«AC 
ICH, TU56# Q422Q«AC 
TCU, TUS6, QJ220«AC 



CAB* 
CAB, 
CAB, 
CAB* 
CAB, 



KBU*A 
KBUtA 
KBli.A 
KBlt-A 
KBU*A 
KBUtA 
KBUtA 
KBU«A 
KBUtA 
KBU-A 
KBU-A 



MSil*BC 
MSU»BC 
MSU«BC 
MSHtBC 
MSlttBC 
MSU-BC 
MSUtBC 
MSU^BC 
MSU-BC 
MSU-BC 
MSU.BC 



MSH*BM 
MSlltBM 
MSH«BM 
MSlltBM 
MSU*BP 
MSU«BP 
MSlltBP 
MSil-BP 
MStl«BM 
MSU-BM 
MSU«BM 



LA30»CA, 115V 60HZ OEM 
LA30«CD, 230V 50HZ OEM 
VT05B.AA, U5V 60HZ OEM 
VT05BtAD* 230V 50HZ OEM 
LA30tCA, U5V 60HZ OEM 
LA30*CD* 230V 50HZ OEM 
VT05B*AA, U5V 60MZ OEM 
VT05B»AD, 230V 50HZ OEM 
LA30tCA, H5V 60HZ OEM 
LA30tCD, 230V SOHZ OEM 
VT05B-AA, U5V 60HZ OEM 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD 


NO 


MGR 


ENGR 


ENGR 


H/45*GN 




BD 




H/45-GP 




BD 




H/45«GR 




BD 




11/45-05 




BD 




11/45*GT 




BD 




ll/45*MA 




BD 




11/45«MB 




BD 




U/45-MC 




BD 


RSXllOl 


11/45»MD 




BD 


RSXH*D| 


U/45-MH 




BD 


RSXH*Dl 


11/45-MJ 




BD 


R5XU«D| 


H/45*MM 


LBH 


JEN 




U/45--MN 


LBH 


JEN 




11/45«MP 


LBH 


JEN 




ll/45-»MR 


LBH 


JEN 




U/45"MU 


LBH 


JEN 




lt/45«*MV 


LBH 


JEN 




H/45*MW 


LBH 


JEN 




11/45-MY 


LBH 


JEN 




H/45»NA 


BD 


LBH 




U/45"NB 


BD 


LBH 




11/45-.NC 


BD 


LBH 




H/45wND 


BD 


LBH 




U/45-NE 


BD 


LBH 




11/45*NF 


BD 


LBH 




• 
H/45-»NH 


BD 


LBH 




11/45*NJ 


BD 


LBH 




li/45*PA 


LBH 


JEN 




H/45*PB 




BD 




Ml 

11/45-PC 




BD 




U/45-PD 




BD 




H/45«PH 


LBH 


JEN 




H/45*PJ 


LBH 


JEN 




H/45-.PK 


LBH 


JEN 




11/45-PL 


LBH 


JEN 




U/45«PM 


LBH 


JEN 




U/45«PN 


LBH 


JEN 




11/45*P5 


BD 


LBH 




11/45*PT 


BD 


LBH 




11/45-PU 


BD 


LBH 




U/45-PV 


BD 


LBH 




11/45..RA 


LBH 


JEN 




ll/45»RB 




BD 




* 
li/45*RC 




BD 




11/45-RD 




BD 




11/45*RE 




BD 




11/45-RF 




BD 





MFGR STATUS CATEGORY 
AREA M0/¥R 



USED ON 



DESCRIPTION 



12 



4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
t/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 

1/73 

1/73 
1/73 
1/73 

1/73 

1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 

1/73 

1/73 
1/73 
1/73 



6 11/73 



RSX 
RSX 
11/ 
117 



* KBU»A» M*U«BGf 4 MSll«8M f 

* KBU.A, MSll^BC, 4 MSli*BM, 
K6ll*A, MSli«BC, 4 NSH»BP, 

m KBU*A, MP11«BC# 4 M511*BP V 

* K8U»A, MSU»BC, 4 MSllvBF, 
11»DI H/45.CC MFU»LP KTH^C RKH»CA 

H*D* lt/45»CD MFU«LP KT11"C RKil»CB RKQ5*BB TCll TU56 
4S*CC MFU-LP KTH*C RFH RStl TM11-A TU10.EA MRil'DB 
45*CD MF11*LP KT11*C RFH RSH'A TM11*B TU10»ED 

11/45«MC, MM11«LP, RKll.CA, RK05»AA, CRH, 
11/45-MD, MW11«LP# RK11*CB, RK05«BB, CRH«A, 



VT05B*AD# 230V 50HZ OEM 
LA30*CA, 115V 60H2 OEM 
LA30«CD, 230V 50HZ OEM 
VI05B«AA# UbV 60HZ OEM 
VT05B*AD, 230V 5QHZ OEM 
RK05«AA TCll TU56 MRH*DB 



RSX11D 
RSXHD 
RSX11D 



RSXilD 
RSXHD 
RSXHO 
RSXHD 
RSXHD 
RSXilD 
RSXHD 
RSXHD 
RSXHD 
RSXHD 
SYS 21 



REAL 

REAL 

REAL 

REAL 

REAL 

REAL 

REAL 

REAL 

SYS 11 

SYS 11 



TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 



#1# 

»2, 

#2, 

#3# 

#3, 

#4, 

#4» 

H/45»Cw, 

11/45»CY, 



115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 



60HZ 

50HZ 

60HZ 

50HZ 

60HZ 

50HZ 

60HZ 

50HZ 
DE, 
DJ, 



KWli«L 

MRH*DB KWii»L 

KWH»L H960«DA 

MR11»DB KWH-L H960«0B 

LPH#JA, DDH»A, NO RFH, 

LP11*JB, OOH*A, NO RFH# 



QvJ580«AC 
QJ580»AC 
QU580»AD 
QJ580-AD 
RSil 



SYS 
SYS 



21 
3| 



RSXHD SYS 31 



RSXHD 
RSXHD 
BATCHJ 



SYS 
SYS 



41 
4| 



RKH»DE, TMH«EA, QJ580IPAD, 1J5V 60HZ 
RKH»DJ# TMn»ED# QJ580»AD, 230V 50hZ 
11/45»CW MFH*UP RKH«DE TMH-EA H960»DA QJ58o«AD H5v60HZ 
H/45.CX MFH«UP RKH*DJ TMn«E£> H960«DB QJ58()*AD 230V5qHZ 
H/45»CW, MFll-UP, MMH*UP, RPH-CE, TMll«EA# CRH# 

LPn*JA, DDHeB, H960*DA, QJ580»AD H5V 60Hz 
H/45»CY, MFH«UP# MMH"UP, RPli-CJ, TMn^ED, CRH*A, 

LPH*»JB, DDH»B, H960«DB, Qj580«AD, 230V 50HZ 
11/45*CW MFH«UP RK11.DE RKqS.AA, QJ580«AE, H5V6QHZ 
ll/45«C5f MFH«UP RKll»Dj RK05-BB QJ580»AE 230V SOHZ 



H/45-CCr MFH»LP, RKH«CA, rK05«AA, TMH-A, TUlO-EA, CRltr LPH*JA f 
KWHwP, MRn*0B, DDH*A, QJgSO-AD 
BATCHi H/45-CD, RK11*CB, RKO5«0B, TM11»B, TU10»ED, CrH»A, LPH*jB, 

KWH*P# MMH«DB # DDH»A, QJ250-AD 
LP, FPH"B, RP11»CA, RP03-AS, H960*DA, 



BATCH; 
BATCHI 



H/45-PA, 
H/45»PB, 

BATCH #i, 

BATCH #1, 

BATCH #2, 

BATCH #2, 

BATCH #3, 

BATCH #3, 

BATCH/DOS 

BATCH/DOS SyS 

BATCH/DOS SYS 



MFH 
MFH-LP, F 

itSV 60HZ 

230V 

H5V 

230V 

H5V 

230V 

SYS 



>11«<B, RPH*CB, RP03»BS # H960«D8, 



NO 
NO 



RKH, 
RK11, 



RKO5 
RK05 



SOHZ 

60HZ 

50HZ 

60HZ 

50hZ 
II H/45»CU# RKH*DE# TM11*EA, QJ250»AD# 115V 60HZ 
II H/45«CV, RKH.DJ, TMH«ED, QJ250«AD, 236V 5QHZ 
2| lHS'-CU, RFH*AA, TCH»GA> QJ2«>Q«»Ag, II5V «,0MZ 
21 H/45-CV, rFh-AB, TCll*6B, QJ250«AC, 230V50HZ 



BATCH/DOS SYS 
RSTS/45! 11/45-CC, MFH.LP, MMH^LP, KTh*C # RFjl, RSH, RKn«CA # RK05.AA, 

TCH, TU56* MRii»DB, K«H»P# H960*DA» DDH«A# QU430»AC 
RSTS/451 H/45-CD, MFH-Lp, MMii-LP, KTH^C, rFH, RSH*A, RKH^CB, RK05-BB, 
TCH# TU56, MRH*DB, KWH«P, H960*DB, DDli"A f QJ430»AC 
RSTS/451 H/45-RA* TMH«A, TU10*EA, OJ430pAD# NO TCll, TU56, QJ430-AC 
RSTS/451 H/45wRB # TM1UB, TU!0*-ED, QJ430»AO, NO fCH, TU56, qJ430»AC 
RSTS/451 U/45.CC, MFj^LP, MMn«LP f KTH*C, rpij-«B f RPH-CA RP03-AS, TMH»A, 

TUiO"EA, MRH-D8, KWH"P# H960-DA, DDjl»A, «J430*AD 
RSTS/451 11/45-CD, MFH*LP, MMll»Lp, KTlUCf Fpll»B, RPll-CB Rp03»BS, TMil»B, 

TU10*ED, MRH..D8, KwH.P, H960-DB, OOtl*A, QJ430«AD 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGK ENGR 


AREA 


MQ/YR 




U/45«RH 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


U/45.RJ 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


u/^^rk 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


11/45«RL 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


11/45«RM 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


tl/45*RN 


LBH 


JEN 


6 


11/73 


E 


11/45.RP 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45*RR 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


11/45-RS 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


11/45-RT 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


11/45*RU 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45-RV 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/45»UA 




BD 


3 


4/73 


E 


tt/45»UB 




BD 


3 


4/73 


E 


11/45«UC 




BD 


3 


4/73 


E 


ll/45*UD 




BD 


3 


4/73 


E 


H/50wCC 




BD 


6 


11/73 


E 


H/50«CD 




BD 


6 


11/73 


E 


11/50-CE 




BD 


6 


11/73 


E 


U/50-CF 




BD 


6 


11/73 


E 


11/50*CM 




BD 


6 


11/73 


E 


11/50»CN 




BD 


6 


11/73 


E 


H/50-CP 




BD 


6 


11/73 


E 


11/50«CR 




BD 


6 


11/73 


E 


H/50-CS 




3D 


3 


4/79 


E 


11/50-CT 




BD 


3 


4/73 


E 


11/50-CU 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/50-CV 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


11/50-CW 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


11/50.CY 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


lt/5Q*DA 




BD 


3 


4/73 


E 


H/50-DB 




BD 


3 


4/73 


E 


H/50«DS 




BD 


3 


4/73 


E 


U/50-OT 




BD 


3 


4/73 


E 


tt/50wOU 




BD 


3 


4/73 


E 


11/50-DV 




BD 


3 


4/73 


E 


lt/50»FH 




BD 


3 


4/73 


E 


H/50-FJ 




BD 


3 


4/73 


E 


U/50-FK 




BD 


3 


4/73 


E 


tl/50«FL 




BD 


3 


4/73 


E 


ti/50«FM 




BD 


3 


4/73 


E 


U/50-FN 




BD 


3 


4/73 


E 


ll/50»FP 




BD 


3 


4/73 


E 


lt/50«FR 




BD 


3 


4/73 


E 


11/50-FS 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


il/50«FT 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


U/50-FU 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


ll/50«FV 


BD 


LBH 


3 


11/73 


E 


tl/50*ME 




BD 


6 


11/73 


E 
E 
E 
E 

E 


il/50*MF 




BD 


6 


11/73 


11/50*MH 




BD 


6 


U/73 


11/50*MJ 




BD 


6 


11/73 


E 


U/50*MK 




BD 


6 


11/73 


E 
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RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 



RSTS, 
RSTS, 
RSTS, 
RSTS, 
RSTS, 
RSTS, 
#11 

*u 

#21 
#21 
#31 

#31 



TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
TIME 
11/45.CW 
11/45»CY 
11/45*CW 
U/4S.CY 
11/45«CW 
11/45»CY 
A, MF11 



KB11 

KBU-A, 

K6H-A, 

KB11«A, 

KBU*A, 

KBllwA, 

KBH«A, 

KBU-A, 

11/50*CC 



SHARE #1» U5V 6QHZ 
SHARE #1, 230V 5QH'Z 
SHARE #2, 115V 60HZ 
SHARE f2, 230V 50HZ 
SHARE #3, U5V 60HZ 
SHARE #3, 230V 50HZ 
MF11-UP RF11«AA RKU-DE TCii-GA H96Q-DA QR430-AC 
MF11*UP RFllwAB RKU*DJ TCll-GB H96Q»i>b Q8430*AC 
MF11-UP RF11-AA RK11*DE TMll»EA H960»DA QR430-AD 
MFU«UP RFil^AB Rfcll-DJ TMU«ED H960wDB QR43Q«A0 
MF11«UP RP11-CE FPliwB TM11-EA H9bO*DA QR430-AD" 
MFU.UP RPll.CJ FPH»B TMH'ED H96Q«DB QR430*AD 230V5QHZ 
»LP, MM11*LP, CAB, UPGRADE FROM 11/20, UfeV 60HZ 
MFH*LP, MMU^LP, CAB, UPGRADE FROM 11/20, 230V 5QHZ 
MFU-L, MMU^L, CAB, UPGRADE FROM 11/20, U5V 6QHZ 
MFU*L, MMll-L, CAB, UPGRADE FROM 11/20, 230V 5QHZ 
MSil^BC, 4 MSil-BP, LA30-CA, CAB, 115V &OHZ 
MSll*BC, 4 MSH»BP, LA30»CD, CAB, 230V 50HZ 
MStl-BC, 4 MSlt»BP, VT05B*AA, CAB, H5V 60HZ 
MSll«BC, 4 MSUwBP, VT05B*AD, CAB, 230V 50HZ 
Ml AUTO LOADER, CLOCK, PWR FAIL, U5V 6QHZ 



115V60H 
23QV50H 
H5V60H 
230V50H 
115V60HZ 



DS500 
DS500 



KBll*A 

KB11«A 

DQS| 

DOSI 

DOS} 

DOSi 

DOSI 

DOSf 



11/50-CD w AUTO LOADER, CLOCK, PWR FAIL, 230V 5QHZ 
il/50*CM ♦ 16K CORE, 115V 60HZ 
U/50*CN + 16K CORE, 230V 5QHZ 
KBU-A, MSll.BC, 4 MSH»BP, H967»HC, 115V 
KB11*A, MStl*BC, 4 MSll»BP, H967-HB, 230V 
KBH.A, MSH»BC, 4 MS11*BT, MRU-DB, KWli*L, 
KBH»A, M?tl»BC, 4 MSlUBT, MRu»DB, KWn.L, 
MSit*BC 4 MS11-BT MF11*UP KTU»C MRll»DB Kwll< 
Msll«BC 4 MS11*BT MFU«»UP KT11-*C MRli-DB Kwll< 



H/45*DC 
li/45*DD 
li/45-DS 
ll/45»DT 
U/45*DU 
U/45-DV 

OEM 

OEM 

OEM 

OEM 

OEM 

OEM 

OEM 

OEM 



U/50*CC 
U/50*CD 
H/50-CC 
1!/50*CD 
ti/SOwCC 
li/50«CO 

11/50-CC, 

11/50<D, 



115V 
230V 



MFU«>UP 
MFU«»UP 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
INSTEAD 
60HZ 
50HZ 



KTU»C MRH»DB 
KT11-»C MRli-DB 
OF H/45-CC 
OF U/45.CD 
OF U/45-CC 
OF U/45*CD 
OF li/45«CC 
OF H/45pCD 



LA30»CA, CAB, 
LA30-CD, CAB, 
L LA30*CA CAB 
L LA30«CD CAB 



115V 60HZ 
230V 50H2 
115V 60HZ 
230V 50H2 



11/50»CC W NO PARITY, H5V 60HZ 

U/30-CD W NO PARITY, 230V 50HZ 

ll/50»CC ♦ 8K CORE MEM I. MEM MANAGEMENT, 

11/50*CD ♦ 8K CORE MEM & MEM MANAGEMENT, 

11/50-FM W NO PARITY, U5V 50HZ 

11/50-FN W NO PARITY, 230V 50HZ 

ll/50«FH, MFll»UP, KT11«C, 115V 60HZ OEM 

li/50-FJ, MFU»UP, KTli-C, 230V 50HZ OEM 



115V 
230V 



60HZ 
5QHZ 



m il/50»FK, MFU-U, KTlt-C, 115V 60HZ OEM 

11/50-FL, MF11-U, KTll»C, 230V 50HZ OEM 
RSX11»DI 11/50»CC, MFlluLP, KT1UC, RKH»CA, RK05- 

MRU«0B, KWU*L, QJ580«AD 
RSXll-Dt 11/50-CD, MF11.LP, KTU-C, RKli«CB, RK03. 

MRllwDB, KWU*L, QJ580»AD 
il/45«-MH W ll/50»CC INSTEAD OF U/45-CC 5. 
H/45-MJ w U/50»CD INSTEAD OF U/45.CD & 



RSX11»DI 
RSX11*DI 
RSXll«D| 



AA, 


TMU-A, 


TU10*EA, 


BB, 


TMU»B, 


TU10-ED, 


NO 
NO 


H960»iDA 
H960-DB 





ll/50iiCC, 2 MFH-LP, MMU-LP, KTlfC, RPll-CA, RP03.AS, TMil-A, 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STA 


TUB CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/YR 


U/5Q*ML 




BD 


6 


E 
11/73 E 

£ 
11/73 E 


U/50«MM 


LBH 


JEN 


6 


U/50*MN 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


U/50*Mp 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


U/50-»MR 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


U/50*MU 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


11/50-iMV 


LSH 


JEN 


6 


11/7 3 E 


U/50*MW 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


U/50-MY 


LBH 


JEN 


6 


11/73 E 


U/50"NA 


BO 


LBH 


3 


U/73 E 


U/50*N8 


BO 


LBH 


3 


11/73 E 


il/50*NC 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


tt/50-NO 


BD 


LBH 


3 


11/73 E 


U/50*iN£ 


BD 


LBH 


3 


11/73 E 
E 

U/73 E 
E 

U/73 E 


U/50-NF 


BD 


LBH 


3 


H/50*NH 


BD 


LBH 


3 


U/50*NJ 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


11/50*PA 




BD 


6 


U/73 E 


U/5Q-PB 




BD 


6 


U/73 E 


11/50-PC 




BD 


6 


U/73 E 


U/50*pD 




BD 


6 


U/73 E 


U/50-PE 




BD 


6 


U/73 E 
E 

U/73 E 
E 

U/73 E 


U/50-PF 




BD 


6 


• 
U/5fl»PH 


LBH 


JEN 


6 


U/50*pJ 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


H/50-PK 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


U/50*PL 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


U/50»PM 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


ii/50»PN 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


H/50»PP 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


U/50»PR 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


11/50«PS 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


11/50-PX 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


11/50-PU 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


U/50-PV 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 


U/50.PW 


BD 


LBH 


3 


U/73 E 
E 

U/73 E 
E 

U/73 E 


U/so*py 


BD 


LBH 


3 


11/50-RA 




BD 


6 


U/50-RB 




BD 


6 


U/73 E 


U/50-RC 




BD 


6 


U/73 E 


lt/50*RD 




BD 


6 


U/73 E 


U/50*RE 




BD 


6 


U/73 E 


U/50»RF 




BD 


6 


U/73 E 


11/50.RH 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


U/50-RJ 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


U/50«RK 


LBH 


JEN 


6 


U/73 E 


11/50-RL 


LBH 


JEN 


6 


U/7 3 E 
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RSXU 



RSXUD 
R5X110 
RSXUD 
RSXUD 
RSXUD 
RSX11D 
RSXUO 
SYS 1! 



LPU«RA, MRU«DB, 
»LP» MMU-LP, KTU< 

LPU-RB, MRU.DB, 
*1# U5V 6QHZ 



RSXUD 
RSXUD 
RSXUD 
RSXUD 
RSXUD 



RSXUD SYS 31 



RSXUD 
RSXUD 
BATCH J 
BATCHJ 
BATCHi 
BATCHi 
BATCH; 



TU10*EA, CDil*£A, 
Dl 11/50-CD, 2 MFU 
TU1Q*EB, CDlt-EB, 
RSXUD REAL TIME- 
REAL TIME #1, 230V 50HZ 
REAL TIME #2, U5V 6QHZ 
REAL TIME #2* 230V 5QHZ 
REAL TIME #3# 115V 6QHZ 
REAL TIME #3, 230V 50HZ 
REAL TJME #4, U5V 6QHZ 
REAL TIME #4, 230V 50HZ 
U/50*CW# RKil.OE, TMU*EA, QJ580*AD, 
SYS 11 H/50*CYC RKU-DJ, TMn»E», Qa5«0*AD, 
SYS 21 U/50»CW MFUwUP RKU«DE TMU-EA H960 
SYS 2* U/50-CY MFU«UP RKU-DJ TMu-EA H960 
SYS 3j U/50-CW, MFU-UP# 
DDU"B, H960-DA, 
U/S0*CK, MFH«UP# 
LP1WB, DDU-B, 
SYS 41 U/S0«CW, MFil.UP, 
SYS 4{ U/50-CY, MFll-UP, 
il/45*PA W il/50»CC INSTEAD 
U/45*PB W U/50*CD INSTEAD 



KWU'L, H960*UA, 
C, RPU*CB# RP03i 
KW11*L, H9G0»DB, 



QJ58Q«AD 
■ BS, 1'MU-B 
QJj>8Q«»AD 



U5y 60HZ 

230V 50HZ 

DA QJ580«AD IJ5V 60HZ 

DBQJ580«AD 230V 50HZ 
MMU»UP, RPU«CE» TMU«EA» CR1U LPtf«JA» 
OJ580-AD, 115V 6QHZ 
MMU*UP, RPU"CJ, TMU*ED # CR11*A, 
H960-DB, QJ580-AD, 230V 50HZ 
RKU*D£, RK05»AA, QJ58o»AE U5V&0HZ 
RKU»DJ, RK05*BB, QJ580*AE 230V5QHZ 
OF U/45-CC 
OF U/45*CD 



U/45-PC W U/&0.CC INSTEAD OF U/45«CC & NO H960»DA 
U/45i.pD tf U/50»CD INSTEAD OF U/45-CD & NO H96Q-DB 
U/50-CC, MSH^BD, 2 MSU«BP # FPn*B, RPU-CA, RPOJ-AS, TMU»A, 
CDU»EA# LPU wi *A f MRjj«DB, K*U*P# DDifA, QU250»At> 
MSU*BD, 2 MSU«BP, FP1WB, RPU*CB, RpQ3*BS, ?Mll*B, 



TUlO«EA# 
BATCHt il/50*CD, 

TU10»ED, 
•■ BATCH #1, 

BATCH 

• BATCH 
BATCH 

- BATCH 
m BATCH 

« BATCH 

• BATCH 
BATCH/DOS 

. BATCH/DOS 

• BATCH/DOS 

• BATCH/DQS 
BATCH/DOS SYS 3 1 



#2, 

#3, 
#3, 

#4, 

#4, 



CDU-E6, LPll-RB, 
U5V feOHZ 
230V 50HZ 
U5V 60HZ 
230V 50HZ 
U5V 60HZ 
230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50«Z 
SYS 11 U/50*CU, 



MRU*DB, KWli«P, DDtl«A r QJ250.AD 



SyS II U/50*CV, 
SYS 2| U/50»CUr 
SYS 2« U/50-CV, 
U/5Q«CU, MSU^BD, 



RKU»DE# 
RKH.DJ, 

RFU'AAr 
RFU-AB, 

2 MSU« 



TMU»EA# 
TMU-ED, 
TCU-GA, 
TCU»GB, 
BT, FPU 



CDU«EA, LPU-RA, DDU*b# QJ250*AD# 
BATCH/DOS SXS 3j U/50»CV f Msii^BD, 2 Msll^BT, FPU 
CDli*EB, LPU»RB» DDU*B, Qa250«AD f 
11/45*RA W U/50»CC INSTEAD OF U/45-CC 

U/45-RB W U/50»CD INSTEAD OF U/45«CD 
U/45*RC W U/50»CC INSTEAD OF U/45«CC 

INSTEAD OF 11/45«CD 
INSTEAD OF U/45*CC 
INSTEAD OF U/45»C0 
U5V 60HZ 
230V 50HZ 
U5V 60HZ 
230V 50HZ 



RSTS/501 
RSTS/501 
RSTS/50| 
RSTS/501 
RSTS/501 
RSTS/501 



QJ25Q»AD# 

QJ250-AD, 

«J250*AC# 

Qa250»AC, 

»B, RPU-CE, 

115V 60HZ 

,B, RP1UCJ, 

230V 50HZ 



115V 
230V 
U5V 
230V 
TMU 



6ohz 

50Hz 
60HZ 
50HZ 



TMU-ED 



U/45»RD W li/50*CD 
U/45-RE W U/50*CC 
U/45-RF W U/50-CD 
RSTS# TIME SHARE »1, 
RSTS, TIME SHARE #1# 
RSTS, TIME SHARE #2, 
RSTS, TIME SHARE #2, 



MODEL 


ENG 


DES 


NO 


MGR 


ENG 


U/50*RM 


LBH 


JEN 


U/50-RN 


LBH 


JEN 


ll/50-»RP 


BD 


LBH 


U/50*RR 


BD 


LBH 


U/50-RS 


BD 


LBH 


ll/50*RT 


BO 


LBH 


U/50-RU 


BD 


LBH 


U/50«*RV 


BD 


LBH 


U/50»UA 




BO 


11/50-.UB 




BD 


U/50^1JC 




BD 


U/50*UD 




BD 


11D01-DA 


VB 


DPR 


UD01»DB 


VB 


DPR 


udoi«dc 


VB 


DPR 


11D01-DD 


VB 


DPR 


UD01«DE 


VB 


DPR 


UDOt*DF 


VB 


DPR 


Udoi^dg 


VB 


DPR 


UDQi*DH 


VB 


DPR 


UD03-DA 


VB 


DPR 


UD03*DB 


VB 


DPR 


11D10-.CA 


VB 


DPR 


UD10-CB 


VB 


DPR 


UDlO*CC 


VB 


DPR 


11010-CD 


VB 


DPR 


UD10*CE 


VB 


DPR 


11D10«CF 


VB 


DPR 


11D10*0E 


VB 


DPR 


UOlO"DF 


VB 


DPR 


HD20-CA 




DAS 


UD20»CB 




DAS 


UD20-CC 




DAS 


UD20*CD 




DAS 


UD20-CE 




DAS 


HO20«CF 




DAS 


11D21-CA 




DAS 


UD21-CB 




DAS 


UD2t*CC 




DAS 


UD21*CD 




DAS 


UD21-CE 




DAS 


11R21-CF 




DAS 


11D23-CA 




DAS 


UD23-CB 




DAS 


HD26-CA 




DAS 


tlD26*CB 




DAS 


UD26*CC 




DAS 


11026-CD 




DAS 


UD26«CE 




DAS 


UD26*CF 




DAS 


UD40»CE 


VB 


DPR 


UD40-CF 


VB 


DPR 


HD40-OJ 


VB 


DPR 


11D40»DK 


VB 


DPR 


UD4Q-DN 


VB 


DPR 



DESIGN PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 
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COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 
COM 



COM 
COM 
COM 

COM 
COM 



U/7 3 E 

U/73 E 

1 1/73 E 

11/73 E 

11/73 E 

U/73 E 

11/73 E 

U/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

10/73 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

5/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

5/72 E 

5/72 E 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 



RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 
RSTS/E 



11DXX 
UDXX 
1XDXX 
UDXX 
ilOXX 
UDXX 
UDXX 

uoxx 

UDXX 
UDXX 



RSTS, 
RSTS, 



TIME SHARE 
TIME SHARE 



#11 

#11 

#2! 

#21 

*3t 

*3» 
KB I 
K61 
KB1 
KB1 
DU1 

Dgi 

DUJ 
DUX 
Dtfi 

out 

DUl 
DU1 
DX1 
DX1 
U/ 
U/ 
11/ 
U/ 

u/ 
11/ 

UE 



1/50»CW MFU 
1/50*C¥ MFU-UP 
1/50«CW MFU«UP 
1/5Q*C¥ MFU-UP 
1/50-CW MFU«UP 
1/50*CY MFU-UP 
•A, MSU«»BC, 
MSUwBC, 
MSU*BC, 
MSU«BC, 
KGU»A# 
KGU-A, 
KGifA, 
KGU-A, 
KGU«A, 

KGU»A, 
KGU*A, 
KGU*A| 
BM873«YX, 
BM873«YX, 
8K MMU»L, 
8K MMU*L # 
8K MMU*L» 
8K MMU*L, 
8K MMll«L r 



•A, 

• A, 

• A, 
*DA 

•DA 
•DA 
•DA 
•DA 

• OA 

• DA 
•DA 
•BA 
•B8 
0*NC 



#3, U5V 6QHZ 
#3, 230V 5QHZ 

UP RFU-AA RKU*D£ TCU-GA H960"DA QR430»AC U5V60H 

RFU-AB RKU«"DJ TC11«GB H96Q»0B Qk430*AC 230V5QH 

RFU'AA RKU»DE TMU-EA H96Q*DA QR430»AD U5V60H 

RFU*AB RK11-DJ TMU-ED H960-0B QR430»Ai> 230VSOrt 

RPU.CE FPU*B TMji-EA H9t>0*DA QR430*AD" U5V6QHZ 

RPtl-CJ FPU»6 TMli-ED H9b0»DB QR430*AD 230V50HZ 

4 MSU-BP, CAB, UPGRADE FROM U/20, 115V '60H2 

4 MSU»BP# CAB, UPGRADE FROM U/20, 23QV *n«* 

4 MS11-BM, CAB, UPGRADE FROM U/20, U5V 



4 MSll-BMr CAB, ucunAut rnun j.a^*u, iiav 
UPGRADE FROM U/20, 230V 



&, U5V 60HZ 
DDU-B, 230v 50HZ 



50HZ 



0*NC, 
0»NC, 
0»ND, 
0»NC, 
0»ND, 
0*NE 



UPGRADE FROM 

4 MSU.BM, CAB, " 

CRU? LPU*JA# DOU 
CRU»A # LP1UJB, DDn«a, 
CRU» LPU-KA, DDU"B, U5V 6QHZ 
CRU-A, LPU»KB, DDU«B, 230V 50HZ 
CRU, LSU*A, DDU-B, U5V 6oHZ 
CRU*A, LSU«B, DDU-B, 230V 
LSU«A, DDU"B, U5V 60HZ 
LSU»B, DDU-B, 230V 50HZ 
U5V 60HZ 
230V 50HZ 

LT33-DC, 

LT33*DD, 

LT33-DC, 

LT33"DD, 

LA30»CA» 

LA30-CD, 



50HZ 
60HZ 
50HZ 



BM792-YA, 
BM792-XA, 
BM792-YA, 
BM792*YA, 
BM792»YH, 
BM792*YH ( 



H960«CA, 
H960-CB, 
H967*AA, 
H967-AB, 
TAlt»AA, 
TAU-AB, 




U5V 

230V 

U5V 

230V 

H960*CA, 

H960«CB# 



6QHZ 
5QHZ 
60HZ 
50HZ 



U5V 
230V 



60HZ 
50HZ 



QjDSOwAS 

QJD50«AS 

H957 SHORT CAB 
H957 SHORT CAB 



U/20- 
U/20. 




U/20»AA t MMU»F KWU 
U/20-AB ♦ MM1UF KWU 
2780 COMM SYSf U/21-CE 
2780 COMM SYS) U/2l*CF, 
U/40»CP, KWU-L, U5V 

KWU-L, 

KWU«L r 

KWU«L# 

KWU-L, 



U/40-CR, 
U/40-CM, 
U/40-CN, 
U/40-CM, 



DPU 

DP 

K« 

KW 
60HZ 
230V 50HZ 
TCU«GA, U5V 
TCU-GB, 230V 
TMU.EA, U5V 



U-DA KGli-A QJC21-AB H957 SHORT CAB 

U*DA KGlt-A QJC21-AB n957 SHORT CAB 

U»L, DPU-DA, KGU-A, QJC21*Ab 

U»L, DPil»DA, DGU-A, QJC2UAB 



60HZ 
50HZ 
60HZ 



MODEL 




EHG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


no 




MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




11D40»DP 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


E 


UD50»CE 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


11050»CF 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


UD50-DJ 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


UD50-OK 


, VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


UD50*DN 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


UO50*DP 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


HE05»BA 


RS 


FE 


IPG 


3 


U/73 


E 


UE05-BB 


RS 


FE 


IPG 


3 


11/73 


E 


1JE05p>NE 


BD 


SW 




3 


8/73 


E 


UE05-NF 


BD 


Sw 




3 


8/73 


E 


HE05wNH 


BO 


SW 




3 


U/73 


E 


UEQSwNvJ 


BD 


sw 




3 


U/73 


E 


11E10-NE 


BO 


sw 




3 


8/73 


E 


UElO*NF 


BD 


sw 




3 


8/73 


E 


llEiO-NH 


BD 


sw 




3 


U/73 


E 


U&lO»NJ 


BD 


sw 




3 


U/73 


E 


UL40- 


*AA 


AW 


ERK 




2 


9/73 


E 


UL40«AB 


AW 


ERK 




2 


9/73 


E 


11R20- 


>AA 




KH 




3 


12/71 


E 


UR20-. 


>AB 




KH 




3 


12/71 


E 


11R20* 


• LA 




KH 




3 


12/71 


E 


11R20*LB 




KH 




3 


12/71 


E 


120 






RR 


TPL 


6 




D 


121«»A 






RR 




6 




M 


121»B 






RR 




6 




M 


12UC 






RR 




6 




M 


121»D 






RR 




6 




M 


123 






RR 


TPL 


6 




D 


125 






RR 




6 




K 


126 






RR 




6 




K 


127 






RR 




6 




K 


128 






RR 




6 




K 


129 






RR 


TPL 


6 




D 


131 






RR 


TPL 


6 




D 


132 






RR 


TPL 


6 




D 


133 






RR 


TPL 


6 




D 


134 






RR 




6 




M 


135 






RR 




6 




M 


137 






RG 




6 




A 


138«A 






RG 




6 




A 


138»B 






RG 




6 




A 


138-C 






RG 




6 




A 


138-P 






RG 




6 




A 


138*E 






RG 




6 




A 


138«F 






RG 




6 




A 


139*A 






RG 




6 




A 


139«8 






RG 




6 




A 


139»D 






RG 




6 




A 


139*E 






RG 




6 




A 


139*F 






RG 




6 




A 


14/30- 


• A 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 


14/30* 


»B 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 


14/30« 


»C 


JM 


AR 




3 


9/73 


B 


14/35. 


•A 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



16 



INDll 
THOU 



U/05 
U/05 



U/IO 
U/10 



4 

4 

4 

4 

5 

1 

4 

4 

13S 

4, 16 

5 

If 4f 

If 4, 

1#4, 

5* 8 

If 

If 

If 
If 

Sf 
If 

if 



4, 
4, 

4f 

4f 

8 

4f 

4, 



U/40»CN# KNll*b» TMU«ED, 230V 50HZ 

U/50*CM # TAU-AA, 0DH«B, USV 60H2 

U/50-CN, TAU«AB, DDU»B, 230Vf 50HZ 

U/50-CM, RKll«D# RKOS-AA, TCU-GA, U5V 60HZ 

11/50-CN, RKU-D, RK05*BB, TCll»GB, 230V SGHZ 

11/50-CM, RKU»Df RK05-AA, TMil«EAf USV 60HZ 

U/50»CN, RKU-D, RK05-BB, TMll-ED, 230V 50HZ 
«BA UEQ5*NE * INDUSTRIAL CONSOLE, U5V 6qHZ 
•BB UE05*NF W INDUSTRIAL CONSOLE, 23QV 50HS 

U/05»NC + RK05*AA RKU*D TAU«AA LA30*CA BM792-Y& H960.CA U5V60HZ 

U/05-N0 ♦ RK05«BB RK11«D TAU-AB LA3Q-CD BM792-YB H»60«CA 230V50HZ 
»ND, RK05.AB, RK11.D, TA1WAB, LA30*CB, BM792*YB, H960-CB, 230V 60HZ 
*NC, RK05»BA, RKU*D, TAU»AA# LA30*CC, 8M792»YB, H960*CA, liSV 50«Z 

ti/10*NC ♦ RK05.AA RKU*D TAU-AA LA30-CA BM792*YB H960*CA U5V60HZ 

U/10«ND ♦ RK05.BB RKU*D TAU-AB LA30-CD BM792nYB H960»CB 230V50HZ 
*ND, RK05»ABf RKU»Df TA11"AB, LA3G-CB, BM792-KB, H9&0*CB, 230V $0HZ 
»NC, RK05»BA, RKU«D, TAU*AA, LA30-CC, BM792-YB, H960»CA, U5V 50HZ 

U/40»CU VTU VR14*LC LP5U"SA LPSADM2 2 LPSaG LPSKW LPStfR"H5V6QH 

11/40-CV VTU VRl4«i,C LPSli»S8 LPSADM2 2 LPSAG LPSKW LPS0R 230V50H 

RUGGED U*20 RACK MOUNTABLE U5V 
RUGGED 1U20 RACK MOUNTABLE 230V 
UR20*AA WITH NO CONSOLE 
UR20-AB WITH NO CONSOLE 
SEQUENCE BREAK SYSTEM 
MEMORY CONTROL (I PROCESSUR) 
MEMORY CONTROL C2 PROCESSORS) 
MEMORY CONTROL O PROCESSORS) 
MEMORY CONTROL (4 PRQCESQKS) 
HIGH SPEED DATA CHANNEL 
REAL TIME OPTION 
REAL TIME OPTION FOXBORO 
DEVICE SELECTOR EXTENSION 
INF COLLECTOR EX 
DATA CHANNEL MULTIPLEXER 
DATA CONTROL 
CLOCK MULTIPLEXER 
DATA INTERRUPT MULTIPLEXER 
4K MEMORY EXPANDS PDP4«C TO 8K 
8K MEMORY FOR PDP4*C 
A/D CONVERTER H **IT4 
7 ADC GENERAL PURPOSE 

7 FASTER 138 

7 138 WITH U BITS, 45 USEC 

138»B WHICH CONNECTS TO PDP5/8 
25 USEC F/C 138 (UBlxS) 
35 USEC F/C 138 (12 BITS, CAB) 
MULTIPLEXER CONTROL UP TO 64 CHANNELS 
MULTIPLEXER CONTROL lfeCH 
139«A WITH PDP5/8 INTERFACE 
7f AA03 MX CONTROL UP TO 64 CH 

7, 8, 9 139*A IN 138«F CAB 

14/|0»B W 4K X 12 CORE (MM8«E) 5. DCj4«F 

14/30»C W PROCESSOR, I/O CONT & I/O MUX MODULES 

BASIC PDP14/30 MOUNTING PANEL ASSEMBLY W I/O CONNECTORS 

14/30»B W 8K X 12 CORE (MM8*EJ) & DCt4»F 



7, AA03 
7, 8, 9 
7 
7 



MODEL 
NO 



EHG 
MGR 



140 

141 

142^8 

143 

145 

146 

147 

148 

148-B 

149»A 

149*1 

15/76*DA BD 

15/76-DB BD 

15/76.DC BD 

15/76-DD BD 

15/76»MA BD 

15/76»MB BD 

15/76wMC BD 

15/76-MD BD 

151 

152 

153 

154 

155 

156«sA 

156*B 

157 

157«B 

158 

16 

161«A 

161«8 

161»C 

161»D 

162 

163»C 

164 

165»A 

165»B 

167 

168 

169 

17 

170*A 

170«B 

170*C 

170-D 

171 

172 

172*B 

173 

173-E 

174 

175 

176 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

RR TPL 

RG 
RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

CA 

RR 

RR 

RR 

RR 

CA 

CA 

RR 

BV 

RR 

RR 

MW 

MW 

MW 

MW 

ATT 

JS 

as 

SM 
SM 
KE 

SU 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR TPL 

RR TPL 

RR TPL 

RR TPL 

RR 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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D 
A 
A 
K 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
1/73 E 
K 
K 
K 
M 
M 
K 
K 
T 
T 
T 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
D 
D 
R 
K 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
K 
K 
D 
D 
D 
D 
M 



I 
1/142 

l#4,7 

4 

138 

4 

149«A 

7 

7»A 

7, 148 

1, 148 



RELAY BUFFER 
HIGH SPEED MX CONTROL 
HIGH SPEED 8 BIT DAC 
16 CHANNEL PRIORITY INTERRUPT 
INPUT MX (2 CHANNELS) 
PARITY OPTION 
4K MEMORY 

MEMORY EXTENSION CONTROL28 
MEMORY EXTENSION CONTROL 
4K MEMORY W SPACE FOR 8K 
8K MEMORY (14? ♦ 149«A) 
KP15 ME15»EA LA30-CA PC15 KE15 KW15 TC15 TU5b RK15-FA U5V 60HZ 

• KP15 ME15»EB LA3O»C0 PC15-A KE15 KWl5 TC15 TU56 RK15.FD 2'iOV &0HZ 

• 1S/76*DA w RK15»FE IN PLACE OF RK15»FA, 115V 60HZ 

• 15/76*DB W RKl5*Fd IN PLACE OF RKi5*FD, 230V 50«Z 

• KP15 ME15-EA LA30«CA PC15 KE15 KW15 TC59 TUlO«Efc RK15-FA, 115V6QHZ 
KP15 ME15*EB LA30-C0 PC15-A KE15 KW15 TC'59»D TU10-EU RK15-FU, 230V50HZ 

m 15/76»MA * KK15*FE IN PLACE OF RKi5*FA, 115V 60riZ 

• 15/76-MB W RK15-FJ IN PLACE OF RKi5»FD, 230V 50HZ 
5 REAL TIME OPTION FOXBORO 

i REAL TIME CLOCK 

5 AUTO MULTIPLY & DIVIDE 

5 MEMORY EXTENSION CONTROL 

5 4K MEMORY 

5 REAL TIME CLOCK 

5 REAL TIME CLOCK FOXBORO 

5 57»A INTERFACE 
8 57»A INTERFACE 

t I/O SELECTION FOR 57»A 

4 MEMORY EXTENSION CONTROL 

6# 10 4 K 5 USEC MEMORY 

6, 10 8 K 5 USEC MEMORY 

6, 10 12 K 5 USEC MEMORY 

6* 10 16 K 5 USEC MEMORY 

6, 10 FLIP FLOP MEMORY 

6, 10 16 K 2 USEC MEMORY 

6 16K 1,5 USEC MEMORY 

166 COMPUTER INTERCOM W INTERRUPT CONT 

8 COMPUTER INTERCOM W INTERRUPT CONT 

6 DRUM PROCESSOR 

6 CP PARITY OPTION 
163 PARITY OPTION 

16 4K MEMORY FOR PDP4-B 

171 4 K MEMORY W SPACfc FOR 16 K 

171 8 K MEMORY W SPACE FOR U K 

171 12 K MEMORY W SpACE FOR 16 K 

17 t 16 K MEMORY 

1 MEMORY EXTENSION CONTROL 

7 AUTO PRIORITY INTERRUPT 
7*A AUTO PRIORITY INTERRUPT 

7 DATA INTERRUPT MULTIPLEXER 

7 EXPANDED 173 

7 DATA CONTROL 

7# 7A INFORMATION COLLECTOR EX (7CH 18 BIT) 

7 PARITY OPTION 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO MGR ENGR ENGR AREA 


MQ/YR 








177 


RR 




6 


K 


7 




177*B 


RR 




6 


K 


7»A 




18 


RR 




6 


K 


4 




180*A 


RG 




6 


A 


1#4,7 




180»B 


RG 




6 


A 


1,4,7 




180»D 


RG 




6 


A 


4,7 




182 


CA 




5 


K 


8 




183 


CA 




5 


M 


8 




184«A 


RR 


TPL 


5 


M 


183 




184-B 


RR 


TPL 


5 


M 


183 




187 


JS 




6 


M 


6 




188 


CA 




5 


M 


8 




189 


RR 


TPL 


5 


A 


8 




19 


RR 


TPL 


6 


D 


1 




194 






6 


D 


6 




195 


RR 


TPL 


6 


D 


7/7 




196-A 


RR 


TPL 


3 


D 


8/8 




I96*B 


RR 


TPL 


3 


D 


8/7 




196*C 


RR 


TPL 


3 


D 


8/5 




197 


RR 




6 


K 


7 




236-A 


KE 




6 


R 


167 




237»A 


KE 




6 


R 


236 




a4«E 


BV 




3 


R 


4 




24»F 


BV 




3 


R 


4 




24*G 


BV 




3 


R 


4 




250-A 


BV 




3 


R 


5 




250*B 


BV 




3 


R 


5 




250»C 


BV 




3 


R 


5 




250*D 


BV 




3 


R 


5 




250*E 


BV 




3 


R 


5 




25G»F 


BV 




3 


R 


5 




150-G 


BV 




3 


R 


5 




2S1-A 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




2S1*B 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




251.C 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




2§1«D 


BV 




3 


R 


8; 8/1 




25l*E 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




251*F 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




251-G 


BV 




3 


R 


8, 8/1 




270 


DI 




6 


R 


6 




30 


RR 




m 


V 






30*0 


RR 




6 


V 


4, It 9 




30-G 


RR 




6 


V 


4, 7, 9 




30*N 


CA 




6 


V 


5, 8 




138 


BR 


TPL 


6 


V 


8 




338-1 


LH 




3 


V 






339 


MI 


TPL 


6 


V 


9 




34-A 


RR 




6 


V 


4 




34*B 


RR 


TPL 


6 


V 


5 




34-C 


RR 




6 


V 


1 




34-D 


RR 


TPL 


6 


V 


8, 8/S 




34-E 


RR 




6 


V 


7»A 




34*F 


RR 




6 


V 


7*A 




34»H 


MI 




6 


V 


KD09»A 




34-HL 


MI 




6 


V 


KDQ9*C 





DESCRIPTION 



EAE 
EAE 
EAE 

12 BIT UAC 

13 BIT DAC 
12 BIT OAC 
EAE 

MEMORY EXTENSION CONTROL 
4 K 12 BIT MEMORY MODULE, 
4 K 13 BIT MEMORY MODULE 
EXTRA MEMORY-PROCESSOR ACCESS 
PARJT* OPTION (1ST 4 K ONLY) 
12 BIT DAC IN PDP8 
HIGH SPEED CHANNEL CONTROL 
DIGITAL OUTPUT CONTROL 
INTfcRPRQCESSOR BUFFER 
laTERPROCESSOK BUFFER (12 BIT) 
INTERPROCESSOR BUFFER Cl2 BIT) 
IfcTERPROCESSOK BUFFER (12 BjT) 
MEM INCREMENT LOGIC 
DRUM CONTROL rOR 4 DRUMS 
DRUM MEMORY 

SERIAL DRUM 32* FLYING HEAD 
SERIAL DRUM 65K FLYING HEAD 
SERIAL DRUM 131K FLYING HEAD 
SERIAL DRUM 8K \2 BITS 
SERIAL DRUM HK 12 BUS 
SERIAL DRUM 32K 12 BITS 
SERIAL DRUM 65K 12 BITS 
SERIAL DRUM I3IK 12 BITS 
SERIAL DRUM 196K 12 BITS 
SERIAL DRUM 262K *2 BITS 
SERIAL DRUM 8K 12 BITS 
SERIAL DRUM 16K 12 BITS 
SERIAL DRUM 3jK 12 BITS 
SERIAL DRUM 6SK 12 BITS 
SERIAL DRUM 131K 12 BITS 
SERIAL DRUM 196K 12 BITS 
SERIAL DRUM 2fc2K 12 BITS 
CONTROL, DATA PRODUCTS 502 DISK 
TABLE TOP 16»INCH DISPLAY 
POINT PLOTTING 16«INCH DISPLAY 
30-D * 33 SYMBOL GENERATOR 
POINT PLOTTING 16«INCH DISPLAY 
16*INCH BUFFERED DISPLAY 
338 & PDP8/I 
338 MODIFIED & VLQ9 
DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 5Q3 SCOPE 
DISPLAY FOR TEK 5Q3 SCOPE 
DISPLAY MODULES FOR TEK 503 



18 



MODEL ENG DESIGN PROD 


NO MGR ENGR ENGR 


340 


JJL 


340»B 


DG 


34Q*C 


JJL 


341»A 


WL 


34i*B 


*L 


341*C 


WL 


342 


JJL 


342-sB 


DG 


343 


LH 


344 


DG 


345 


DG 


346 


DG 


347-A 


JJL 


347»B 


JJL 


347*C 


JJL 


347*D 


JJL 


348 


DG 


350 


CA 


350.C 


MI 


354 


RR 


370 


HL 


370»A 


HL 


370«C 


DC 


374 


HL 


374*A 


HL 


374»B 


HL 


390 


RS 


421wA 


RR 


421-B 


RR 


425 


CA 


426 


CA 


427 


RR 


437 


RR 


444«A 


RR 


444-B 


RR 


444*C 


RR 


461-A 


KE 


46i*B 


KE 


50 


RR 


51 


RR 


510 


RR 


516 


DG 


52 


RR 


520 


MI 


521 


MI 


522*A 


MI 


54 


RR 


545 


MI 


550 


RR 


550*A 


RR 


551 


DG 


532 


RR 


55S*A 


RR 


555»B 


RR 


57 


RR 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 



USED ON 



3 


V 


3 


V 


3 


V 


6 


D 


6 


D 


6 


D 


5 


V 


3 


V 


5 


V 


3 


V 


3 


V 


3 


V 


6 


V 


6 


V 


5 


V 


5 


V 


3 


V 


5 


1/72 X 


5 


1/72 X 


6 


X 


5 


V 


5 


V 


2 


11/71 V 


5 


6/71 V 


5 


6/71 V 


3 


5/71 V 


6 


K 


6 


C 


6 


C 


6 


P 


6 


P 


6 


P 


6 


P 


6 


P 


6 


P 


6 


P 


6 


C 


6 


C 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


5 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 


6 


T 



i t 4, 7 

6, 10 

9 WiTH DA09«B 

4 

1 

7 

340 

34Q»8 

ANY DISPLAY 

6# 10 

6, 10 

6, 10 

340/4 

340/1 

340/7 

340-C 

6, 10 

5, 8 

9, DW15 

4, 7 

340 

34 

VT07 

ANY DISPLAY 

ANY DISPLAY 

VR14 

6 

It 4 

if 4 

444, 750 

444 

75, 761 

1 

4 

7 

1 

6, 10 
6, 10 

5i# 52* 54, 57, 57«A 

1 

I 

6 

1 

57-A 

57«A 

57»A 

4 

57»A 

1# 4 

1, 7, 7«A 

6 

5* 8 

550, 551, 552*A 

550, 551, 552*A 

4 



DESCRIPTION 19 



INCREMENTAL DISPLAY 
INCREMENTAL DISPLAY 
340 WITH PDP9 INTERFACE 
DIRECT DATA CHANNfcL 
DIRECT DATA CHANNEL 
DIRECT DATA CHANNEL 
CHARACTER GENERATOR 
CHARACTER GENERATOR 
SLAVE DISPLAY 
INTERFACE FOR 340 
340*B, J70 LIGHT PEN 6. 344 
340«B, 342-6# 370 & 344 
SUBROUTINE OPTION 
SUBROUTINE OPTION 
SUBROUTINE OPTION 
SUBROUTINE OPTION 
INTERFACE FOR 30 
INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 
INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 
INCREMENTAL PLOTTER 6 CONTROL 
PHOTOMULTIPLIER LIGHT PEN 
PHOTOMULTIPLIER LIGHT PEN 
370 W VT07 BRACKET 
LIGHT PEN W AMPLIFIER 
LIGHT PEN WITHOUT AMPLIFIER 
374 LIGHT PEN W AMPLlfER & VR14 MfNG HARDWARE 
MEM CYCLE COUNTER 
CARD READER (200 CPM) 
CARD READER (800 CPM) 
PI READER (DIGITRONICS 2500) 
PT READER (DIGITRONICS 3500) 
PT PUNCH (TELETYPE BRPEH) 
PT READER fc CONTROL 

pt reader & control 

pt reader & control 

pt reader & control 

card reader 200 cpm burroughs 

card reader 800 cpm burroughs 

potter mag tape transport 

programmed mag tape control 

automatic mag tape control 

mag tape control 

automatic mag tape control 

50 transport interface 

570 transport interface 

ibm transport interface 

programmed mag tape control 

datamec 2020 dec modified 

control for 4 555 or tu55 

control for 4 tu55 

oectape control, 555 or tu55 

dectape control for 555 or tusscnot mixed) 

dectape dual transport 

desk mount 555»a 

automatic mag tape control 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEC 


JORY USED ON 


NO MGR ENGR ENGR AREA 


MO/YR 






57-A 


RR 




6 


T 


It 4, 5 


570 


RR 




6 


T 


516, 521 


580 


MI 




5 


T 


5, 8 


610 


RR 




6 


L 


T 


611 


RR 




6 


L 


1 


§12 


RR 




6 


L 


1 


613 


CL 




6 


L 


LiNC 


626 


K£ 




6 


L 


166 


630 


RR 


TPL 


6 


D 




630»A 


KE 




6 


D 


6 


630«B 


KE 




6 


D 


6 


631 


RR 


TPL 


6 


D 


630 


63t«A 


RR 


TPL 


6 


D 


630 


632 


RR 


TPL 


6 


D 


630 


633 


RR 


TPL 


6 


D 


630 


634 


RR 


TPL 


6 





630 


635 


RR 


TPL 


6 


D 


630 


636*B 


RR 


TPL 


6 


D 




637 


RR 


TPL 


5 


D 


7 


637-B 


RR 


TPL 


6 


D 


8 


644-.A 


RR 




6 


L 


1, 4 


646-C 


KE 




6 


L 


6, 10 


646»V 


KE 




6 


L 


6 


647-A 


RR 




6 


L 


7 


647»B 


RR 




6 


L 


7 


647-C 


RR 




6 


L 


7 


647*0 


MI 




5 


L 


9 


647*E 


MI 




5 


L 


9 


648 


CA 




5 


L 


5 


649 


RR 




6 


L 


7 


649-R 


RR 




6 


L 


7»A 


65 


RR 




6 


L 


4 


680 


RR 


TPL 


6 


D 


8 


681 


RR 


TPL 


6 


D 


8 


682 


RR 


TPL 


6 


D 


685 


683 


RR 


TPL 


6 


D 


685 


684 


RR 


TPL 


6 


D 


683 


685 


RR 


TPL 


6 


D 


681 


686 


RR 


TPL 


6 


D 


685 


687 


RR 


TPL 


6 


D 


683 


688 


RR 


TPL 


6 


D 


687 


689*AC 


MI 




3 


D 


689»AF, 689*AG 


689. AF 


MI 




6 


D 


685 


689. AG 


MI 




6 


D 


DC08»A 


689»LM 


MI 




6 


D 


689»AG 


689»MA 


MI 




6 


D 


689«Mp 


689. MC 


MI 




6 


D 


689.AF 


689. MP 


MI 




6 


D 


685 


75-A 


CA 




6 


P 


5 


75-B 


RR 




6 


P 


4 


75»C 


RR 




6 


P 


1 


75-D 


RR 




6 


P 


7 


75-E 


CA 




5 


P 


8 


75-r 


CA 




5 


P 


5 


75»H 


CA 




5 


P 


8 
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AUTOMATIC MAG TAPE CONTROL 
MAG TAPE TRANSPORT, MIDWESTERN 
545 TRANSPORT & CONTROL 
TYPEWRITER & CONTROL 
SPARE TYPEWRITER 
SPARE KSR28 
ASR33 & CONTROL 
CONSOLE TYPEWRITER & CONTROL 
DATA COMMUNICATION SYSTEM 
HALF DUPLEX 630 
FULL DUPLEX 630 
DATA LINE INTERFACE 
DATA LINE INTERFACE 60MA *20V 
SEND^RECEIVE GROUP 
FLAG SCANNER 
BASIC CONTROL 
DCS OPTIONS 

CHAR SYNC MODEM INTERFACE 
BIT SYNC MODEM INTERFACE 
MODEM INTERFACE (NOW DP01*A} 
LINE PRINTER 300 LPM 
LINE PRINTER I000LPM 
ANELEX, VENDOR SUPPLIED 
LINE PRINTER 300 LPM 
LINE PRINTER 600 LPM 
LINE PRINTER lOOOLPM 
LINE PRINTER 300 LPM 
LINE PRINTER 600 LPM 
ASR33 «« CONTROL 
KSR33 & CONTROL 
KSR33 & CONTROL 
PRINTERpKEYBOARD & CONTROL 
DATA COMMUNICATION SYSTEM 
DATA LINE INTERFACE 
LOCAL TELETYPE CONNECTOR PANEL 
LONG LINE TELETYPE MTNG PANEL UP TO 32 LlNEi 
MATRICON PATCH PANEL 32 DUPLEX LINES 
LINE MODULE MTNG PANEL UP TO 64 LINES 
ADDITIONAL LINE SAMPLING CLOCK 
MONITOR PANEL 32 DUPLEX LINES 
LINE TERMINATOR PANEL 

AUTOMATIC CALLING UNIT (ALSO CALLED 689»ACU 
DATA-SET DATA & CQNT MTG PANEL (ALSO CALLED 689-ADF; 

689»af modified for + bus 

modem interface to bell 103 

eia modem interface (also called 689»mia) 

DATA»S£T DATA fc CONT MODULES (ALSO CALLED 689.M1C) 
DATA«SET DATA ONLY MOUNTING PANEL 
PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH * CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH (, CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH fc CONTROL 
PAPER TAPE PUNCH i. CONTROL 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 






75«J 




RR 




6 




P 


7«A 


750»A 




CA 




6 




P 


5 


7SO«B 




CA 




6 




P 


5 


750«C 




CA 




6 




P 


8 


76 




RR 




6 




P 


4 


760 




DI 




6 




P 


6 


761 




DI 




6 




P 


6 


8 




RR 


TPL 


6 




E 


•» 


8«I 




RR 


TPL 


5 




E 


m 


8»L 




RR 


TPL 


5 




E 


9 


8»M 




RR 


TPL 


6 




E 


* 


8»P 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


8*5 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


AAQl*A 




RG 




3 




A 


7, 9, AA04 


AA0i»B 




RG 




3 




A 


7, 9, AA04 


AAOK 




RG 




3 




A 


7, 9, AA04 


AA02 




RG 




6 




A 


AA01 


AA03*A 




RG 




6 




A 


8,8/S,8/I 


AA03*B 




RG 




6 




A 


8,8/S,8/I 


AA04 




RG 




3 




A 


8,8/S,8/I 


AA05*AA 




PHG 




5 




A 


8,8/S,8/I 


AA05«AB 




PHG 




5 




A 


B*8/S,8/I 


AA05«BA 




PHG 




5 




A 


9# DW15 


AA05*BB 




PHG 




5 




A 


9, DW15 


AA0S«CA 




PHG 




3 




A 


8 NEG 


AAOSwCB 




PHG 




3 




A 


8 NEG 


AA05«DA 




PHG 




3 




A 


9 


AA05*DB 




PHG 




3 




A 


9 


AA06 




8V 


ess 


6 




A 


8,9 


AA07 




PHG 




4 




A 


AA05 


AA07»C 




PHG 




3 




A 


AA05«C, AA05*»D 


AA09 




REL 




2 




A 


9 


AA09«B 




RF 




3 


3/72 


A 


9 


AAil«A 




RG 




5 


5/71 


A 


AA1UD 


AAU*B 




RG 




5 


5/71 


A 


AAH*D 


AAtl'C 




RG 




5 


5/71 


A 


AAll»D 


AAU«DA 




RG 




5 


5/71 


A 


11 


AAU«DB 




RG 




5 


5/71 


A 


11 


AAll*E 


5NT 


AM 




4 


1/72 


A 


AAll«»D 


AAliwFA 


SNT 


AW 




4 


1/72 


A 


AA11-E 


AA15*A 




PDM 




5 




A 


15 


AA15«B 




RF 




5 


2/72 


A 


15 


AA50*AN 




A3 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 NEG 


AA50*AP 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 POS 


AA50-BN 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 NEG 


AA50*Bp 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 POS 


AAC2 




PDM 




6 


5/73 


A 


AA09, AA15*A 


A AC 3 




RF 




5 


2/72 


A 


AAQ9«B, AA15»B 


AASIUHA 


JLM 


ABW 


CSS 


3 


2/73 


A 


11 


AAS}1«HB 


JLM 


ABM 


CSS 


3 


2/73 


A 


11 


AC01»A 




RG 


IPG 


4 




A 


8,8/S,8/I 


AC01»B 




RG 


IPG 


4 




A 


9, DW15 


AC02*AN 




PRD 




3 


4/72 


A 


8 NEG 


AC02«AP 




PRD 




3 


4/72 


A 


1 POS 
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PAPER TAPE PUNCH 6. CONTROL 

PT READER (300 CHAR/SEC) 

PORTABLE HIGH SPEED PJR 6 CONTROL 

PT READER (3000 CHAR/SEC) & CONTROL 

FLEXOWRITER «, CONTROL 

PAPER TAPE READER 

PAPER TAPE PUNCH 

LOGIC FOR PDP8 

LOGIC FOR PDP8*I 

LOGIC FOR PDP8-L 

MEMORY WING FOR PoPg 

PROCESSOR WING FOR PDP8 

LOG|C FOR PDP8wS 

v SINGLE 12*BIT DAC 

2 U-BIT DACS 

3 12-BIT DACS 
OP AMP 

138*E OR 139»E TO PDP8 f NO MX EXT 

138»E OR 139'E TO PDP8, MX EXT 

AAOl-A TO PDP8 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 60 HZ 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 50 HZ 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 60 HZ 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 50 HZ 

AA05*AA IN H950 CAB 

50 HZ AA05»CA 

AA05»BA IN H950 CAB 

50 HZ AA05*DA 

64 CH 8 BIT DAC CONTROL 

AA05 EXPANSION (CH 25*64) 

AA07 FOR AAQ5*C g, AA05-D w CAB 

dac control with space for 16 ch (aac2) 
dac control with space for 32 ch (aac3) 
display cont for vtq1 w space for 2 more a614 dacs 
display cont for rm503 w space for 2 more a614 dacs 
display cont for vr14 w space for "2 more a614 dacs 
dac cont w space for 4 12*bit a614 +/*10v dacs, u5 1 
dac cont w space for 4 !2*blt a614 ♦/«1qv dacs, 230' 
display cont for vr20 

OUTPUT PANEL FOR H945 IN LABwll 
DAC CONTROL WITH SPACE FOR 16 CH (AAC2) 
DAC CONTROL W SPACE FOR 32 CH (AAC3) 
12 BIT DAC CONTROL, SP FOR 6 PACS (BA614)7 115V 
12 BIT DAC CONT, SP FOR 6 DACS (BA6l4), H5V 
12 BIT DAC CONTROL, SP FOR 6 DACS (BA614), 230V 
12 BIT DAC CQNT, SP FqR 6 DACS (BA6J4), 230V 
MODULE SET FOR 1 CH, 12 BIT SINGLE BUF tO"+10V 
MODULE SET FOR 1 CH, 12 BIT DOUBLE BUF +10 TO «1QV 
INTERFACE TO ANALOGIC AN7200 DAC SY&, H5y 
INTERFACE TO ANALOGIC AN7200 DAC SYS, 230V 
S&H CONTROL W SPACE FUR 8 AHQ2 
5&H CONTROL W SPACE FOR 8 AH02 
16 CH S&H CONT W SPACE FOR 16 A461 OR A405 
16 CH S&H CONT w SPACE FOR 16 A461 OR A405 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 

JLM 



SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 



AC11*A 

ACTH 

ACTll-M 

ACTH.X 

ACT15 

ADOl^AN 

ADOl»AP 

AD01*DA 

AD01*DB 

AD01*FA 

AD01*FB 

AD0l«FC 

AD02»AN 

AD02»AP 

AD02*AR 

AD02*AS 

AD02«DA 

AD02»DB 

AD02*DC 

AD02-00 

AD08»A 

AD08»B 

AD08«C 

A009«B 

AD10«A 

AD10-B 

AD10«C 

ADtl«AA 

ADlf«AB 

AD12 

AD12«N 

AD12»S 

A015 

AD89EA 

AD8«ES 

ADC1-8 

ADCl»9 

ADCi*A 

ADCl-B 

ADC 8 

ADC81*A 

ADC81-B 

ADC9 

ADFU 

ADPt5«CA 

ADF15»C8 

ADF15-DA 

ADF15«DB 

AOSU-BA JLM 

ADS|1*BB JLM 

ADS15.A GT 

ADUOl JM 

ADUOi-YA JM 

AFOl-AA 

AFOl-AB 



SNT 
SNT 
SNT 

SNT 

SNT 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

JFH CSS 

RM 

RM 

RM 

FA 



AW 

AM 

AW 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG 

RG 

RG 

RG IPG 

RBH CSS 

RBH CSS 

RBH CSS 

RG IpG 

RG IPG 

RI 

RI 

RI 

MQRO IpG 

GPB 

GPB 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG IPG 

RG IPG 

RG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

ABN CSS 

ABW CSS 

CP 

AKI IPG 

RG IPG 

RG 

RG 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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7/72 
10/72 



3 10/72 



10/72 

2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
1/72 
1/72 
S/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 



10/72 
10/72 
10/72 

1/72 
1/72 

5/72 
5/72 

2/72 
2/72 



10/72 
10/72 

4/72 



2/73 

2/73 

U/73 

11/73 

5/73 



15 



11 

11 

ACT1 1 

ACTH 

9, 9/L, 

8 NEG 

8 POS 

11 

11 

AD01»D 

AD01»A, 

AD01*A 

8 NEG 

8 POS 

8 NEG 

8 NEG 

11 

11 

XX 

11 

8*8/5,8/1 

8,8/S,8/I 

8,8/3,8/1 

9 

10 

AD10»A 

AOlOwA 

11 

U 

12 

AD12 

AD12«M 

15, AM01«A 

8/8 

8/E 



NPR 



AD0l«D 



230i 



SW GAIN 



BIPOLAR 12-BIT ADC, 



S&H, 8w GAIN 
& S&H, SW GAIN, H5V 
& S&rt, SW GAIN, 230V 
S&H, SW GAIN, U5V 
S&H, SW GAIN, a30V 



INTERFACE FOR PRESTON 14 BIT ♦ SIGN GMAD»1 ADC 
AUTOMATIC COMPUTER TEST SYSTEM 
MOTHER STATION INTERFACE 
BUS SELECTOR 

AUTOMATIC COMPUTER TEST SYS 
10 BIT ADC wlTH 32 CH MUX, SWITCHED GAIN 
10 BIT ADC W 32 CH MUX, SWITCHED SAIN" 
10 BIT ADC w 32 CH t^m t SWITCHED GAIN, 
10 BIT ADC W 32 CH MUX, SWITCHED GAiN, 
COMPLEX INPUT PANEL FOR H948 IN LAB'p'il 
SIMPLE INPUT PANEL FOR H945 IN LAB-11 
SIMPLE INPUT PANEL FOR H945 & A0O1-A (M8/E) 
UNIPOLAR 12-BIT ADC W CONT FOR 512 CH, SP FOR 32 CH & S&H, SW GAIN 
UNIPOLAR 12-BIT AOC W CONT FOR Sl2 CH, SP FQR 32 CH & S&H, 
BIPOLAR 12-BIT ADC, 512 CH CONT, SP 32CH & S&H, Sw GAIN 
BIPOLAR 12-BIT ADC, 512 CH CONT, SP 32CH & 
UNIPOLAR 12»BIT ADC, 128 CH CONT, SP 32 CH 
UNIPOLAR 12.BIT ADC, 128 CH CONT, SP 32 CH 
BIPOLAR 12»BIT ADCf 128 CH CONT, SP 32CH & 

128 CH CONT, SP 32CH & 

10 BIT ADC 1 USEC/BIT 
AD08«A PLUS 16 CH MUX 
AD08-A WITH 22«IN SLIDE 
10 BIT ADC ♦ 16 CH MX 
WIDE RANGE MUX ADC CSEL) 
64 CH MUX EXPANSION 
DUAL CH MODS 
12«BIT ♦ SIGN ADC W 128 CH CONT, SP 32CH & s&H, SW GAIN, H5V 
12*BIT ♦ SIGN ADC W X28 CH CONT, SP 32CH & S&H, SW GAJN, 230V 
10 BIT A/D WITH sample & hold, 16 Ch, 20 OSEC 

CONT FOR 128 CH, INCLUDES 32 CH WPREAMPS 
AD12-M EXPANDER, INCLUDES 32 CH W PREAMPS 
13 BIT A/D, S&H, 128 MUX CONT, SP FOR 32 QH', 115V 
10 BIT A/D CONVERTER W SAMPLE & HOLD, % CH 
AD8«EA ♦ AM8»ED 

• ADClnA & ADC8 

• ADCi«A & ADC9 

6*12 BIT ADC, RACK MTD 

TABLE TOP ADC1 
8 NEG, ADCl, AMXl, CMXl MODULE SET FOR PDP8 INTERFACE 

8 NEG ADCi-A, ADC8 & AH03.A 

8 NEG ADCi«A, ADC8 & AH03«D 

ADOl, AMXl, CMXl MODULE SET FOR PDP9 INTERFACE 

11 12 BIT ♦ SIGN A/D, HIGH SPEED, CONT FOR 512 CH, SP FOR 64 (AU4) 
1$ 11 BIT BIPOLAR A/D, S&H, PROG GAIN, SP FOR 32 CH U5V 

15 11 BIT BIPOLAR A/D, S&H, PROG GAIN, SP FOR J2 CH 230V 

15 U BIT BIPOLAR A/D, S&H, PRqG GAIN, SP FOR 64 CH U5V 

15 ti BIT BIPOLAR A/D, S&H, PROG GAIN, SP FOR 64 CH 230V 

11 INTERFACE TO ANALOGIC AN5800 ADC MUX SYS, 115V 

IX INTERFACE TO ANALOGIC AN5800 ADC MUX SYS, 230V 

15 RENAMED QM005 

UDC 8 CH FLYING CAP 12-BIT ADC, PROG GAIN, 1,5 HZ BANDWIDTH, BIPOLAR 
UDC ADUOl » 60H% BANDWIDTH, SINGLE ENDED 

8,8/S,8/I 6*12 BIT ADC TO 64 CH RACK MTD 

8,8/8,8/1 TABLE TOP AFOi«A 



(LAB 8/E) 



MODEL 
NO 

AF0i»AC 

AFQlwBA 

AF0l»BB 

AF0l*C 

AF02*A 

AF02»«B 

AF03»A 

AF03«B 

AF04«A 

AF04«AN 

AF04»AP 

AF04*B 

AF04«BN 

AF04«BP 

AF04»C 

AF04*S 

AF04»X 

AF05»C 

AF06»A 

AF06*AB 

AF07 

AF08»A 

AF08»B 

AF08-K 

AFQ9«A 

AF16 

AF17 

AFC 

AFCH 

AFClt"»07 

AFCiB-A 

AFC15-B 

AFC8*NA 

AFC8*NB 

AFC8-PA 

AFC8«PB 

AFC8«XA 

AFC8*XB 

AGO! 

AG02 

AG02-BN 

AG02»BP 

AG03 

AG04 

AG05 

AG06 

AG12 

AG12«A 

AGL2 

AH01 

AH02 

AH03*A 

AH03*B 

AH03*C 

AH03»D 



ENG DESIGN PROD MFGR 
MGR ENGR ENGR AREA 

RG 
RG 
RG 

BV CSS 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

DB IPG 

OB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

DB IPG 

BV CSS 

SNT JL 

SNT JL 

SNT JL 

SNT JL 

SMT JL 

SNT JL 

TO IPG 

SNT JL 

SNT JL 

PHG IPG 

PHG 

PHG 

PDM 

PDM 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG IpG 

RD IPG 

RD IPG 

RB IPG 

RB IPG 

BV IPG 

JL 

RG IPG 

SNT GFS 

SNT RI 

SNT RI 
AW 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 

RG IPG 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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23 



6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 10/72 

3 10/72 

3 

4 

4 

4 



3/71 

3/71 

10/72 



10/72 



2/72 



9/71 
1/72 

1/72 
1/72 
5/71 
5/71 
5/71 
5/71 
9/72 
9/72 



12/71 
3/73 



8,S/S,8/I 

9, DW15 

9, DW15 

10 

8 N£G 

9, DW15 

8 NEG 

9, DW15 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

9 

9 

19 

10 

AFQ4«A, • 

AF04«A, ■ 

10 

8 

8 

AF06 

AF07 

AF07 

AFQ8«A, <■ 

9 

AF06 

AF16 



11 

11/07 
BD15 
BQ15 
8 NEG 
8 NEG 
8 POS 
8 POS 
AFC8, 
AFC8, 



B, 



B 



AFC 11 

AFC 11 
ADCi # ADC81, AM03 
8 POS, ADClf ADC81, 



AFOt«AA WITH 22«»lN SLIDE 

6*12 BIT ADC TO 64 CH RACK MTD 

TABLE TOP AF01-B 

AF01-AA ON PDP*10 

ADCl/8, AMOS 6 AM02-A, *B 

ADCl/9, AM09 & AM02-A, «B 

ADCl/8, AM08 & AM03»A, *B 

ADCl/9, AM09 fi, AM03-A, »B 

VIDAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FOR 200 CH 
DEC INTFC C. VIDAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FOR 2*00 CH 
DEC INTFC & VIDAR IDVM 1000 CH MX C0NT# SPACE FOR 200 CH 

VIDAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FyR 200 CH 
DEC INTFC & VIDAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FQR 200 CH 
DEC INTFC & VIDAR IDVM 1000 CH MX CQNT# SPACE FOR 200 Ch 

VIDAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FUR 200 CH 
»X VIDAR 10 CH LOW LEVEL SW MOD 

200 CH EXPANSION CABINE'I 

AUTQ«RANGINC ADC 

SYS INTERFACE CDP 60 HZ 

SYS INTERFACE CDP 5Q HZ 

AF17, H303, R107# WMQ 

A/D MODULE SET WITH A2tt 

A/D MODULE SET WITH A210 

CONNECTOR KIT 

HI-SPEED 6 MODE LAB ACQ SYS 

CONT FOR 8 AF17 

CONT FOR 8 H300 OR H301 
FLYING CAPACITOR SCANNER SERIES NAME 

MASTER FILE* AMQ7«A, BFQi, H7Q4i»C, SPACE FOR AMll 
ANALOG I/O CONT MODULE SET ♦ AMQ7*F ♦ PS " 
FLYING CAP SCAN; CAB, H704-C, AM05-P, SP FOR 4 AMq7»B, U5V 
FLYING CAP SCANt CAB, H704»H, AMQ5-P, SP FOR 4 AM07*B, 230V 
FLYING CAP SCAN IS AM04«N, AM05*N, AMQ7»A f BFQI, H704#C 115\ 
FLYING CAP SCAN IS AM04»N, AMQ5«N, AMQ7.A, BFQI, H7Q4»H 230\ 
FLYING CAP SCAN IS AMQ4«P, AM05-P, AMQ7«A, BFoif «7q4-C U5\ 
FLYING CAP SCAN IS AMQ4»P, AM05-P, AM07»A, BF01, H704-H 2301 
AFC8 EXP FILE, BFQI, AM07»A, SP FOR 5 AM07»B, SHORT CABLE 
AFC8 EXP FILE, BFOi, AM07«A, SP FqR 5 AM07«B, LONG CABLE 

DIFF AMP WITH SWITCHED GAiN 
AM03 DIFF AMP WITH PROGRAMMED GAIN 



9, ADCli ADC81, AM03 

19, ADC1, ADC81, AMQ3 

AF01 OR AF02 

AFOb 

8 POS, ADCl, ADC81, AM03 

AIP12-A, »B 

AM12 

A012, 1ST 8 CHANNELS 

LINC/8, CLINICAL LAB 12 

138-E, 139.E 

A008* ADC1, ADC81, AC01, 

ADClf AFOt 

ADCl, AAOt, 

ADC1, AFOi 

APCli AFOI 



AFOI 



DIFF AMp WITH PROGRAMMED GAIN 
DIFF AMP WITH PROGRAMMED GAIN 
DIFF AMP MANIFOLD 
AMP WITH PROGRAMMED GAIN 
EXTRA WIDE BANDWIDTH AGOl 
REMOTE DIFF AMP, GAIN 100 OR 1000, ♦ /» 10V OUTPUT 
16 PREAMPS 

PREAMP/KNQB INPUTS FOR A/D CHANNELS 0»7 
24 PREAMPS FOR CLIN CHEM 
S&H BETWEEN 138-E AND 139*E 
AFOI S&H FOR AMX1, CMXi 

♦ /* 10V INPUT AMP# A200»YA 
0/»10V AMP, A200"YB 
0/+10V INPUT AMP, A200-YC 
+/»§V INPUT AMP, A200«YD 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 






AH03*E 




RG 


IPG 


3 




A 


ADCl, AfOl 


AH03*F 




RG 


IPC 


3 




A 


AOClf AKOl 


AH03*H 




RG 


IPG 


3 




A 


AA01 


AH03«J 




RG 


IPG 


3 




A 


AA01 


AH03-*K 




RG 


IPG 


3 




A 


AA01 


AH03*L 




RG 


IPG 


3 




A 


ADOS 


AH03-M 




RG 


IPG 


3 




A 


AD08 


AH03-N 




RG 


IPG 


3 




A 


AD08 


AH03*P 




RG 


IPG 


3 




A 


AD08 


AH03*R 




RG 


IPG 


3 




A 


AD08 


AH03*S 




RG 


IPG 


3 




A 


AD08 


AH04 


SNT 






3 


4/72 


A 


ADOl 


AH05 


SNT 






3 


1/72 


A 


ADOl 


AH05«A 




AW 




2 


9/71 


A 


ADOl IN RAD. 8 


AIP12-A 


SNT 


JL 




5 


2/72 


A 


8 POS 


AIP12*8 


SNT 


JL 




5 


2/72 


A 


8 POS 


AIP12-C 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AIP12 


AIP12*D 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AIP12 


AIP12*C 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AIP12 


AIPl2wH 


SNT 


JL 




3 


11/71 


A 


AIP12 


AM0l*A 




MORO 


IPG 


5 




A 


AD lb 


Am02*A 




RG 




3 




A 


A«08 f AM09 


AM02»B 




RG 




3 




A 


AM08, AN09 


AM03*A 




RG 


TPL 


6 


3/71 


A 


AM08, AM09, AGO! 


AM03»B 




RG 


TPL 


6 


3/71 


A 


AM08, AM09, AGO! 


AM04»N 




PHG 




4 




A 


8 NEG, BFOl 


AM04*P 




PHG 




4 




A 


8 POS, BFOl 


AM04«B 




PHG 




4 




A 


15, BFOl 


AM05--N 




PHG 




4 




A 


8 NEG, BFOl, AM04»N 


AM05*P 




PHG 




4 




A 


8 POS, BFOl, AM04»P, BD15 


AM07-A 




PHG 




4 




A 


AM04, AM05i BFOl 


AM07*B 




PHG 




4 




A 


AM04, AM05# BFOl 


AM07«F 




PHG 




2 


3/72 


A 


AM11.F 12 


AM08 




RG 




5 




A 


8# DW08<>A 


AM09 




RG 




3 




A 


9, DW15 


AMH«CE 




PHG 




3 




A 


11, AFC11 CON 


AM12 


SNT 


GPB 




5 




A 


AD12 


AM8*EA 


SNT 


GPB 




5 


2/72 


A 


8/E, AD8«EA 


AM8*EC 


SNT 


GPB 




5 


2/72 


A 


AM8»EA 


AM8«ED 


SNT 


GPB 




5 


2/72 


A 


AM8*EA 


AMli2 




LG 




5 




A 


LINC/8 


AMT 




CU 








B 


4, 7, 9, 15 


AMX1-A 




RG 




3 




A 




ANXl«B 




RG 




3 




A 




AMX2 




RG 


IPG 


3 


2/72 


A 


AD02, AD11 


ATR80»RS 




DEG 


IpG 


6 


9/72 


A 


AF03-A, AF04*A, AFC8, AFC11 


ATR80-WS 




DEG 


IPG 


6 


9/72 


A 


AFQ3»A, AF04»A, AFC8, AFCll 


AX08 




SG 


TPL 


6 


6/73 


A 


8, 8/1 


AX08-B 




SG 


TPL 


6 


6/73 


A 


8, 8/1 


AX08-XC 




SG 


TPL 


6 


6/73 


A 


AX08, AX08*B 


AX08-XM 




SG 


TPL 


6 


6/73 


A 


AX08, AX08-B 


AX08-XB 




SG 


TPL 


6 


6/73 


A 


AX08, AX08«B 


AX09 




CB 


CSS 


6 




A 


9, 9/L 
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0/»5V INPUT AMP, A200»Y£ 

0/+5V INPUT AMP, A20O«YF 

O/*10V OUTPUT AMP, A2Q7«YH 

♦/•iOV OUTPUT AMP, A207.YJ 

♦/•5V OUTPUT AMP, A207«YK 

♦/•10V INPUT AMP, A207-YK 

0/*iOV INPUT AMP, A2G7»*M 

0/-10V INPUT AMP, A207**N 

0/+5V INPUT AMP, A207«YP 

0/»5V INPUT AMP, A207»YR 

♦/»5V INPUT AMP, A207*YS 

SAMPLE & HOLD 

ADDED SIGN OPTION (♦/•10V IN) 

ADDED SIGN OPTION (q TO + 10V IN) 

ANALYTICAL INSTRUMENTATION PACKAGE 119V 

ANALYTICAL INSTRUMENTATION PACKAGE 230V 

15 Bit A/D (IN PLACE OF STD 12) (MODULE) 

8 DIGIT BCD INPUT (MODULE SET) 

4 EXTRA ANALOG INPUTS (MODULE SET) 

HALL PROBE INTERFACE 

EXPANDER FOR 32 CH (SP FOR 8 BA124) 

HI LEVEL MUX, SpACE F R" '129 CH (32 A122) 

HI LEVEL MUX, SPACE FOR 2&6 CH (64 $122} 

LOW LEVEL DJFF MX SPACE 64 CH (32 Aill) 

LOW LEVEL DIFF MX SPACE 128 CH (64 AlJl) 

2048 CH FLYING CAP CONT, 

2048 CH FLYING CAP CONT 

2048 CH FLYING CAP CONT 

FLYING CAP ADC 

FLYING CAP ADC 

RELAY SYS UNIT, SP FOR 32 CH W A2l9 

RELAY SYS UnIT, SP FOR 32 CH W G730 
♦ SIGN ADC W AMP IQMV TO 1QV FQR AfCU*07 
& AM03, 1024 CH 
6 AM03, 1024 CH 
12 BIT ♦ SIGN ADC 10MV TO 10V FOR AFCll 

INTIRNAL A/D MPX EXPANSION 

8 CH MUX « PREAMPS 

4 P«5TS 6 INPUTS IN H945-AA 

2 X 8 CH CONNECTOR IN H94S-AA 

INTERNAL A/D MUX EXP 

AUTOMATIC MODULE TESTER 

64 CH MX RACK MfD 

TABLE TOP AMX1-A 

SP FOR 128 CH MUX 

UNIF TEMP REF w SpACE FOR 32 THERMOCOUPLES 

ATR80«RS WIRED TO MUX & WITH RTD BRIDGE 

4 CH S&H ADCf 3P, 3L, SCOPE LOGIC 

AX08 WITH 22-IN SLIDE 

2ND-5TH A»INPUTS# SETS OF 4 

1ST ADDED A»INPUTS, SET OF 4 

EXPANSION REGISTERS OF AX<J8 

4 CH SfcH ADC, P&L, SCOPE LOGIC 



CONT FOR AM02 
CONT FOR AM02 



MODEL 
NO 

BA08 
BA09 



BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 



BA 

BA! 

BA: 

BA! 

BA: 



10 

11»BA 

il"BB 

it'CC 

n*cs 

11*DA 
11«DB 

11»EC 

ll«ES 

ll*FA 

U»FB 

li»FC 

il»FD 

11«FE 

11*H5 

tl*JA 

12 

124 

14 

15 

150 

151 

152 

153 

BA224 

BA224»YA 

BA224-YB 

BA224.YC 

BA226 

BA226*YA 

BA226-Y8 

BA226*YC 

BA233 

BA234 

BA235 

BA236 

BA408 

BA614 

BA633 

BA8-AA 

BA8-AB 

BA8*8A 

BA8*BB 

BA903 

BA904 

BA905 

BA913 

BA914 

BA915 

BAJU«E5 

BARU-CS 

BARli*EC 

BB08*N 



ENG 
MGR 



CA 



BD 
BD 
BD 
ED 
BD 



SNT 



SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 



AW 



CA 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

RR TPL 

FA 

KE 

JO 

JO 

DN 

DN 

JO 

JO 

DN 

DN 

WM 

WM 

WM 

WM 

WM 

PHG 

HL 

RI 

MORO 

AR 

FA 

PHG IPG 

PHG 

PHG 

PHG 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

RG 

RG 

RG 

RG 

JL 

RG IPG 

RG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG IPG 

PHG 

PHG 

PHG 

KH 
KH 

LN 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



25 



B 

B 

B 

9/72 B 

9/72 B 

B 

B 

1/73 B 

1/73 B 

B 

B 

3/72 B 

3/72 B 

10/72 B 

2/73 B 

3/73 B 

4/73 B 

4/73 A 

B 

B 

B 



3/71 
5/72 
3/72 
5/72 
6/71 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
1/72 
1/72 
1/72 
2/72 



5/71 



2 11/73 A 



B 

B 

B 

3/71 A 

3/71 A 

3/71 

5/72 

5/72 

5/72 

6/72 B 

1/72 B 

1/72 B 

B 



8/L 

9 

10 

11/35 

U/35 

11/20 

11/20 

11/35, 

11/35, 

11/20 

11/20 

U/45 

11 

11/40 

11 

11 

11/07 

11/05 

12 

AP15«C, 

14 

15 

AMQ7*A, 

AM07»A, 

AM07«A» 

AM07*A, 

AIP12 

AIP12 

AIP12 

AXP12 

AIP12 

AIP12 

AIP12 

AIP12 

BA633 

BA633 

BA633 

BA633 

LPSU*S 

AA90, AA11 



11/05-N, 
lt/05-N, 



«D, AM01-A, AD01-A, «D 



• B 
*B 
*B 
•B 



DD01, 

8/E 

8/S 

8/B 

8/E 

BA1S0 

BA150 

BA150 

BA150, 

BA150, 

BA150, 

U/20 

11R20 

11R20 

8 NEG 



DD02 



BA152 
BA152 
BA152 



PERIPHERAL EXPANDER 
PERIPHERAL EXPANDER 
WIRED CAB FOR CR1Q, LP10, XX10 
HEX BOARD EXPANSION BOX K PS & SLIDES, 115V 
HEX BOARD EXPANSION BOX W P$ & SLIDES, 23QV 
PDP11 BASIC BOX W PWR SUPPLY, COVER 
PDP11 BASIC BOX W PWR SUPPLY, SLIDES 
11/10-N 11/35 BASIC BOX W PS & SLIDES, 115V" 

11/10-N 11/35 BASIC BOX W PS & SLIDES, 230V 

PDPtl EXPANDER BOX, COVER 
PDPU EXPANDER BOX, SLIDES 
11/45 BASIC FILE 
11/40 EXPANSION FILE 
11/40 BASIC FILE 
FIELD INSTALLED EXPANSION FILE W POWER SUPPLY, 115V 
FIELD INSTALLED EXPANSION FILE W POWER SUPPLY, 230V 
PDPU EXPANDER BOX W SLIDES & NO FAnS 
STRONG COVER FOR TABLE TOP 11/05 
PERIPHERAL EXPANDER 
A124 4 CH FET MUX SINGLE ENDED 
ACCESQR* BOX 
PANEL FOR VP15, LT15, PC15, MR15 
A150, FOR AFC IS, 8 CH FLUNG CAP MUX 
A151, BLOCK SELECT 
SOLID STATE A152 FOR AFC'S, 8 CH FLYING CAP MUX 
Al53# SOLID STATE A15I (BLOCK SELECT) 
A224 DIFF AMP, f/«2V IN, ♦/•lOV OUT' 
A224-YA, */«5V IN, */«iOV OUT 
A224»YB, ♦/•lOV IN, +/«10V OUT 
A224«YC# +/-1V IN, ♦/•10V OUT 
A226 UNIPOLAR AMP, 2V IN, +/«1QV OUT 
A226-YA, 5V IN, t/-10V OUT 
A226-YB, jOV IN, +/-10V OUT 
A226»YC, IV IN, ♦/•10V OUT 
A233 FOR UDCi PADDLE BOARD, TO +10V 
A234 FOR uDC# PADDLE BOARD, +1 %Q +5V 
A23S FOR UDC, PADDLE BOARD, +4 TO +20MA 
A236 FOR UDC, PAD0LE BOARD, +10 To +50MA 
8 CH SWITCHED GAIN MUX, CHANGES LpSAMTQ LP$AM«SG' 
A614 12 BIT D/A BIPOLAR 

A633, 4 10-BlT DACS FOR UDC W MARKING STRIP 
PDP8»E BOX, 1 BUS, H724 POWER, SLIDES, i 1 5 V # BCo8H*jF 
PDP8«E BOX, 1 BUS, H724 POWER, SLIDES, 230V, BC08H-3F 
PDP8»E BOX, 1 BUS, H724 POWER, COVER, 1J5V, BC08Hi3i 
POP8*E BOX, 1 BUS, H724 POWER, COVER, 230V, BC08H«3F 

A90J FOR AFC «S, PADDLE BOARD, TO 10V 

A904 FOR AFC'S, PADDLE BOARD, TO iOOV 

A905 FOR AFC'S, PADDLE BOARD, TO 50mA 

A913, A903 W FUSE 

A914, A904 W FUSE 

A915, A905 W FUSE 

SYSTEM TESTED BAU«ES 

RUGGED PDPU BASIC BOX, SLIDES 

RUGGED PDPU EXPANDER BOX, SLIDES 

BUS INTERFACE WITH 24 UNWjRED SLOTS 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 




BB08*P 




LN 


5 




B 


BBil 




PJ 


3 




B 


BB11*A 


RJM 


sz 


3 


1/73 


B 


BBU»D 


RJM 


RF 


2 


11/73 


B 


BBli-F 


RJM 


RF 


5 


U/72 


B 


BBll*H 


RJM 


RF 


5 


U/72 


B 


BB11»K 


RJM 


RF 


5 


U/72 


B 


BB11«M 


RJM 


RF 


5 


5/73 


B 


BB1S 




FA 


5 


3/71 


B 


BB714 




AR 


6 


4/73 


B 


BBRJI 




KH 


2 


4/71 


B 


BC01A»25 




RR 


TPL 5 




B 


BC01B«»25 




MI 


5 




B 


8C01C-XX 




MI 


5 




B 


BC01D.XX 




DI 


2 




B 


BCOIE-XX 




KE 


4 




B 


BCOIF-XX 




MI 


5 




B 


BCOJH^XX 




MI 


5 




B 


BCOlJ-XX 




STP 


2 




B 


BC01K»XX 


SNT 


AW 


3 


9/71 


B 


BCOlL-XX 


SNT 


AW 


3 


1/73 


B 


BC01M*XX 




JW 


3 


1/72 


B 


BC01N-04 




PDM 


3 


1/72 


B 


BC01P«04 




PDM 


3 


1/72 


B 


BC01R«XX 


VB 


WRS 


5 


8/71 


B 


BC01V*25 




RMS 


5 


9/71 


B 


BC01W-25 




RMS 


3 


4/71 


B 


BC01X*25 




AK 


2 


5/71 


B 


BC0lY»25 




AK 


2 


5/71 


B 


BC02A-XX 




BP 


3 




B 


BC02B»XX 




Bp 


3 




B 


BC02E«XX 




BP 


3 




B 


BC02F-XX 




BP 


3 




B 


BC02H*XX 




BP 


3 




B 


BC02J»XX 




BP 


3 




B 


BC02K*XX 




BP 


3 




B 


BC02L.XX 




BP 


3 




B 


BC02M-XX 




BP 


3 




B 


BC02N-XX 




BP 


5 




B 


BC02P-XX 




BP 


3 




B 


BC02S.XX 




BP 


3 




B 


BC02T»XX 




Bp 


3 




B 


BC02U*XX 




BP 


3 




B 


BC02W»XX 




BP 


3 




B 


BC02X*XX 




BP 


3 




B 


BC03A»XX 




BP 


3 




B 


BC03B-XX 




BP 


3 




B 


BC03C-XX 




BP 


3 




B 


BC03D»XX 




BP 


3 




B 


BC03E»XX 




BP 


3 




B 


BC03F-XX 




BP 


3 




B 


BC03H*XX 




BP 


3 




B 


BC03J»XX 




BP 


3 




B 


BC04A«XX 




BP 


3 




B 


BC04B*XX 




BP 


3 




B 



USED ON 



DESCRIPTION 



26 



8 POS BUS INTERFACE WITH 24 UNWJRED SLOTS 

11 SYS UNIT FOR BUS INTERFACE WITH 18 UNwiRED SLOTS, SLOTTED'BLOCKS 
BDU«F, «H, »K, SU FOR BUS INTERFACE W 18 UNWIRED SLOTS, NON.SLOTTEU BLOCKS 
DMA INTERFACE W 1 UNWIRED QUAD SLOT 
BUS INTERFACE, SP FOR 3 WORDS IN, 1 WORD OUT, 4 INTERRUPTS 
BUS INTERFACE, SP FOR 4 WORDS IN, 4 WORDS OUT, 4 INPUT INTERRUPTS 
BUS INTERFACE, SPACE FOR 8 WORDS IN, WORDS OUT 
SPC INTRFC, SP FOR HSU, 33, M1801, I/O INT, 3 SPC EXCEPT" DHU«8 f DLU 

CHASSIS FOR KA15# MP1$, PROTECT ^RELOCATE 

714 POWER SUPPLY 
R20 RUGGED BBS 1 

8/1, 8/L, DC02 M850 TO EIA R$232«B, 35 FT MALE 

DC08»F W853 TO EIA R$232*8, 25 Ft MALE 

DC08«B, PDP8, PT08 0857 TO EIA RS 232«B, XX FT MALE 

RP01, RP02 2 W854 TO AMPHENOL 2013ll»l XX FT 

DC08-B G857 TO EIA RS 232-B FEMALE, XX FT 

PA$3 TO PP67-C *D (PUNCH) M908 OR M979 TO AMPHENOL PLUG 5730240 
PA63 TO PR68*D (READER) M908 OR M978 TO AMPHENOL 57J0240, 24 PINS 

8/1, 8/L, 12, 0C02 M850 TO EIA RS232-B FEMALU, XX FT 

VC8»E TO VR12 CABLE FROM M869 (H856J TO VR13, XX FT 

VC8«E TO VR03 CABLE FROM M869 TO TEK 602, 604 XX FT 

DC04-CN, »CP BC01A*XX FOR RECEIVE ONLY 

AD15, AA15 M908 TO H929»C, TWISTED PAIR, 4 Ft 

AD15, AA15 M908 TO H929«*D y TWISTED PAIR, 4 FT 

DC11»D M970 ♦ BC05C«XX OR M970O, 25 CONO TO R6233-C, XX FT 

8/E H856 TO RS232-C MALE, 15 CONDUCTOR, "25 FT 

8/E BELL 303 SERIES MODEM CABLE CH856 TO &URN0Y MD12MXP17TC) 

DC10»B, •£ 15 BARE WIRES TO RS232 MALE, DATA SET, 25FT~ 

DClQ»B, «E i§ BARE WIRES TO RS232 MALE, ACU, 2$ FT ~ 

W0ti«W0ii RIBBON, 

W011»W021 RIBBON, 

W011«W028 RIBBON, 

W018-W023 RIBBON, 

W018*W027 RIBBON, 

W020.W020 RIBBON, 

W02Q»W023 RIBBON, 

W02i»W02t RIBBON, 

W021«W022 RIBBON, 

W021-W028 RIBBON, 

W022«W022 RIBBON, 

W023«W023 RIBBON, 

W023»W037 RIBBON, 

W024«W024 RIBBON, 

W028*W028 RIBBON, 

M90i»M908 DUAL rXBBON, XX Ft 

WOli«W011 FLAT COAX, XX FT 

W011-W021 FLAT COAX, XX FT, 7005820 

W021«W021 FLAT COAX, XX FT 

WQ2i»*022 FLAT COAX, XX FT 

W031-W031 MYLAR, XX FT, 7405552 

W033*W0l3 MYLAR, XX FT, 7405553 

M901-M901 DUAL MYLAR, XX FT 

W02i«wo2i flat coax, xx ft 

WOU RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 
W018 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 



i xx 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


fT 


, xx 


FT 


, XX 


ft 


, XX 


FT 


r XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


ft 


, XX 


Ft 


, XX 


FT 



MODEL 


E*G 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




BC04C-XX 




BP 




3 




B 


BC04D-XX 




BP 




3 




B 


BC04E-XX 




BP 




3 




B 


BC04F-XX 




BP 




5 


4/71 


B 


BC04H-XX 




BP 




3 




B 


BC04J-XX 




BP 




3 




B 


BC04K-XX 




BP 




3 




B 


8C04L-XX 




BP 




3 




B 


BC04M-XX 




BP 




3 




B 


BC04N-XX 




BP 




3 




B 


BC04P-XX 




BP 




3 




B 


BC04R-XX 




BP 




3 


1/72 


B 


BG04S-XX 




BP 




3 


1/72 


B 


BC041VXX 




BP 




3 




B 


BC04U»XX 




BP 




3 




B 


BC04W-XX 




BP 




3 




B 


BC04X-XX 




MI 


TPL 


5 


9/71 


B 


BC04Y-XX 




MI 


tpl 


5 


9/71 


B 


BC04Z-XX 




BP 




3 


12/71 


B 


BC05A-XX 




MI 


TPL 


5 


4/71 


B 


BC05B-04 




MI 


TPL 


5 


4/71 


B 


BC05C-XX 




RMS 




2 


2/71 


B 


8C05D-XX 




BP 




5 


3/72 


B 


BC05E-XX 




WR 


SSMU 


3 


8/71 


B 


IC05F-XX 




RF 




5 


3/72 


B 


BC05H.XX 




BU 




5 


7/72 


B 


BC05J-XX 




BU 




5 


7/72 


B 


BC05L-0C 


RBl 


MDL 




3 


10/72 


B 


BC05M-XX 


JC 


RBR 




3 


9/73 


B 


BC05N*tO 


CA 


AW 




2 


10/72 


B 


BC05P-10 


CA 


AW 




2 


10/72 


B 


BC05R-10 


CA 


AW 




2 


10/72 


B 


BC05S-10 


CA 


AW 




2 


10/72 


B 


BC05T-XX 


CA 


CRB 




2 


10/72 


B 


BCO$U»XX 


CA 


CRB 




2 


10/72 


B 


BC05V-XX 


MI 


JDL 




3 


5/73 


B 


BC06A-XX 




JW 




3 


U/72 


B 


BC068-XX 




JW 




3 


11/72 


B 


BC06C-XX 




JW 




3 


H/72 


B 


BC060*XX 




JW 




3 


U/72 


B 


BC06E-XX 




JW 




3 


11/72 


B 


BC06F-XX 




JW 




3 


U/72 


B 


BC07A»XX 


RJM 


sz 




3 


10/73 


B 


BC07B-XX 


RJM 


sz 




3 


10/73 


B 


BC07C-XX 


RJM 


sz 




3 


10/73 


B 


BC07D-XX 


RJM 


sz 




3 


10/73 


B 


BC08A-XX 




RR 


TPL 


3 




B 


BC08B#XX 




RR 


TPL 


3 




B 


BC08OXX 




RR 


TPL 


3 




B 


BC08D-XX 




RR 


TPL 


3 




B 


BC08E.XX 




RR 


TPL 


3 




B 


8C08F-XX 




PJ 




3 




B 


BC08H«XX 




PG 




5 


4/71 


B 


BC08J-XX 




PG 




3 


4/71 


B 


BC08K.XX 




PG 




5 


4/71 


B 
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KSR33 OR 35 FOR 8/E, U, 15 
A3R33 OR 35 FOR 8/E, U, 15 



555, TU55, TU56 

TU56 

INTERFACE KITS 

555, TU55, TU56 

TU56 

DP8-EA, DS10# 0511 

EIA EXTENSION CORD 



W020 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W021 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W022 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX Ff 

W023 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W024 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX Ft 

W027 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W028 RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX Ff 

WOU COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

WQ21 COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W022 COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M904 DUAL COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

MATE«N«LQCK TO 4 RINGS, XXFT (7Q0&5*3) 

MATE«N*LOCK TO 6 RlN0$» XX FT (7006594) 

M901 DUAL MYLAR SHIELDED i BOARD ONLY XX FT 

M903 DUAL MYLAR, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M908 DUAL RIBBON, ONE* BOARD ONLY* XX Ft 

WQ32 TO MICRODOT COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M923 TO MICRODOT COAX, ONE BOARD ONLY* XX FT 

H856 TO 3M CABLE ONE END ONLY XX FT, 7007036 

7405152-1, W032 TO W032, XX FT, 7005142 

7006412, M923 TO M923 RIBBON, 4 Ft 

H856 TO RS232-C MALE, 25 COND, XX FT 

RS232 MALE TO RS232 FEMALE, 25 COND, XXFT 



SWITCH BOX & CABLE FOR GERMAN MODEM, G857«YA TO CINCH D£5l226»l 



DFU-A, DFU-K, LA30-S 
8/M, U/05 
8/M, U/05 
TU60 

KL8-E 



XXFT 



115V 
230V 



KL8-JA, 

LSPVC 

LPSVC 

LPSVC 

LPSVC 

U/35 

U/35 

VT20 

LPC8-A, LPCU-A 

LPC8-B, LPCii-B 

LPC8-C, LPCU-C 

LPC8-D, LPCU-D 

LPC8-E, LPCU-E 

LPC8-F, LPCU-F 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

8/1 



U5V 
230V 



mate-n lock male-male 7-5 5»7 3-2 2-3, 
3 wire grounded 7amp line cord to h4oo«a 
3 wire grounded 4amp line cord to *400»b 
h855 to h85s 3m not shielded mirror connections, 3 in 
h856 to matln lock, 6 wires, xx ft (70083&0-xx) 
lpsvc to vr14, vr20, 10 ft 
lpsvc to tex 601, 603, 604, 6u, 613, 10 ft 

LPSVC TO TEX 503 f 10 FT 

LPSVC TO SCOPES W 3 BNC CONNECTIONS, 10 FT 
WIRE GROUNDED 12 AMP LINE CORD TO H4O0-C 
MIRE GROUNDED 7 AMP LINE CURy TO HOO-D 
BC05F SHIELDED, 70-09365-XX, XX F'i 
M908 TO PHOfON 713-^00 
M908 TO PHOTON 713-200 
M908 TO PHOTON 7000 
M908 TO PHOTON PACESETTER 
M908 TO HARRIS INTERTYPE 

M908 TO CQMpSTAR 19], 
H856 ONE END ONLY, 20 TWISTED PAIR, XXFT, M1501 CONNECTIONS 
H856 ONE END ONLY, U TWISTED PAIR, XXFT, M]80l Jl CONNECTIONS 
H856 ONE END ONLY, U TWISTED PAIR, XXFTi M1801 J2 CONNECTIONS 
H856 ONE END ONLY, 2 20-CONDUCTOR RIBBONS, XXFT 

M903 TQ M903, DUAL SHIELDED MYLAR XX FT 
M904 TO M904 FLAT COAX, XX FT 
M903 TO 2 W031 SHIELDED MYLAR, XX FT 
M904 TO 2 WOU FLAT COAX, XX FT 
W031 TO W031 FLAT SHIELDED MYLAR, XX FT 
M903 TO M925 FLAT SHIELDED MYLAR, XX FT 
INTERNAL BUS EXP, M936 TO M937, XX FT 
H856 TO M953, 40 COND 3M, XX FT 
M955 TO H856, 18 SIG, 2 10 OHM, 40 COND 3M,XX FT 



♦ BUS 
BUS 



P8/L 
8/I,P8/L ♦ 
8/1 ♦ BUS 
8/1 ♦ BUS 
8, 8/1 

FIRST ON PCU CTO PC05) 
8/E 
8/E 
8/E 



MODEL 
NO 

BC08L- 
8C08M- 
BC08N- 
BC08P* 
BC08R- 
BC08S- 
BC08T* 
BC08U- 
BC08V- 
BC09A- 
SC09B- 
BC09C* 
BC10A- 
BClOB* 
BC10C« 
BC1 OD- 
BC 10E- 
BCIOH- 
BC10J- 
BC10K- 
BC10L* 
BC10P- 
BCIOV- 
BCHA- 
BCllB- 
BCliC* 
BCllD- 
BCUE> 

Bcjtr. 

BCliJ- 
BC11K- 
BC12A- 
BC14A- 
BC14B- 
BC14C- 
8C14D- 
1C14E- 
BC14F. 
BC20A- 
BC20B- 
BC40C- 
BC400. 
BC40F- 
8C41A- 
BC70A» 
BC70B- 
BC90C* 
BC90F- 
BC99A- 



EN(3 
MGR 

XX 

OM 

XX 

XX 

XX 

XX SNT 

01 

XX 

IK JC 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX EAS 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX VB 

XX BD 

XX 

25 

XX SNT 

XX 

XX 

10 

XX JM 

XX JM 

XX JM 

XX JC 

XX JC 

XX 

06 

XX 

XX 

XX RJM 

XX RJM 

04 

XX 

25 



BC99B-25 
BC99C-25 
BC99D-25 
BC99EOS 
BC99F-25 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

PG 

PG 

MDM 

MDM 

PG 

AW 

RMS 

DA 

DA 

MI 

FA 

FA 

KE 

KE 

RW 

KE 

KE 

KE 

ATT 

ATT 

JS 

AJ 

KE 

POT 

POT 

POT 

POT 

WRS 

KA 

PS 

PJ 

RI 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

PG 

PG 

MQRO 

RRC 

PHG 

MORO 

EN 

EN 

PHG 

PHG 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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4/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

5/72 B 

1/73 B 

3/72 B 

8/73 B 

12/72 B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1/73 B 

5/72 B 

3/72 B 

3/72 B 

3/73 B 

4/72 B 

B 

9/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

9/72 B 

8/73 B 

3/72 B 

3/72 B 

B 

8/71 B 

B 

4/71 B 

3/73 B 

3/73 B 

6/73 B 

12/72 B 

12/72 B 

4/71 B 

3/72 B 

2/72 B 

B 

11/73 B 

H/73 B 

B 

2/72 B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



8/E 

8/E 

TUlOi 

TU10, 

8/E 

DR8«E 

KL8-M 

RC8.E 

H8513, 



8 POS BUS, ETC 
8 POS BUS, ETC 



H8514 



M954 TO 2 H656, 36 SIG# 4 10 OHM, XX FT 
H807 « M901 TO 2 MYLAR CABLES TO M9Q1 fc H807,~U IN 
M904 TO M904 DUAL ROUND COAX, XX FT' 
M904 TO 2 W021 DUAL ROUND COAX, XX FT 
H856 TO H856 JM SHIELDED, MIRROR CONNECTIONS, XXFT 
H856 TO H856 3M SHIELDED STRAIGHT CONNECTIONS XXFT 
H856 TO H856, 12 WIRES, MIRROR CONNECTION; 1 FT 
M994 TO H856, 36 SIG, 3M NOT SHIELDED, XXFT* 
H807 TO M922, 2 MXLAR, 1FT 9 IN 
I/O BUS H|50 TO H350, XX FT, 7005313 
I/O BUS 2 M912 TO 2 M912, XX FT * " 
I/O BUS 4 W850 TO 2 M912, XX FT 
I/O BUS W854 EA END ROUND COAX OR W855+W8&6 EA EN0 FLAT COAX XXFT 

MARGINAL CHECK CABLE, XX FT 
DISK CABLE H352 TO BURROUGHS, XX FT 
MEM BUS H351 TO 4 W028, XX FT " " 
1036 TO 2 W028 COAX, I/O BUS, XX FT 
W857 ♦ W858 EA END, 4 9»COND COAX7 XX FT 
AMP QUICK-LATCH TO 2 H857 & 2 H858, 8 9-COND COAX, XXFT 
AMP QUICK-LATCH EACH END, 72 COAX, XXFT 
AMP QUICKpLATCH TO 5 W021, XXFT 
OUICKLATCH COAX TO 6 W021, XXFT 

70062^0 CABLE t 1205857*02 PLUG 
M919 TO M929 FLAT M*LAR EXTERNAL UNIBUS, XX FT 
BURNDY FEMALE 128 PIN ROUND Cj,2*10525) TO DITTO XXFT 
M976 FLAT TO 12-10525 XXFT 

M976 TO BURNDY MALE 128 PIN (12-10525) XXFT 
20 PIN 12l09l8«»27 TO 8 RING LUGS* XXFT 
BC11A-XX W 2 H807 ON M9191 AT THE M919 END, XX FT 
H856 TO M977 3M CABLE M903 CONN XXFT 
H856 ONE END, 20 PAIR, 25' FT, 7008883 
EXTENSION CABLE FOR VR12 DISPLAy, XX FT, 7006254 
I/O BOX CABLE G782 TO G777, XX FT" 
DIFFERENTIAL COAX, XX Ff 
CABLE, I BOX TO BOX, FOR TEST 
MATfNfLOCK BOTH ENDS, DUAL SHIELDED TWISTED PAIR* XX FT 

2 H856 TO 42 »U WINCHESTER, 36 TESTED PAIR, XX FT 
RT ANGLE RS232 « HOLD DOWNS BOTH ENDS, 25 COND, XX FT 
115V 3 WIRE GROUNDED 7 AMP LINE CORD TO H'402-A 
230V 3 WIRE GROUNDEO 4 AMP LINE CORD TO H«02«b 
H807 TO 34 KULKA 670A TERMINALS, XX FT 
CABLE CONNECTOR ASSEMBLY KIT, H$07, PARTS, 6FT CABLE " 
H80? TO FASfONS & 34 KULKA 1695 TERMINALS, XXFT 
M945 TO M946 DOUBLE MyLAR, XX F? 
1211374 TO 1205886 RS232, 25 COND, XXFT 
1211374 ONE END ONLK, 44 COND, XXFT 

2 H807 TO 34 KULKA 67QA TERMINALS, 4 FT 
2 H807 TO FASTONS & 34 KULKA 1695 TERMINALS'XXFT 



9/1, DW09-A, DW09-B 

15, 9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 MEM BUS 

10 MEM BUS 

10 MEM BUS 

10 

RH10 TO DF10 

VT05 TO DC 10 

11 

RUGGED U 

RUGGED 11 TO NON*RUGGED 11 

RUGGED 11 INTERNAL 

DFlloBA, DFll»BB 

DTU-M 

DRU-F TO DRU-A 

DR11-C 

12 

14 

14, 

14 

DC 14 

DMC8-E, SMC01 

l4/30# H912 

8/M, 8/F 

8/M, 8/F 

DD01, DD02 

UDC 

H/07 

DD01, 

PDM70 

POM70 

BA903, BA904, BA905 

11/07 BA903 04 05 



8/L» 8/1, ♦ BUS 



DD02 



PT08DA, DP01A, DC08LD, DCU, ETC D-TYPE GPO MODEM CONNECTOR, 25 FT, 

12 CKT BARRIER ASSEMBLY MOLDED IN 15 FT FROM CONN TO FLY LEAD* 

PT08DA, DP01AA MODIFIED, DP01A (SELECT SD«BY), DC08LD BC99A W W023 
PT08F BC99A WJTH W023 

PDP11 BC99A W SIDE (TOP CLAMP) FOR PDPU 

PDP15 BC99A W W023 FOR PDP15 

PDP8/E BC99A W END FOR PDP8/E 



MODEL 


ENO 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 






BCL2A-XX 




AM 




S 




B 


H305, AGL2 


BCL2B-XX 




AW 




5 




B 


H304 H305 


BOOt 




DEG 


IPG 


6 


10/72 


B 


8/S 


BO02 




DEG 


XPG 


6 


tO/72 


B 


8/S 


BD03 


jlm 


LQ 


CSS 


3 


1/73 


B 


it 


BD04 


JLM 


LQ 


CSS 


3 


t/73 


B 


it 


BD05-A 


JLM 


LO 


CSS 


3 


1/73 


B 


11 


B005«B 


JLM 


LQ 


CSS 


3 


t/73 


B 


11 BELL SPECI 


BD05*»CA 


JLM 


LO 


CSS 


3 


i/73 


B 


BD05-A 


BD05-CB 


JLM 


LO 


CSS 


3 


t/73 


B 


BD05»B 


B005-DA 


jlm 


LO 


CSS 


3 


1/73 


B 


BO05»A 


B0O5*DB 


JLM 


LO 


CSS 


3 


1/73 


B 


BD05«B 


BD05«EA 


jlm 


LO 


CSS 


3 


t/73 


B 


BD05«A 


BDOSwEB 


JLM 


LO 


ess 


3 


1/73 


B 


B005«B 


BDH 


JM 


PHG 




2 


4/73 


B 


11/07 


BDIS»A 




PDM 




4 


4/71 


B 


15 


BD15»B 




PDM 




4 


4/71 


B 


15 


8D15»C 




PDM 




4 


4/71 


B 


IS 


B0i5*D 




PDM 




4 


4/71 


B 


15 


BD50*AA 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


8 PQS BUS 


BOSQwAB 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


8 PQS BUS 


BO50»BA 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


8 NEG BUS 


BD50»BB 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


8 NEG BUS 


BD50-CA 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


9 


BD50«»CB 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


9 


BD50»HA 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


BD50*AA# «AB 


BDSO«HB 




JDL 


TPL 


4 


2/72 


B 


BD50-BA, -BB, «C 


be: u 




AR 




S 


12/71 


B 


t4/L 


Bg8«A 




PG 




s 


6/71 


B 


8/E 


BFOl 




PHG 




5 




B 


AM04, AMOS, AM07 


BF02 




PHG 




5 




B 


DDOt, D002 


BF14-F 




CH 




6 


8/71 


B 


14 


BF14«H 




CH 




6 


8/71 


B 


14 


BF14«M 




AR 




5 


5/72 


B 


14 


BJU«A 




KH 




3 


8/72 


B 


• 


BJ1WB 




KH 




3 


8/72 


B 


• 


BK022 




AR 




5 


3/72 


B 


14 


BK272 




AR 




6 


1/72 


B 


BA14 


BK27* 




AR 




3 


3/72 


B 


14 


BK302 




AR 




5 


8/71 


B 


BAM 


BLOi*A 


DZ 


HRL 




4 


7/73 


B 


ALL SYSTEMS 


BL01-B 


DZ 


HRL 




4 


7/73 


B 


ALL SYSTEMS 


BMQ8«C 




RR 


TPL 


5 




B 


8/L 


BM08-S 




RR 


TPL 


5 




B 


8/L 


BM681 


PHG 


MORO 


IPG 


3 


11/73 


B 


DDOt, DD02 


BM684 


RS 


FE 


IPG 


5 




B 


DPOti D002 


BM68B 


RS 


FE 


XPG 


4 




B 


DDOt, DD02 


BM686 


RS 


FE 


IPG 


S 




B 


DDOt, DD02 


BM687 


RS 


FE 


IPG 


4 




B 


DD0i# DD02 


BM792-YA 




OJD 




3 




M 


DDlt 


BM792*YB 




DJD 




3 


8/71 


M 


DDtl 


BM792-YC 




GEF 




3 


10/71 


M 


DDlt 


BM792-YH 




PJ 




3 


1/73 


M 


DDlt 


8M792«YJ 


JLM 


LO 


CSS 


3 


4/73 


M 


DDlt 


BM802 


R8 


FE 


IPG 


3 




B 


DDOt, DD02 
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IISV 
230V 

tisv 

2J0V 
tiSV 
230V 



8 CH TRUNK CABLE XX FT 

SINGLE CH DATA CABLE, XX FT 

16 CH MUX, DU PONT 

FLOW METER INTERFACE, DU PONT 

BELL SPECIAL! BlN.AsKH»BlN CQNV 
BELL SPECIALlDlSK INTERRUPT & ALARM + MOD TU RFjl 
BELL SPECIAL UNIMPLEMENTEO 20 CHANNEL BOX 
AL| IMPLEMENTED 20 CH BQXj MUST HAVE 20 BD05»CB «DB &/0R «EB 

BELL SPECIAL TESTED SPARE Y019 

BELL SPECIAL! Y019 ORDERED wlTH BD0b*B 

BELL SPECIAL! TESTED SPARE Y049 

BELL SPECIAL! Y049 ORDERED WITH Bp05»B 

BELL SPECIAL! TE5TED SPARE *067 

BELL SPECIAL! YQ67 ORDERED WITH BDQ5-B 

AFC & UPC CONT« 2 DDlt SLUTS 
CQNT * CAB FOR AFC15 It BITS + SIGN & UDC15, ttSV 
CONT * CAB FOR AFC 15 it BITS ♦ SI&N & UDCi5, 230V 

BDiS«A WITH NO ADC 

BD15»B WITH NO ADC 

VT03 OR LA30 INTERFACE, 

VTOS OR LA30 INTERFACE, 

VTOS OR LA30 INTERFACE, 

VTOS OR LA30 INTERFACE* 

VT05 OR LA30 INTERFACE, 

VTOS OR LA30 INTERFACE, 

2ND CHANNEL 
A, «CB 2ND CHANNEL 

MEMORY & I/O ACCESSORY PANEL 

H919 BUS WITH 2 M935 JUMPERS 

MTNG HARDWARE FOR AFC»S 

MTNG HARDWARE FOR UDC'S 

STORAGE BOX FOR 32 FLIP FLOPS 

STORAGE BOX FOR IB FLIP FLOPS 

IB BIT STORAGE 
SYSTEM TESTED 11/05 CHASSIS, CONFIG 2 
SYSTEM TESTED M7260 * M7261 
K022 2 INPUT AND/OR EXPANDER* DUAL STORAGE MOD TO PPP14 

K272 1 BIT RETENTIVE MEMORY 

K274 DUAL RETENTIVE MEM, REPLACES BK272 

K302 DUAL TIMER 

AC LINE MONITOR, H5V 

AC LINE MONITOR, 230V 
MTNG BOX W COVER FOR MC8«LA, »LB & MMB»LA, «L8 
MTNG BOX W SLIDES FOR MC8«LA, »LB 6 MM8.LA, »LB 

M681 16 ISOLATED SOLID STATE REL&? DRIVERS 

M684 12 BIT FF RELAY DRIVER 

M685 16 BIT FF RELAY DRIVER 

M686 12 BIT SS RELAY DRIVER 

M687 16 BIT SS RELAY DRIVER 

PAPER TAPE LOADER ROM 

DISK LOADER ROM 

CARD READER BOOTSTRAP HQM 

TAlt BOOTSTRAP LOADER 

BELL SPECIAL TMtl LOADER 

M802 12 BIT LATCHING RELAX OUTPUT 



"UDfcU fcNG DESIGN PROD 

N0 MGR ENGR ENGR 

BM803 RS FE 

BM804 RS FE 

BM805 RS FE 

BM806 RS FE 

BN80? RS FE 

BM873-YA VB OR 
BM8«LA SG 

BM8*LB SG 

8M8*LC SG 

BM8-LD SG 

BMK»LK JLE 

BMK*LL JLE 

BS01A«25 LH 
BS10A«XX KE 
BS10H»XX KE 
BT11«A ABW 

BT14-A LF 

BV04 LH 

BW400 RS FE 

BW402 RS FE 

BW403 RS FE 

BN406 RS FE 

BW410 PHG MORO 

BW730 RS FE 

BW731 RS FE 

BW732 RS FE 

BN733 RS FE 

BW734 RS FE 
Bw740 MORO 

BH741 MORO 

BW742 MORO 

BN743 Mqro 

BX14-DA AR 
BX14-DD AR 
BXJ4»SA AR 
BYi4»OA AR 
B¥14*DD AR 
BY14*SA AR 



MFGR 
AREA 

IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 

TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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CSS 



IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 



10/73 M 

7/71 B 

7/71 B 

7/71 B 

7/71 B 

B 

B 

B 

B 

8/73 B 

7/71 E 

4/73 B 

3/72 B 

B 

B 

B 

11/73 B 

2/73 B 

8/72 B 

2/73 B 

8/72 B 

2/73 B 

9/71 B 

8/72 B 

2/73 B 

8/72 B 

2/73 B 

B 

1/72 B 

1/72 B 

B 

1/72 B 

5/72 B 



DD02 
DD02 
DD02 
D002 
DD02 



RESTART/LOADER, 



VT04 



DDOl, 

DDQ1, 

DDOl, 

0001, 

DDQ1, 

0011 

8/L 

8/L 

8/L 

8/L 

X602 

H510 

VT15, 

10 

10 

CDC 6000/7000 

14 

VT04 

BW730«3# 

BW730»3, 

BM684-7 

BM730-3 BW740<*3 BM684«7 BM802#7 

Bw740*743 

DDOl, DD02 

DD02 

DD02 

D002 

D002 

DD02 

DD02 

D002 

DD02 



BW740»3, BM802«7 
BW740»3, BM802»7 



DDOl 

DDOl 

DDOl 

0001 

0001 

DDOl 

DDOl 

DDOl 

14 

14 

14 

14 

14 

14 



M803 16 BIT LATCHING RELAY OUTPUT 

M804 12 BIT FF RELAY OUTPUT 

M80S 16 BIT FF RELAY OUTPUT 

M806 12 BIT SS RELAY OUTPUT 

M807 16 BJT SS RELAY OUTPUT 

REPLACES BM792»YA, «YB, «YH & MRli»DB 

MTNG BOX FOR MM8*E, SLIDES* USV 

MTNG BOX FOH MM8*E, SLIDES, 230V 

MTNG BOX FOR MM8«E, COVER, U&V 

MTNG BOX FOR MM8»E# COVER, 230V 

BASIC MODULE KIT FOR LAB«K 

BASIC MODULE KIT FOR K-SERIES LOGIC LAB 

CABLE SET, VT15 TO VT04, 25 FT " 

CABLE SET, 2 BCl0»AA * &CJQB.SS, XX FT 

CABLE SET! 2 BClOH-XX ♦ BCtOB»XX, XX FT 

PDPH REMOTE BATCH TERM TO SIMULATE CPC200 

INTERROGATOR BOX, TESTS INPUTS * OUTPUTS 

374, VJ01, LK35 MOUNTING 

W400 PADDLE BOARD WITH ISOLATED POWER 

W402 PADDLE BOARD WITH COMMON POWERS 

W403 PADDLE BOARD FOR RELAY DRIVERS 

W406 (W400, W402 4 W403 COMBINED) 
W410 PADDLE BOARD W A/C INPUT CONDITIONING 
W730 12 BIT CONTACT SENSE, SEE BW?40 
W731 16 BIT CONTACT SENSE 
W732 12 BIT CONxACT INTERRUPT, SEE BW742 
W733 16 BIT CONTACT INTERRUPT 
W734 GENERAL PURPOSE COUNTER 
W740 12 BIT SOLID STATE CONTACT SENsE 
W741 16 BIT SOLID STATE CONTACT SENSE 
W742 12 BIT SOLID STATE CONTACT INTERRUPT 
W743 16 BIT SQLID STATE CONTACT INTERRUPT 
INPUT BOX UP TO 32 AC INPUTS 
INPUT BOX UP TO 32 DC INPUTS 
SCHMITT INPUT BOX, UP TO 32 AC INPUTS 
OUTPUT BOX UP TO 16 AC OUTPUTS 
OUTPUT BOX UP TO 16 DC OUTPUTS 
IMPgOyED OUTPUT BOX, UP TO 16 AC OUTPUTS 



CA01»B 

C*I1»A 

CA11-B 

CAU-C 

CA15-A 

CAi5«B 

CB11«AA 

CB11*AB 

CBU.AC 

Cfll»AD 

CB11«AE 

CB11.AF 

CiU-BA 

CtU«BB 

C0SI«%C 



BV 
BV 



VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VI 
VB 
VB 



BV 

JEH 

GO 

PR 

EW 

GO 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 



CSS 

SSUK 

SSUK 

SSMU 

CSS 

SSUK 



4/71 

5/72 

5/72 

4/71 

1/72 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 D 

3/73 D 

3/73 

3/73 



9 

11 

CAH»A 

li 

15 

15 

11 

11 

U 

11 

11 

11 

11 

11 

11 



CAB, 
CAB, 



IBM 526 INTERFACE 
CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
NPR CONTROL FOR CAU*A 
NPR BRANCH HlGHwAX INTERFACE 
PROGRAMMED * DMA CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
PROGRAMMED ONLY CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
PS, 1 CB1WPA, SPACE FOR IB CB11.DA &/0R CBH-S, U5V 
PS, 1 CB11«PA, SPACE FOR 18 CB1UDA &/0R CBli*S, 2|0V 



CBH-AA ♦ 0B11, H5V 

CBH*AB + DBtl, 230V 

CBUpAA + 2ND CB11*PA, 2 DBll, 115V 

CBU*AB ♦ 2ND CB11*PA, 2 DBU, 230V 

CAB, PS, CBli.PC* SPACE FOR 18 CBil, 

CAB, PS, CBll«PC, SPACE Fqr 18 CBH« 

CBU«BA ♦ OBlt, 115V 



DA 
OA 



&/0R 
&/0R 



CB1J«iS, 
CBU«S, 



USV 
230V 



MQDEL 

NO 

2B11»BF 
CBU»CA 
CBli«CB 
£Blt»CE 
CBil»CF 

:bii«cg 

CB11-CH 
CBil*DA 
CBH*EX 
CB11*HA 
CB11»PA 
CBit-PB 
CBlliiPC 
CBU*PD 
CBli»SA 
CB11*SB 

CC02*A 

CC02»B 

CC02»C 

CCQ2-D 

CC03"»A 

CC03"B 

CC04 

CC50 

CC51 

CC52 

CC53 

CC54 

€C55»A 

CC55»B 

CDU*A 

CDli»B 

CD11-EA 

CDtl»EB 

CD12 

CD12*DE 

CD12*DF 

CDi2*HE 

CD12-HF 

CDP 

CL12 

CM03*C 

CM03»CA 

CM11 

CMil«-A 

CM11»FA 

CM11»FB 

CM12 

CM12*A 

CM12-B 

CM12-C 

CM12»FA 



ENG 
MGR 

VB 
VB 

VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 
VB 



BD 
BD 
BD 
BD 

DEC 
DEC 



BD 
BD 
BD 
BD 



DESIGN PROD MFGR 

ENGR ENGR AREA 

MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
LC 
LC 
LC 

lc 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

JL 

AW 

MI RR TPL 

MI RR TPL 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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3/72 
3/72 
7/73 
7/73 
7/73 
7/73 
2/72 
1/73 
1/73 
2/72 
2/72 
6/72 
8/71 



5/71 
5/71 
5/73 
5/73 
2/71 
2/71 
2/71 
2/71 
3/73 



3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
4/71 
4/71 
4/71 
4/71 
4/71 
4/71 
4/71 
6/71 



11 CBU«8B + DBll, 230V 

11 CBUsBA * 2ND CBH-PC, 

11 CBUiBB ♦ 2ND CBll*PC, 2 DBU, 230V 

» it/10»CA, CBll-PC, PS, 115V 60HZ 

• 11/10-CB, CBil-PC, PS, 
» lt/40«CA, CB11-PC, PS, 
•■ ll/40«C8, C8ll»PC, PS, 

• li/45»CH, MF11»L, MMH 
11/45-CJ, MFli»l, MM11«L# CBlt»PC, PS, 
»B 



2 0B11, H5V 



230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 
L, CB11.PC, PS, 



CBU»A, 
C8U-P 
CBU«A, •& 
C0U«A« *S 
CB1UA, »B 
CB1UA, «8 
CBH*A, «B 
CBlt-A, 
CBli-A, 



•B 
«B 



115V 60HZ 
230V 50HZ 
32 POINT RELAY DISTRIBUTOR MODULE 
HEX EXTENDER CARD 
16 POINT INPUT INTERRUPT MODULE 
5 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS 

5 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS 

6 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS 
6 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS 
64 POINT INPUT SCAN MODULE 

64 POINT INPUT SCAN MODULE W DIODE PRQTECTIUN 
CLINICAL LAB OPTION PANEL 
4 CHANNELS & CQNT FOR ROBOT CHEMIST 
4 CHANNEL EXPANSION FOR ROBOT CHEMIST 
ONE CH & CQNT FOR ROBOT CHEMIST 
ONE CH EXPANSION FOR ROBOT CHEMIST 
MODULE SET FOR 1 CH COULTER S 
2ND CH COULTER S 
COAGULATION TIMER 
SMAI2/30 INTERFACE KIT 
8 CH EXPANSION KIT 
SMA4, 4A, 7, 7A INTERFACE KIT 
SMA SINGLE CHANNEL KIT 
SMA12/6Q INTERFACE KIT 
SMA SINGLE CHANNEL KIT (1ST CH) FgR TECHNlCoN 
SMA SINGLE CHANNEL KIT (2ND CH) FOR TECNIC*0N 2 
DATA BREAK CONTROL & DOCUMATION M10Q0, 60HZ 
DATA BREAK CONT & DOCUMATION MlOOO 50HZ 
1200 CPM CONSOLE READER & CONT DOCUMATION MI200 60HZ 
1200 CPM CONSOLE READER 6 CONT DOCUMATION MJ2Q0 5QHZ 

DATA BREAK CONTROL FOR ANY CARD READER OR PUNC 
80 COL OPTICAL MARK CR * CD12 CONT, 300 CPM DOCUMATION OM200," 
80 COL OPTICAL MARK CR «. CDi2 CONT, 300 CPM DOCUMATION QM200, 

CD12 W HP 80 COL OPTICAL READER, 60 HZ 
CD12 W HP 80 COL OPTICAL READER, SO HZ 
CROMATAGRAPHIC DATA PROCESSuR (8) 
CLINICAL LAB 12 SYSTEM NAME 
OPTICAL MARK CR fc CONT 200 CPM GEN DES 
OPTICAL MARK CR 6 CONT 200 CPM GEN DES 
40 CQL OPTICAL MARK CR & CONT 200 CPM GEN DfcS 
40 COL OPTICAL MARK CR & CONT 200 CPM GEN DES 
80 COL OPTICAL MARK CR & CONT 300 CPM DOCUMATION OM200 
80 COL OPTICAL MARK CR fc CONT 300 CPM DOCUMATION OM200 
40 COL MARK SENSE CR & CONT 200 CPM GEN DESIGN 
40 COL MARK SENSE CR fc CONT 200 CPM GEN DESIGN 
BA12 WITH EC0#BA12»00010 80 COL OPTICAL MARK CR fc CONT HP 60"HZ 
BA12 WITH EC0#BA12»00010 80 COL OPTICAL MARK CR & CONT HP 50 HZ 
8 POS 80 COL OPTICAL MARK CR fi. CONT 300 CPM DOCUMATION 0M200 



# 115V 

, 230V 

, 115V 

» 230V 



CLINICAL LAB-12 

12 

CC02«A 

CCOi 

CCOl 

CCOI 

CCQ3*A 

CCOl 

CLINICAL LAB-12 

AGL2 

CLINICAL LAB-12 

CLINICAL LAB-12 

CLINICAL LAB»12 

CLINICAL LAB 12 

CLINICAL LAB 12 

11 

11 

11 

H 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 



804 (8) 

804 (8) 

DDU 

DDil 

DD11 

DDU 

BA12 

BA12 



H 

60HZ 

50HZ 



60 HZ 
50 HZ 
60 HZ 
50 HZ 
60HZ 
50HZ 
60 "HZ 
50 HZ 



60HZ 



nuuLU 

NO 

CM12-FB 

CM8.E 

CM8*EA 

CM8»FA 

CM8-FB 

CM8*I 

CM8.IA 

CM8»L 

CM8«LA 

CMT 

CMX1«A 

CMX 1 f»B 

CP08»N 

Cp08*P 

CP10»A 

CP10»B 

CPli»UP 

CP15*A 

Cpl5»B 

CP20-E 

CRQ1«A 

CRG1-B 

CR0i«C 

CR01-E 

CR02*A 

CR02»B 

CR03«B 

CR03*C 

CROIkP 

CR04-A 

CR04«B 

CR04»C 

CR04«0 

CR04»E 

CR04«F 

CR04*H 

CR04«J 

CR10»A 

CRlO-B 

CRlO»DA 

CR10«DB 

CR10-EA 

CR10*EB 

CRiO»FA 

CRtO»FB 

CRiO«UA 

CR10-UB 

CRH 

CRIJ»A 

CR12 

CR12»A 

CRi2*FA 

CRt2»FB 

CR15*A 

CR15«8 



MGR EN6R ENGR AREA 

AW 

LT 

LT 

LT 

LT 

MI 

MI 

MI 

MI 

CU 

RG 

RG 

BM CSS 

BM CSS 



BE GSO SSCAL 

D* CSS 

DY CSS 

BE SSCAL 

MI 
MI 
MI 
MI 
RR 
RR 
FA 

ST CSS 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW KE 

FW Kg 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

FW BB 

BD BpF 

BD BPF 

SNT AW 

snt aw 

SNT AW 

SNT AW 

BV CSS 

BV CSS 



OlHfUO VA1E.WKX 

MO/)fR 



MSEC UN 
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3/73 
4/73 
4/73 
3/72 
3/72 



3/72 
3/72 



5/73 

3/71 

3/71 

11/71 



6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
8/71 
8/71 
2/72 
2/72 



12/71 

12/71 

3/71 

3/71 



8 POS 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/1 

8/1 

BA08 

BA08 

It 9, 1! 



8 NEG 

8 POS 

BA10 

BAJO 

U 

IS 

19 

15 

5 

7 

6 

9 

7 

9 

9 

804 (8 

10 

8 8/E 

8 8/E 

10 



80 COL OPTICAL MARK CR * CQNT 300 CPM DQCUMATION OM2O0 50HZ 



) 

8/1 
8/1 



11 
11 



10 

10 11 

10 11 

10, U 

10, 11 

BAJO 

BA10 

BA10 

BA10 

BAlO 

BAiO 

BAJO 

BAIO 

CR10«A 

CR10*B 

0011 

DDU 

BA12 

BA12 

12 

12 

15 

15 



12 15 
12 15 

15 
, 15 



CR04-E 
CR04-F 
CR04»H 
CR04.J 
CR04»C 
CR04»D 



CR04«iA 
CR04-B 



CR04-A 
CR04-8 



40 COL OPTICAL MARK CR & 
40 COL OPTICAL MARK CR & 
80 COL OPTICAL MARK CR 6 



CONT 200 CPM GgN DES (M843) 60 Hz 
CONT 200 CPM GEN DgS CM843) 50 HZ 
CONT 300 CPM DQCUMATION OMJlOO 60HZ 



80 COL OPTICAL MARK CR & CONT 300 CPM DOCUMATION OM300 5QHZ 



CONT 200 CPM GEN DESIGN "60 HZ 

CONT 200 CPM GEN DESIGN 50 HZ 

CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 HI 

CONT 200 CPM GEN DESIGN 50 HZ 



MID 



40 COL OPTICAL MARK CR & 
40 COL OPTICAL MARK CR & 
40 COL OPTICAL MARK CR & 
40 COL OPTICAL MARK CR fc 

COMPLEX MODULE TESTER 

ADC1 PLUS 64 CH MX RACK 

TABLE TOP CMXl-A 
DATA PRODUCTS SPEEDPUNCH»120 100 CPM PUNCH 
DATA PRODUCTS 5PEEDpUNCHM20 100 CPM PUNCH 

MD 6011 300 CPM CARD PUNCtt 

MD 60H 300 CPM CARD PUNCH 
PUNCH INTERFACE FOR UNIVAC 1710 CARD RDR/PUnCH 

MD6011 CARD PUNCH ( CONT t)0 HZ 

MD6011 CARD PUNCH 6 CQNT 50 Hg 

CONT FOR DATA PROD 120 PUNCH 

CARD READER & CONT 100 QPM NCR 

CARD READER 

CARD READER 

CARD READER 

CARD READER 

CARD READER 

CARD READER 

CARD READER 



CONT 
CONT 

CONT 60 HZ 
CONT 50 HZ 



CONT 100 CPM NCR 
CONT 100 CPM NCR 
CONT 100 C^M NCR 
CONT 200 CPM BURROUGHS 
CONT 200 CP« BURROUGHS 
CONT 200 CPM GEN DESIGN 
CONT 200 CPM GEN DESIGN 
200 CPM GEN DESIGN 



CARD READER & CQNT 
300 CPM TABLE TOP READER DqCUmATIQN M200# GDI InTFC," 60HZ 
300 CPM TABLE TOP READER DOCUMATION M200, GDI INTFC, 5QHZ 
300 CPM TABLE TOP READER DOCUMATION M200, 10 INTFC, 60HZ 
300 CPM TABLE TOP READER DOCUMATION M200, XQ.lnjtC, 5QHZ 
1000 CPM TABLE TOP READER, DOCUMATION MiOOO, 60HZ" 
1000 CPM TABLE TOP READER, DOCUMATION MlOOO, 5QHZ 
1200 CPM CONSOLE READER, DOCUMATION M1200, 60HZ 
1200 CPM CONSOLE READER, DOCUMATION M12Q0, 50RZ 

1000 CPM READER & CON? $QROBAN 60 Hz 
800 CPM READER & CONT SOROBAN 50 HZ 
1000 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION MlOOO* "60HZ 
1000 CPM TABLE TOP READER fc CONT DOCUMATION M1000, 50HZ 
1200 CPM CONSOLE READER & CONT DOCUMATION M1200 60HZ 
1200 CPM CONSOLE READER & CONT DQCuMATlON M120O SOflZ 
300 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION H'iQQ 60«Z 
300 CPM TABLE TOP READER 6 CQNT DOCUMAflQN M200 50flZ 
CR10*EA (W TRADE-IN QF CR10«A) 
CR10-EB (W TRADE-IN OF CRlQ-B) 
300 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M200 60HZ 
300 CPM TABLE TOP READER 6 CONT DOCUMATION MJQO &OHZ 

CARD READER & CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 HZ 
CARD READER 6 CONT 200 CPM GEN OEftlSN 50 fiZ 
300 CPM TABLE TOP READER & CONT DQCUMATIFN M200 60RZ~ 
300 CPM TABLE TOP READER & CQNT DOCUMATION M200 50~HZ 
1000 CPM READER & CQNT, SOROBAN, 60HZ 
800 CPM READER i. CONT, SOROBAN, 5QHZ 



MODEL 



ENG 
M6R 



CR15-DA 
CR15«DB 
CR15-EA 
CR15»EB 
CRt5»FA 
CR15»FB 
CR8*FA 
CRBaFB 
CR8«X 
CR8»IA 
CR8/I«FA 
CR8/I-FB 
CR8*L 
CR8»LA 

CTSU»JA jlm 
CTSli»JB JLM 
CT5U-KA JLM 
CTSll*K8 JLM 
CT811-KC JLM 
CTSii»KD JLM 
CTSU-KE JLM 
CTSU-KF JLM 
CTS11*KH JLM 
CTSU.KJ JLM 
CTSlfKK JLM 
CTSH-KL JLM 
CTS11»KM JLM 
CTSil«KN JLM 
CTS8»KA JLM 
CTS8»KB JLM 
CTS8»KC JLM 
CTS8»KD JLM 
CTS8-KE JLM 
CTS8«KF JLM 
CTS8"KH JLM 
CTS8»KJ JLM 
CTS8-KK JLM 
CTS8»KL JLM 
CTS8»KM JLM 
CT58*KN JLM 
CU-4 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

AA 

AA 

AA 

AA 

AA 

AA 

JK 

JK 

RR TPL 

RR TPL 

BB 

BB 

RR TPL 

RR TPL 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 

PWD CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/¥R 



USED ON 
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1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 



1/72 
1/72 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

3 10/72 
10/72 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 



9/72 B 



15 CR04«E 1000 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M1000 60HZ 

15 CR04-F 1000 CPM TABLE TOP READER & CONT CGCUMATIQN MiOOO 5QHZ 

15 CRQ4-H 1200 CPM CONSOLE READER 6 CONT DQCyMATlON M1200 60rtZ 

15 CR04»J 1200 CPM CONSOLE READER & COwT DOCUMATJON M12Q0 50HZ 

15 CR04«C 300 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M200 60hZ 

15 CR04-D 300 CPM TABLE TOP READER 6 CONT DOCUMATION M200 50flZ 

8/B C«04«A 300 CPM TABLE TOP READER & CONT (M843) DOCUMATION M200 60HZ 

8/E CR04-B 300 CPM TABLE TOP READER & CON? (M843) DOCUMATION M200 50Hz 

8/1 CR ♦ CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 Hi 

8/1 CR fc CONT 200 CPM G£N DESIGN 50 HZ 

8/1 CR04-A 300 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M200 6QHZ 

8/1 CR04*B 300 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M200 SOhZ 

BA08 CR & CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 Hz 

BA08 CR 6 CONT 200 CPM GEN DESIGN 50 HZ 

11 CARD TERMINAL CONT FOR DECISION DATA 9610 RdR/PUNCH 

11 CARD TERMINAL CONT FOR DECISION DATA 8010 RDR/PUNCH 

tl DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU & CTSU-JA COM, U&V60HZ 

11 DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU & CTS1WJA CONT* 230V 5QHZ 

U DECISION DATA 9645 PRINTINR RDR/PU & CTSli»JA CONT, U5V 60MZ 

11 DECISION DATA 9645 PRINTING RDR/PU 6 CTStt»jA CONT, 230V SOhZ 

11 DECISION DATA 9635 RDR/PU & CTSU*JA CONT, 115V 6oHg 

11 DECISION DATA 9635 RDR/PU & CTS11«JA CONT, 230V 5QHZ 

11 DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU & CT511-JB CONT, 115V 60HZ 

11 DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU & CTSli*aB CQNT, 230V 50«Z 

11 DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU & CTSU-JB CONT, H5V 60ftZ 

U DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU fc CTSU*JB CONT, 230V 50HZ 

11 DECISION DATA 8035 RDR/PU fc CTSllnJB CONT, 115V 60HZ 

11 DECISION DATA 8035 RDR/PU & CTSll.JB CONT, 230V SoHZ 

8/E DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU CONT, U5V6QHZ 

8/E DECISION DATA 9610 KyBD PRINTING RDR/Pu CON?, 230V 50HZ 

8/E DECISION DATA 9645 PRINTINR RDR/PU CONT, H5V 6QHZ 

8/E DECISION DATA 9645 PRINTING RDR/PU 6 CTSll-jA CONX, 230V 50HZ 

8/E DECISION DATA 9635 RDR/PU CONT, U5V 60HZ 

8/E DECISION DATA 9635 RDR/PU CONT, 230V 50HZ 

8/E DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU CONT, 115V 60HZ 

8/E DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU CONT, 230V 50HZ 

8/E DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU CONT, 115V 60HZ 

8/E DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU CONT, 230V 50HZ 

8/E DECISION DATA 8035 RDR/PU CONT, 115V 60HZ 

8/E DECISION DATA 8035 RDR/PU CONT, 230V 50HZ 

GMll (GAMMA 11) POLAROID CU«4 CAMERA 



DA07 

DA09"»A 

DA10 

DA10-F 

DA11"A 

DAU«BA 

DAll«BB 

DA11»BC 

DA11*BD 

DAU*BE 

DA11*BF 

DAU»D 



RBH 



RBH 
RBH 
RBH 



ER 

MI 

DI 

TO 

FA 

BPF 

BPF 

BpF 

BPF 

BPF 

BpF 

BMW 



TPL 



DAS 
CSS 



CSS 



6/73 
12/71 
9/72 
9/72 
9/72 
1/73 
1/73 
1/73 



2/72 D 



I/O & 11 UNIBUS 



DMA 
DMA 
DMA 



ADAPTER FOR PDP9 I/O BUS 
ADAPTER FOR PDP7 I/O 

pdps, 9, is interface 

PDPlO TO PDPll I/O INTERFACE 
DMA INTERPROCESSOR BUFFER (2 DRll«» ♦ LOGlCj 
INtERPROCESSOR BUFFER W 25FT CABLES (2 M7229 + 2 BC08R-25) 
INTERPROCESSOR BUFFER W 50FT CABLES C2 M7229 + 2 BCo8R*50) 
INTERPROCESSOR BUFFER W 100FT CABLES (2 M7229 ♦ 2 BC08R*A0) 
DMA INTERPROCESSOR LINK| DAll*8A + 2 PRH*B 
DMA INTERPROCESSOR LlNKj DAll«BB ♦ 2 DRll*B 
DMA INTERPROCESSOR fclNKj DAH»BC + 2 DRll«B 
PROG TRANSFER INTERPROCESSOR BUFFER W COMMON CORE WiNDQW 



mgpfclj 


KWfc 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 






DA11*E 




JFH 


CSS 


2 


2/72 


D 


11 PROG TRANSFER I 


DAH«F 




BPF 




5 


4/73 


D 


11 PROG TRANSFER INTERPROC 


DA14*A 




AR 




5 


3/71 


D 


KA14 


0A14*B 




AR 




5 


3/71 


D 


KA14 


DA14»C 




AR 




3 


3/72 


D 


KA14 


DA14«E 


JM 


AR 




3 


10/73 


D 


14/30, 14/35 14/30 I 


0A14»I 




AR 




5 




D 


14 


DA14*L 




AR 




5 




D 


14 


DA15»C 


AP 


FA 


CSS 


3 


7/71 


D 


15 & 10 I/O * MEM- BUSES 


DA15»E 


AP 


FA 


CSS 


3 




D 


MX15, I/O BUSES 


DA16»F 




JLE 




3 


6/72 


D 


16M 


DA25*A 




BV 


CSS 


3 




D 


8/1, 


DA25*B 




BV 


CSS 


2 




D 


9 


0A25-C 




BV 


CSS 


3 







10 


DA25»D 




BV 


CSS 


2 




D 


15 


DA26-CA 




PH 


CSS 


3 




D 


10 I/O BUS 


DA26*CB 




PH 


CSS 


3 




D 


DA2b*CA 


DA27«C 


JLM 


FA 


CSS 


3 


7/72 


D 


10 I/O & MEM BUS, DA NEG BUS 


DA27*CF 


JLM 


FA 


CSS 


3 


7/72 


D 


H, DA NEG BUS 


DA28-A 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


7/72 


D 


8 POS 6 DA POS BUS 


DA28»C 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


7/72 


D 


10 I/O, MEM/MUX BUS, DA POS BUS 


DA28*E 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


10/72 


D 


15, DA POS BUS 


DA28»F 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


7/72 


D 


Hi DA POS BUS 


DA28»X 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


2/73 


D 


DA28-C 


DA28»Y 


RBH 


RCR 


DAS 


2 


6/73 


D 


DA28-C 


DA28«Z 


RBH 


RCR 


DAS 


3 


2/73 


D 


DA POS BUS 


DB0|*A 




MI 




6 




D 


7 


DB08«A 




FA 




5 




D 


DB88«A, DB98.A 


DB08*S 




AB 




5 




D 


8/S 


DB09»A 




FA 




5 




D 


DB98»A, DB99*A 


D810»B 




CV 


CSS 


3 


1/72 


D 


10 I/O & MEM BUSES 


DB11«A 




VB 




5 


2/72 


D 


U 


DB11»B 




VB 




4 


4/71 


D 


11 


DB11*E 




JTN 


CSS 


2 


10/73 


D 


11 


DBH-M 


MI 


AJM 




3 


8/73 


D 


11 


DB12»N 


SNT 


RI 




9 


1/73 


P 


BA12 


DB12«P 


SNT 


RI 




5 


1/73 


D 


BAH 


DB14"A 




AR 




8 


8/71 


D 


8/L, 8/1 + BUS 


DB14»B 




AR 




6 


8/71 


D 


DB14«A 


DB14.C 




AR 




6 


1/72 


D 


DB14.A 


DBl4*D 




AR 




6 


1/72 


D 


DB14-A 


DB16-A 




JLE 




5 


8/71 


D 


16 


DBU«B 




JLE 




S 


8/71 


D 


16 


DB16»C 




JLE 




5 


8/71 


D 


16 


DB88-A 




FA 


CSS 


3 




D 


8, 8/1 


DB8.EA 




LN 




3 


1/72 


D 


8/E 


DB8«EB 




LN 




3 


1/72 


D 


8/S 


DB97 




FA 




5 




D 


9, 7 


DB9B»A 




FA 




S 




D 


9, 8 


DB99-A 




FA 




s 




D 


9 


DC01*AA 




DH 


CSS 


3 




D 


8 POS 


DC01-AB 




BV 


CSS 


2 




D 


8 POS 


DCOt-AC 




JJL 


CSS 


6 


7/71 


D 


8 POS 


DC01»AL 


RW 


JJL 


LVP 


3 


10/70 


D 


OC01-AA 


DC01»BB 




Rid 


CSS 


3 




D 


9 
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INTERPROCESSOR BUFFER (2 DRU*A ♦ LOGIC) 
BUFFER Mr COMMON CORE WINDOW IN SYS UNIT 
PDP14-L INTERFACE TO 8/1 
PDP*4»L INTERFACE TO */E, 8/1, 12 

pdpi4»l interface to n 

INTERFACE TO ♦ I/O BUS, P&P8 
8/1 ♦ BUS INTERFACE 
8/E, 8/L 6, 12 BUS INTERFACE 
ALLOWS 15 TO ACCESS 10 CORE 

ALLOWS 2 15'S TQ USE 1 MXJ5 WITH NO CONFLICT 
I/O CONT FOR PDPU PERIPHERALS (M|>23) 
PDP8/I MEM TO PDPlO MEM INTF, 8/1 SECTION 
pOp9 MEM TO PDP10 MEM INTF, 9 SECTION" 
8/1, 9, IS MEM TO PDPlO MIM INTF,~10 SECTION 
PDP15 MEM TO PDP10 MEM INTF, 15 SECTION 
CONTROL UNIT & LINE MX, 4 CH qUT OF"!* POS 
SERIAL ASyNC TRANS « RECEIVE UNIT 
INTERPROC BUF, 10 TO DA NEG BUS 
INTERPROC BUF, il TO DA NEG BUS 
INTERPROC BUF, 8 POS TO DA POS BUS 

INTERPROC BUF, 10 To DA Pus BUS 
INTERPROC BUF, 15 TQ DA POS BUS 
INTERPROC BUF, U TO DA POS BUS 
4 PORT DA BUS EXPANDER 
BUS EXTENDER 
INTERPROC BUF, TEMPO I 
BUFFER ADDRESS CONTROL 
INPUT/OUTPUT DATA BUFFER 
DATA BREAK OPTION 
INPUT/OUTPUT DATA BUFFER 
INTERPROCESSOR BUFFER 
UNIBUS REPEATER 
DBU-A WITH DISABLE SWITCH 
GENERAL PURPOSE TTL INPUT/OUTPUT 
PATCH PANEL FOR SWAPPING PERIPHERALS 
DATA BUFFER MODULE SET" nEG OUT 

data buffer module set pos out 

interprocessor buffer cont space for 6 ch 

module set per channel 

flag status register 

programmed selector register 

general purpose interface m73u 

output interface m7314 

input interface m7317" 

8/8 interface 3»cxcle 

interprocessor buffer, 

interprocessor buffer, 

9/7 interprocessor buffer 

9/8 interprocessor buffer 

9/9 interprocessor buffer 

8 line scanner full duplex (tty &/ok eia) 

8 tty scanner half duplex * " 

8 ASYN SCAN FULL DUPLEX EIA 3 CYCLE 

FULL DUPLEX LINE UNIT 

8 TTY LINE SCANNER i/2 DUPLEX ECHO 



8/E TO 8/E 

8/E fO BC08J-25 



MODEL 
NO 

DCOl-EA 
DCOi«EB 
DCOi*EC 
DCOJ*ED 
DC01*FA 
DC02-A 
DC02»D 
DC02-DA 
OC02*E 
DC02"FA 
DC02«FB 
OC02»FC 
OC02-G 
DC03«A 
DC04*A 
DC04«»AA 
DC04»AB 
0C04»CN 
DC64»CP 
D€04»ON 
DC04»DP 
DC08»A 
DC08«B 
DCOS'BA 
DC08«BB 
DC08»C 
DC08»CM 
DC08«CS 
DC08»D 
DC08*EB 
DC08«ED 
OC08*F 
DC08«FE 
DC08-FF 
DC08»FX 
DC08*G 
DC08»H 
DC08»J 
DC08»fcA 
•» 

DC08»LB 

DC08»LC 

DC08»LD 

DC08»LE 

DC08»LF 

DC08»L6 

DC08-LH 

DC08-PM 

DC08»PN 

DC08«PP 

DC08»PX 

DC08»R 

DC08»S 

DC08»T 

DC08»U 



ENQ 
MGR 



SNT 
SNT 

SNT 



JLM 
JLM 
JLM 
JLM 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

ST 

RW 

ST 

RW 

BMW 

MI 

DDM 

MI 

DDM 

DDM 

DDM 

DDM 

DDM 

JJL 

RI 

RI 

RI 

ER 

ER 

ER 

ER 

MI 

MI 



MI 

MI 
MI 
MI 
MI 

MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MI 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 
LVP 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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CSS 



SSUK 
SSUK 



SSUK 



JJL 
JJL 
JJL 
JJL 



SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 



7/71 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

8/71 

8/71 D 

D 

D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



IS 

15 

15 

15 

11 

BA08 

DC02»Af 

DCQ2»A 

BA12 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

DC02»F 

DC08#A 

12, 8 POS BUS 

12* 8 PQS BUS 

12, 8 POS BUS 

8 NEG 

8 POS 

DC04»CN 

DC04-QP 

DL8»I 

DC08,A 

DC08»A 

DC08»BA 

DC08*A 

DC08»CS 

DC08«A 

DC08«C 

DC08»CB 

DC08«CB, 

DC08»B 

DC08-F* DC08»A 

DC08-FE, DC08*A 

DCOSnA 



8 LINE SCANNER FULL DUPLEX (TTY &/OR EIA) 
8 TTY LINE SCANNER HALF DUPLEX ECHO* LOGIC 
8 LINE ASYNC SCAN FULL DUPLEX EIA 3 CYCLE 
8 LINE ASYNC SCAN, HALF DUPLEX ECHO TTY OR EIA SEP SPEEDS 
8 LINE SCANNER FULL DUPLEX (TTY &/OK EIA) 
BUFFERED ASYNC LINE INTERFACE 4 CHANNELS 
DC02«E MODULE SET FOR 1 LINE 

VARIABLE SPEED OPTION 

BUFFERED ASYNC LINE INTERFACE 4 CHANNELS 
BUF ASYNC LINE INTERFACE, UP TO 8 CH, 32 MAX, 2 RC CLOCKS 
BUF ASYNC LINE INTERFACE, UP TO 8 CH, 32 MAX, 2 Xf AL CLOCKS 
BUF ASYNC LINE INTERFACE UP TO 8 £H 32 MAX, }RC, 2 **AL CLKS 
MODULE SET FOR 1 LINE 
$4 CH TELEGRAPH LINE ADAPTER 
DUAL 6«BIT BUFFERED RECEIVER 
DC04-A & AMPEX 750 TApE RECORDER W ps 
DC04«A fc SONY 355 TAPE RECORDER W PS 
ASYNC 6 BIT RECEIVER CONT, W 2 CHi SP FOR 6" MORE 
ASYNC 6 BIT RECEIVER CONT W 2 CH, SP FOR b MORE 
MODULE SET FOR 2 LINES 
MODULE SET FOR 2 LINE* 
SERIAL LINE MUX 128 LINES 
LOCAL TTY OR MODEM CONT PANEL 
DC08»A ADAPTER, SPACE FOR U GPO MODEM LINES 
MODULE SET FOR I LINE 

TELEGRAPH CONVERTER PANEL, SP FOR 32 LINES 
MODULE SET FOR 2 LINES 

SOLID STATE TELEG CgNV, SP FOR 32 LINES 
LINE TERMINATOR PANEL 
LINE CURRENT ADJUST & METER PANEL 
INTF FOR 8 FULL DUPLEX GPO TELEGRAPH UnES 
MODEM INTERFACE CONT MUX, 64 CHANNELS 
32 CH EXTENSION FOR DQ08-F 
32 CH EXTENSION FOR D€Q8«F£ 
MODIFIED DC08.F 
MODULE SET FOR DC08»F 
DIAL OUT MUX FOR 10 LINES 
MODULE SET FOR DC08«H 
689«LM,*AC« DC10«B 
SPACE FOR Up TO 32 G787 GpO BARRIER MODULES 
MODULE SET FOR 1 LINE WITH PC08*F~ 
MODULE SET FOR 1 LINE WITH DCQ8-H 
MODULE SET FOR \ LINE WITH 689*LM 
MODULE SET FOR 1 LINE WITH 689-AC 
MODULE SET FOR 1 LINE WITH DC10-B 
MODULE SET FOR % LINE WITH DC08»B 
MODULE SET FOR \ LINE WITH DC02«D 
MODULE SET PER LINE 

16 CH S*NC EIA LINE CONT, Sp FOR 4 CH 
16 CH SYNC EIA LINE CONT, SP FOR 4 CH 
EXPANSION W SPACE FOR 6 CH 
CYCLIC CHECK 

SYNC LINE MUX UP TO 10 DC08«T 
SYNC LINE UNIT BELL 201 
SYNC LINE UNIT BELL 301 



DC08»D 



•D, DC08»F,-H, 



DC08»F 
8 

DC08.H 
DC02-B, 

DCQ8.LA 

DC08-LA 

DC08»LA 

DC08.LA 

DC08»LA 

DC08«LA 

DC08«LA 

DC08-PN, 

8 NEG 

8 POS 

DC08*PN, -pp 

8/1, 8/1 MEMORY PORT 

8 POS 

DC08«S 

DC08-T 



•PP, -PX 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

DC08-Y MI 

DC 10 KE 

DC10»AA KE 

DC10-AB KE 

DG10«B KE 

DC10»C KE 

DC10-DA KE 

DC10-DB KE 

DCtOwE KE 

DC10-FA KE 

DC10-FB KE 

DC10»H RBH RBH 

DC10-PP RJS 

DCiO*S JEH PC 

DCU*AA VB 

DCll-AB VB 

DCU»AC VB 

DC11*AD VB 

DCli-AE VB 

DC11»AF VB 

DCll-AG VB 

DCil*AH Vg 

DC1J»AX VB 

DCli*BA VB 

DCU-DA VB 

DC14*A AR 

DC14»B AR 

DCi4»C AR 

DC H»D AR 

DC14*LA AR 

DC15-A FA 

DC15-R RBH RJS 

DC15»S RBH RJS 

DC16*A JLE 

DC16»B JLE 

DC44*AA FW WG 

DC44«AB FW WG 

DC44«BA FW WG 

DC44*B8 FW WG 

DC68-A KE 

DC70 KU 

DC?1*AA KU 

DC7l«AB KU 

DC7l*BA KU 

DC7l»BB KU 

DC7fD KU 

DC71-E KU 

DC72*AA EAS KE 

DC72*AB EAS KE 

DC72-BA EAS KE 

DC72*BB EAS KE 

DC72-CA EAS KE 

DC72»CB EAS KE 

DC72-LA EAS KE 

DC72»LB EAS KE 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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SSUK 



4/73 D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
1/73 D 
1/73 D 
1/73 D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



2/72 

2/72 



3/71 
3/71 
6/71 
1/72 
1/72 
1/72 
3/72 D 
1/72 D 



i/?3 



1/71 

3/72 

6/72 E 

6/72 I 

6/72 E 

6/72 E 

10/72 D 

E 

10/72 E 

10/72 E 

10/72 E 

10/72 E 

3/72 D 

3/72 D 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 



DC08«A 

10 

10 

10 

DCIO-A 

DC10-A 

DC 10* A 

DC10»A 

DC10*A 

DC10»A 

DC10«A 

DC10»A 

DC10«A 

DC10-A 

11 

11 

11 

11 

11 

H 

n 
n 
n 

DCU.A 

DCll-A 

14 

8/E 

DC14«A 

11 

14/L 

1$ 

DA15.S 

15 

16 

DC16.A 

10 

10 

10 

10 

DC08 



10 

10 

10 

10 

(10) 

(10) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

DC72i 



LINE SAMPLING CLOCK (MODULE SET) 
DATA LINE SCANNER- SERIES NAME 
CONTROL UNIT 60 HZ 
CONTROL UNIT SO HZ 
8»LgNE GROUP 

8-LINE TELEGRAPH RELAY ASSY 
TELEGRAPH POWER SUPPLY* 60 HZ 
TELEGRAPH POWER SUPPLY* 50 HZ 
EXPANDED DATA SET CONTROL 
EXPANDER CABINET 60 Hz 
EXPANDER CABINET 50 HZ 
8»LINE GROUP FOR IBM 2741 
PATCH PANEL 
EXPANDED DATA SET CONT, UK, CCITT V24, HALF OR FULL DUPLEX 



300* 150* 134,5, HO BAUD 
1800* 1200, 300, 110 BAUD 
1200* 600, 150* 110 BAUD 
50, 110, 134,5* ISO BAUD 
75* 110, 134,5* 150 BAUD 
600, 1200, 1800, 2400 BAUD 
134,5, 150, 300, 1200 BAUD 
110, 134,5* 1200 1800 BAUD 
150 + I CUSTOMER SPEC BAUD 



DC 7 
DC 7 



BUF ASYNC LINE CONT, SP FqR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT* SP F©R 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BOF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH 
BUF ASYNC LINE CONT* S? 2 CH, HO, 134,5 

LOGIC MODULE SET FOR l CHANNEL " " " " " 
DCH"BA + DF11*A + BC01R"*25 
ASYNC LINE CQNT, ERROR CORRECTING 14-BlT WORDS 

ASYNC LINE CONT FOR UP TO 12 LINES (M8332) 
ASYNC LINE CONT, ERROR CORR 14«BIT WORDS Im8333) 

ASYNC LINE CONT FOR Up TO 12 LINES (MB334) 
DC 14* A FOR PDP14»L ...-,- 
CONi FOR 32 KLU»S 
CONVERTS TTL TO RS232 SPEC 
CONT FOR 4 SYNCHRONOUS MODEMS 
SERIAL INTERFACE M731.3 
DUAL SERIAL INTERFACE ADAPTER (M7333) 
DLI0»AA + U/I5"CC + KWU-L# U*V 60hZ" " 
PL10»AB ♦ U/15-CD ♦ KWU.L, 230V 5QH& 
DL10-C ♦ 11/IS.CC ♦ KWHiL, llSV 60HZ 
TYPESET SUB5Y5TEMI DL10»C ♦ U/15-CD ♦ KWH«L, 230V 50HZ 

680*1 PACKAGE FOR PDPQ10 
SERIES NAME FOR REMOTE TERMINALS 

PDP8*ID MP8-I CR8/I»FA KW8-IA DPOl-AA LP08*jC MC8-IB 115V 60HZ 
PDP8«ID MP8.I CR8/I»FB KW&.IA DPOi»AA LP08«JD MC8-IB 230V 5©HZ 
PDP8*XD MP8«I CR8/I-FA KW8*IA DP01*AA LP08«KC MC8»lB 115V 60HZ 
PDP6*ID MP8.I CRS/IpFB Kw8»IA DP01»AA LP08-KD MC8.IB 230V 5QHZ 
t»A, «B 8 LINES, DWq8»B ♦ DC02»FC ♦ 8 DCQ2-G 



TYPESET SUBSYSTEM! 
TYPESET SUBSYSTEM* 
TYPESET SUBSYSTEM! 



1*D 



DC72»A* 



•B, 
•8* 



•C 
•C 



8 line expansion « dc02»fc ♦ 8 dc02*g 
8k pkp8e.ca, dp8.e, ls8»ea, cr8.fa +, u5v 60hz 
8k pdp8e-cb, dp8«e* ls8«eb* cr8«fb* 4, 23'qv~50hz 
same as dc72*aa Except leb.ja instead of ls«»ea 
same as dc72-ab except le§»jb instead of lsg.eb 
same as dc72-aa except le8-ka instead of lss»ea 

SAME AS DC72»AB EXCEPT LE8-KB INSTEAD OF LS8»£B 
8-LINE TTY PKG (8 KL8, BA8-AA* SOFTWARE) *"115V 
8»LINE TTY PKG (8 KL8* BA8-AB* SOFTWARE)* 230V 



MODEL 
NO 

DC72-LC 

DC75-AA 

DC75-AB 

DC75-DA 

DC75-D8 

DC75*E 

DC75-UA 

DC75-UB 

DC75-VA 

DC75-VB 

DC76-AA 

DC76-AB 

DC76.DA 

DC76-DB 

DC76»E 

DC76-FA 

DC76-FB 

DC76-HA 

DC76-HB 

DC76-HC 

DD01-AN 

DDOl-AP 

DDOl-D 

DD02 

DDil-A 

DDH-B 

DDU-A 

DEH-A 

DEH-B 

DFOl-A 

DF10-A 

DFIO-B 

DF10-CA 

DFIO-CB 

DFH-A 

DFH-BA 

DFH-BB 

DF11-F 

DFH-G 

DF11»K 

DF32 

DF32-A 

DF32-B 

DF32-C 

DF32-DN 

DF32-DP 

DF32-EN 

DP32-EP 

DFMA 

DFMA-D 

DFRH-A 

DFSH-H 

DHH-AA 

DHH-AB 

DH11.AC 



ENG DESIGN PROD MFGR 
MGR ENGR ENGR AREA 

EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EA$ KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 
EAS KE 

AKI 

AKI 

AKI 

AKI 

PJ 

LC 

AR 

CA 

SS 

DR 

KE 

KE 

RJS DAS 

RJS DAS 

DR 

MC 

MC 

DR 

DR 

MC 

GS 

GS 

GS 

GS 

JK 

JK 

JK 

JK 

GS 

GS 

KH 
JLM SPRY CSS 

VB MC 
VB MC 
VB MC 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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VB 



RBH 

RBH 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 



4/73 D 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 E 

4/73 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 D 

7/73 E 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 

7/73 



E 
E 
E 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
P 

3/73 D 

3/72 D 

8/72 

8/72 

8/72 



10/71 



2/73 
10/73 
10/73 

3/72 

8/72 

8/72 D 

6/71 D 

3/72 

3/72 

2/71 

2/71 

2/71 

2/71 



D 

D 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

6/71 D 

4/71 D 

8/72 D 

7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 



DC72-A, 

10 

10 

DC75-A 

DC7&-B DC75 EXPl 

(10) DC75-A, -B, -DA, *DB 

DS10 



ASYNC COMM SYS| 

ASYNC COMM SYSI 

DC75-A 

DC75-A 

-D 



DS10 

2 DS10 

2 DSIO 

10 

10 

DC76-A, 

DC76-A, 

DC76-A, 

DC76-AA, -DA 

DC76-AB, -DB 

DHH 

DHH 

DHH 

8 NEG, BF02 

8 POS, SFQ2 

11 

DOOt-A, -D, BF02 

11 

11 

11 

KLil 

KLU 

EIA 

10 

10 

10 

10 



•B, -C, -LA, -LB 8-HNE TTY PKG (8 KL8, SOFTWARE) 

SYNC COMM SyS * DL1Q-AA ♦ H/15-CC ♦ DSU»A + 8 DSH-BA 
SYNC COMM SYS « DLlQ-AB « H/15-CD ♦ D5n«A ♦ 8 DSu»BA 
DC75 EXPl DL10-C + 11/15-CA + Dsli-A ♦ 8 DSH-BA 
DLlO-C ♦ 11/15-CB ♦ DS11-A + 8 DSH-BA 
8 LINE EXPl 8 DSH-BA 
DC75-AA (W TRADE«IN OF DSIO) 
DC75-AB 
DC75-AA 
DC76-AB 
DL10-AA, PDP11, 
DL10-AB, pDPll, 



2 OSiO) 

ETC, 115V bOHZ 

ETC, 230V SOHZ 



(W TRADE-IN OF DSiO) 
(W TRADE-IN OF 2 DSIO) 
(W TRADE-IN OF 
DM11, DMll-BB, 
DHH, DM11-BB, 
DC76 EXPl DC76-AA EXCEPT DLlQ-C IN PLACE OF DLlO-AA, 1J5V 
DC76 EXPl DC76-AB EXCEPT DL10-C IN PLACE OF DL10-AB, 230V 
16-LINE EXPANSI0N| DHH, DMH-BB, ETC 
2ND DC76 EXPANDER CAB, H5V 
2ND DC76 EXPANDER CAB, 230V 
20MA LOCAL LINE KIT (4 DMH»DA) 
EIA LOCAL LINE KIT (4 DMH-DB) 
INTEGRAL MODEM KIT 
CONTROL FOR UNIV DIG CONT, 

CONTROL FOR UNIV DIG CONT, 5P FOR 4 12 Bit WORDS 
CONTROL FOR UNIV DIG CONT, SP FQR I 16-BlT WORD 
SYSTEM UNIT, SPACE FOR 4 12 OR 16 BIT I/0'WORDS 

MOUNT FOR 4 QUAD CARD CONTROLS 
DD11-A W ETCH BACK PANEL, DIFF PWR CONNECTION 
PREWIRED SYSTEM UNIT FOR 4 DCll»C OR DClliD 
EIA CONVERTER, RS232C FEMALE 
EXA CONVERTER, RS232C MALE 
DATA COUPLER, MODEM ACOUSTIC* MAGNETIC & DIRECT, H&V 

DATA CHANNEL, 286 K ADDRESS RANGE; 60HZ 
DATA CHANNEL, 256 K ADDRESS RANGE, SOHZ 
DATA CHANNEL, 4,419K ADDRESS RANGE, 60HZ 
DATA CHANNEL, 4,4l9K ADDRESS RANGE, 5QHZ 



(16 DFil-BB) 

SP FOR 4 12 BIT WORDS 



DCH-A DPll-AA DNH.A LA3Q-S EIA/CCITT TERMINAL MODULE" SET (M594) 



DCH-A 

DCH-A 

DCH-A 

DCH-A 

LA30-5 DCH-A 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 NEG 

8 POS 

ALL DF32 & D$32 

DF32-D & DS32-D 

DCRH-A 

DCH-A, DPll-AA 

11 

11 

11 



INTEGRAL MODEM (H3A EQUIVALENT) MODULE (M586) 
INTEGRAL MODEM (H3B EQUIVALENT) MOOULE (M587) 
ACTIVE 20 MA CURRENT LOOP TERMINAL MODULE SET 

CURRENT SWITCH TERM MOD SET FOR 301 OR 303 
PASSIVE OPTICAL COUPLED 20»MA TERMINAL MODULE SET (M598) 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK & CONT 60 HZ 

32K 12 BIT + PARITY DEC DISK 6 CONT 50HZ 

19-INCH DF32 FOR H950 

19-INCH DF32-A FOR H950 

32K 12 BIT t PARITY DEC DISK 6 CONT, 60HZ 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK i, CONT 60HZ 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK «, CONT SOHZ 

32K 12 BIT + PARITY DEC DISK & CONT SOHZ 

DISK MECHANICAL ASSEMBLY 

DISK MECHANICAL ASSEMBLY 

RUGGED DFH-A 

MIL STD 188C TERMINAL MODULE SET (M5941) 
16 LINE MUX DIST PANEL & H$V PS PROG LINE SPEEDS 

DHil-AA W NO DIST PANEL (. NQ p$ 

230V DHH-AA 



MODEL 
NO 

DJ11«AA 

DJH*AB 

DJU»AC 

0JH*NA 

DJSll*A 

DJS11»B 

DK01«A 

DKIO 

DK8*EA 

DK8.EC 

DK8«EF 

DK8»EP 

DK8*ES 

DKSg'EJ 

DLIO 

OhlQwhk 

OL10»AB 

DL10»B 

DMO«C 

DL11«A 

DLU«B 

DLU-C 

DLH*D 

DLll»E 

DL14»A 

DL8*I 

DMOl 

DM 02 

DM03. 

DM04 

DM09»A 

DN09*L 

DM10 

DM10»B 

DM11»AA 

DMH«AB 

DM11 "AC 

DMUwBB 

DMli«CA 

DMU«DA 

DMU-DB 

DMll-DC 

DM11«DD 

DM12 

DMA10#C 

DMA10-F 

DNH»AA 

DN11-AB 

DNU*BA 

DNU«DA 

DNC02*rA 

DNC02-SA 

DNC03-FA 

DNC03-SA 

DNC22-FA 



ENG 
MGR 

VB 
VB 
VB 

JLM 
JLM 



SNT 

SNT 
SNT 
AP 



SNT 

RBH 

RBH. 

VB 

VB 

VB 

VB 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

VB 
VB 
VB 

JTN 

ABW 

ABW 

RG 

JS 

ApL 

ADL 

AW 

AW 

AW 

MS 

TWE 

TWE 

TWE 

TWE 

TWE 

PJ 

PJ 

PJ 

pa 
pj 

VDB 

MI 

RR 

DM 

DM 

RR 

Ml 

JE 

JJL 

JJL 

VB 

VB 

VB 

RL 

DH 

VB 

VB 

VB 

VB 

RI 

TO 

TO 

SS 

SS 

SS 

/ss 



MFGR 
AREA 



CSS 
CSS 
CSS 
IPC 



STATUS CATEGORY 
HQ/YR 



USED ON 
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CSS 



TPL 
CSS 
CSS 
TPL 



CSS 
CSS 



CSS 



7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 

6/72 D 

11/72ID 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



10/71 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 

11/72 



9/71 

9/71 

9/71 

9/71 D 

6/72 D 

6/72 D 

6/72 D 

6/72 D 

1/73 D 

P 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



6/71 



1/72 

7/71 

6/73 

3/72 

3/72 

3/72 D 

3/72 D 

9/71 

3/72 

3/72 

3/72 

2/72 

1/73 D 

8/72 D 

8/72 D 

3/72 

1/72 

3/71 

3/72 

1/73 



6 1/7$ 
6 1/73 
6 1/73 
6 1/73 



MEM 
MEM 
• AB 
«»AB 



PDP14-P 



11 
11 
11 
U 
11 
11 
AF08 

10 
8/E 
8/E 

DK8»EP, DK8«E 
8/E 

8/E (LAB 8/E) 
8/E 
10 

10 I/O & 
10 I/O * 
DL10«AA, 
DL1Q»AA, 
DDH KAH KBil KC1 
DITTO 
DITTO 
DITTO 
DITTO 
KA14, 
8/1 

8# f/I 
7 
8 

8 PQS 
9 

9/L 
10 

DF10, DM10 
11 
U 
11 

DMU.AA, 
DM11»AA# 
DM1UAA, 
DM11.AA, 
DMll»AA# 
DMU»AA DIST 
KF12 

10 I/O * MEM 
U "INTERNAL 
11 
11 

DN11»A 
DN11*A 



•AC, 
•AC-f 
•AC, 
• AC, 
"AC i 



16 LINE CHAR BUF MUX # LIMITED PROG CONT, EIA 
16 LINE CHAR BUF MUX, LIMITED PROG CONT, |TL 
16 LINE CHAR BUf MUX, LIMITED PROG CONT, TTY 
HALF DUPLEX SYNC COMM, REPLACED BY OQSll-A" " 

32 LINE CHAR BUF MUX, SINGLE BAUD RATE 
32 LINE CHAR BUF MUX, DUAL BAUD RATE 
4X LINE FREa INTERRUPT 
PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK 
REAL TIME CLOCK, LINE FREQUENCY 
REAL TIME CLOCK, CRYSTAL 
S SCHMITT CONT & INPUT JACKS FOR H945«AA 

PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK W I SCHMATTS 
DK8.EP + DK8«EF -.--... 

INTERFACE TO CLIMATE CLOCK (HRS, MIN, SEC, JULIEN CAL, BCD) 
DATA LINK (pDpn TO PDPIO MEM) SERIES NAME 
BUS, 4 11 UNIBUSES CONTROL UNIT il$V 6QHZ 

BUS, 4 11 UNIBU5SES CONTROL UNIT 230V 50HZ 

2ND PDPJO I/O BUS POR'I 
ADDITIONAL PDPtl UNIBUS PORT 
1 KD11-B MMU-M .S -SP 8 BIT NQ PAR ASYNC DATA CONT 20 MA 

EIA ASYNC CONT, 8 LEVEL, NO PARITr 
DLH»A, 5.8 BIT, PARITY CHOICE 
DLli«B, 5«8 BIT, PARlfY CHOICE 
EIA ASYNC DATASET CONT 
TRANSMISTION MONITORING INTERFACE (MAP OPTION) 
DATA LINE INTERFACE * 
DATA CHANNEL MULTIPLEXER 
PROGRAMMED DATA INTERFACE 3fe BITS 
AUTO DATA INTERFACE 36 BITS 
DATA BREAK MULTIPLEXER 
DIR MEM ACCESS MUX ADAPTER 
DIR MEM ACCESS MUX ADAPTER 
8 CHANNEL DIRECT MEMORY ACCESS 
ONE WORD BUFFER 
16 LINE MUX, DIST PANEL & 115V PS, CUSTOMER BAUD RATE 

DMU*AA W NO DISTRIBUTION PANEL & NO PS 
230V DM11.AA ' "* 

•AC 16 LINE MODEM CONT MUX MODULE SET 
•AC TELEX CONT MODULE SET 
•AC 4 TTY LINE MODULE SET 
•AC 4 LINE EIA MODULE SET 
•AC 4 LINE EIA CONTROL SIGNAL MODULE SET 
4 MIL 188B line Module set ' ' " " 
3 CH DATA BREAK MUX 
DMA I/O MUX (10 BUSES TO "INTERNAL BUS") USED W DA10»F 
ALLOWS 11 TO USE PDPIO MEMORY ■ - -■ - 
AUTO DIAL CONT, SP FOR 4 CH TO 801 ACU 
AUTO DIAL CONT FOR DC PULSING BELL ll8DAA# SP FOR X'CH 
MODULE SET FOR 1 CHANNEL 
DN1UBA + BC01R-25 
SINGLE 2 AXIS CONT FOR FUJITSU EHPM, II5V 60 HZ 
SINGLE 2 AXIS CONT FOR SLO SYN, U5V 60 HZ 
SINGLE 3 AXIS CONT FOR FUJITSU EHPM, U5V 6QHZ 
SINGLE 3 AXIS CONT FOR SLO SYN, USV 60 HZ 
TWO 2 AxIS CONT FOR FUJITSU EHPM, U5V 60HZ 



DH11.AA, 
DH11»AA# 

DHll-AA, 
DHU.AA, 
DHli-AAi 
PANEL 

BUS 



MODEL 
NO 

DNC22-SA 

DNC33*FA 

DNC33*SA 

D0C*16 

DP0l»AA 

DP01»AB 

Dp Oi» AC 

DP01»B6 

DP01«BC 

DpOt*BD 

DPOt»BH 

DPOt*BJ 

Dp01»BK 

DPOl*CA 

DP01»DB 

DpOl*DC 

DPOl»£ 

DP02*A 

DP03 

DP04»CA 

DPOS»AA 

DP09*A 

DPU*AA 

DPlfCA 

DPU^DA 

DPll.OC 

DPlt^KA 

DP12»A 

DP12-B 

OPiS»A 

DP8»EA 

Dp8*EB 

OQlt*AA 

D01t*AB 

DQli«BA 

DQll-DA 

0Q11-EA 

DQH«KA 

DQSU»A 

DQS|1«B 

OQSH»C 

DQSU*D 

DR07*NA 

DR0?»NB 

DR07-PA 

DR07»PB 

DR07*R 

DR09»A 

DRtt-A 

DR11-B 

DR1I-C 

ORil^r 

DR12 

0R12-X 

DF12«*XM 



ENQ 
MGR 



SNT 
SNT 



VB 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 

JLM 

JLM 

JLM 

MH 

jlm 

JLM 
JLM 
JLM 
JLM 



SNT 
SNT 
SNT 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 



JLE 

MI 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

MI 

JJL 

JJL 

JJL 

DB 

RL 

RL 

RL 

RL 

RL 

RI 

RI 

PR 

RMS 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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RL 

RL 

RL 

RL 

RL 

RL 

JTN 

JTN 

SPR* 

PC 

MS 

MS 

Ms 

MS 

MS 

MI 

PJ 

PJ 

PJ 

DDM 

RI 

RJ 

RI 



CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

5SUK 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 
CSS 
SSUK 
CSS 



SSMU 



CSS 

CSS 

CSS 

SSUK 

CSS 

CSS 

CSS 
CSS 
CSS 



6 1/73 D 
6 1/73 D 
6 1/73 D 
9/72 B 
D 



3/72 
7/71 
3/72 



2/72 
2/72 
3/72 
1/72 

3/71 
3/71 



3/72 

2/72 

2/72 

2/72 

2/72 

3/71 

3/71 

9/72 

1/72 

1/72 D 
11/73 D 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
lt/73 

8/72 

7/72 

8/72 

1/73 
H/72 
11/72 
11/72 
11/72 
11/72 



* 

16/M 

88/S f 8/1 NEG 

8, 8/1 NEG 

8, 8/1 NEG 

9 

9 

9, 

9, 



9/L 
9/L 
9* 9/L 
9, 9/L 



SEE DS1Q«A 



DBL BUF 



10 

7 

7 

DPOt*AA THRU DC 

8 

DP02-A 

680/1 

8 POS 

9 

11 

DPU»AA 

11 

DPli-AA 

DPllaAA 

12 

12 

IS 

8/E 

8/E 

u 

9QU«AA 

DQii«AA 

11 

11 

DQ11«AA 

11 

11 

11 

11 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 POS 

DRO>»NA 

9 

D01i«A, KAU 

DD11«A 

DD11»A 

DR11»A 

12 

12, 8 POS 

DR12»X 



DBL BUF 
DBL BUF 
DBL BUF 



•NB «PA »PB 



TWO 2 AXIS CONT FOR SLO SYN, U5V 6QHZ 

TWO 3 AXIS CONT FOR FUJITSU ERPM, 115V 60HZ 

TWO 3 AXIS CONT FOR SLO SYN, 115V 6QHZ 

MAINTENANCE MANUAL & DRAWING SET 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 3Ql 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 303 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 303 
BIT SYNC MODEM INTERFACE IBM 3977 
BIT SYNC MEDEM INTERFACE BELL 201 ON DCH 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 ON DCH 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 3Q3 ON DCH 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 303 
MODULE SET FOR XOR BUF 
AUTO DIAL MUX SPACE FOR 4 CHANNELS 
MODULE SET FOR 1 CHANNEL IN DP02 " 
8 GPO LINE FILTER PANEL 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 
DOUBLE BUF SYNC LINE CONT, WITH I CH, NO CLUCK 
EXPANDER TO 12 BITS MODULE 
DP1&«AA + DF11»A * BC01R-25 FOR 201 MODEM 
DP11-AA + DF11*A + BC01U»25 FOR 303 MODEM 
CLOCK, FREQUENCY CUSTOMER SPECIFIED 
TTY INTERFACE MODULE SEJ 
BIT SYNC MODEM INTERFACE ElA XTaL 
SYNCHRONOUS MODEM INTERFACE 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 20T («839, M866) 
BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301/30J (M839; m866) 

SYNC LINE CONT, DMA, UP TO 16 BITS/CHAR " 

BCC (BLOCK CHECK CHAR, LRC OR CRC) UP TO 16 BITS 

MODEM CONTROL (M7815) 

DQU«AA ♦ DQUpBA + DF11«A (EJA UP TO 10 KB} 

DQtl-AA ♦ DQU-BA ♦ DFil-G (BELL 301/303 TO 250 KB) 

CRYSTAL CLOCK (M405) 

BISYNC ASCII CONT, HALF DUPLEX, SYNC LINE CQNTi DMA 

BlSYNC EBCIDIC CONT, HALF DUPLEX SYNC LINE CONT, DMA 

FULL DUPLEX SYNC LINE CONT, DMA 

DUAL SERIAL SYNCHRONOUS DMA LINE INTERFACE 
CONT W 6 SPDT 100VA RELAYS, SP FOR 30 MORE, HIV 
CONT W 6 SPDT 100VA RELAYS, 8P FOR 30 MORE, 230V 
CONT W 6 SPDp 100VA RELAYS* Sp FOR 30 MORE, 115V 
CONT W 6 SPDT 100VA RELAYS, SP FOR 30 MORE, 230V 
6 SPDT 100VA RELAYS FOR DR07-N," »P EXPANSION (MsOO) 
18 BIT RELAY BUFFER 
PROGRAMMED DEVICE INTERFACE 
DIR MEM ACCESS DEVICE INTERFACE 
PROGRAMMED DEVICE INTERFACE (M7860) 
INPUT/OUTPUT PANEL FOR H94S IN LAB.ll 
6 BIT RELAY BUFFER 

6 BIT RELAY BUFFER » SPACE FOR 6 MORE BITS 
6 ADDITIONAL BITS FOR DR12-X 



MODEL ENG DESIGN PROD 
NO MGR ENGR ENGR 

DR15-C BD BG 
DR8»EA SNT AM 
DR8-EB SNT AW 
DR8"EC SNT AW 

DR80 DEG 

DR80-CN DEG 

DR80-CP DEG 

DR80*CX DEG 

DR80*fF DEG 

DR80«MR DEG 

DR80*SR DEG 

DR80-SS DEG 

DR90 DEG 

DR90*CN DEG 

DR90*»CP DEG 

DR90-CX DEG 

DR909FF DEG 

DR90*MR DEG 

DR90-SR DEG 

DR90-SS DEG 

DRR11-A KH 

DRRli.B KH 
DRS8*EA JEH GO 

DS03«C RW 

DS04«A RW 

DS04-B RW 

DSJO-A KU 

DStO-B KO 

D810»C KU 

D810«D Ku 

DSU KU 

DSU'A KU 

DSU*BA KU 

DS11»BB KU 

DS32 GS 

DS320-AA BALL 

DSS20-AB BALL 

D»320«BA BALL 

DS320«BB BALL 

DS320-CA BALL 

D9320-CB BALL 

DS320-DA BALL 

DS320-DB BALL 

DS320«UA BALL 

O#320»UB BALL 

DS320»VA BALL 

D*320«VB BALL 

DS32-A Gs 

D»32»B GS 
DS32-C 

DS32-D JK 

D*32*E JK 

D832*F MI rr 

D532-H MI RR 

DS330-AA BALL 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 
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IPG 
XPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
XPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 



SSUK 
CSS 
CSS 
CSS 



5/73 
2/72 
2/72 
2/72 



6 10/72 
6 10/72 
6 10/72 D 
6 10/72 D 
10/72 



10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 
6 10/72 
3 1/72 

2 4/71 

3 5/73 



8/71 

8/71 

8/71 

2/71 

1/72 

1/72 E 
12/70 E 
12/72 E 
12/72 E 
12/72 E 
12/72 E 
12/72 E 

1/72 E 

1/72 E 

1/72 E 

1/72 E 

2/71 R 

2/71 

2/71 

6/71 

6/71 

2/71 

2/71 



UNIGJUS 



15 I/O BUS, DRtl-C, 

8/E 

DR8-EA 

8/E (LAB 8/E) 

8 FAMILY 

CONTI 
CQNTI 
DR80-CP 
»CP, «CX 

DR80-CP, DR80-CX 
DR80-CP, DR80«CX 
0R80»CP, DR8Q-CX 



8 NfcG 

8 POS 

DR80-CN, 

DR80-CN, 

DR80»CN# 

DR8Q-CN, 

DR80<N, 

9, 15 

9 

15 
DR9Q»CN, 

DR90-CN, 

DR90«CN, 

DR90-CN, 

DR90«CN# 

DDRU«A, 

11*20 

8/E 

10 

8, 8/S, 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

DSU 
DSU»A 
DSli.A 
DF32 



•CP 

•CP, 

•CP, 

«CP, 

«CP, 

KARH 



8/1 



8K 8/E # 
8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 



1/72 E 



8K 8/E, TD8«EM 
8K 8/E, TD8-EM 
8K 8/E, TD8*EM 



DF32-A 

DF32, DF32-B 

DF32»A, DF32»C 

DF32-DN, DF32-OP 

DF32»EN, DF32-1P 

NONE 

NONE 

• 8K 8/E, TD8"EM 



PDP15 CONT FOR PDPU PBGC * PERIPHERALS 
12 BIT BUFFERED DIGITAL I/O CM863) * 
PATCH PANEL FOR USE IN H943 
DR8»EA «• DR8«EB 
DIGITAL OUTPUT SUBSYSTEM 
LEVEL, PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 72 OUTPUTS 
LEVEL, PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 72 OUTPUTS 
CONTROL EXPANDER, SPACE FOR 84 OUTPUTS 
12 LEVEL OUTPUTS, 55V & 250 MA MAX ~ 
12 MOMENTARY CONTACT OUTPUTS, 100VA MAX 
12 SUSTAINED CONTACT OUTPUTS, 100VA MAX 
12 SINGLE SHOT OUTPUTS, 55V & 2&0MA MAX 
DIGITAL OUTPUT SUBSYSTEM 
CONTl LEVEL, PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 54 CH 
CONT| LEVEL, PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 54 CH 
CONTROL EXPANDER, SPACE FOR 90 CH" " ' 
•CX 18 LEVEL OUTPUTS, 55V & 250 MA MAX 

•CX 18 MOMENTARY CONTACT OUTPUTS, 100VA MAX 

•CX 18 SUSTAINED CQNTACt OUTPUTS, lOOVA MAX 

•CX 18 SINGLE SHOT OUTPUTS, 55V & 2§0 Ma MAX 

RUGGED DRU»A 
RUGGED PRU'B 
48 CHANNEL OUTPUT MODULE 
CONTACT SCANNER (CIU»10) 
PULSE INPUT DETECTOR (PfD»8) 
PULSE INPUT DETECTOR (PJD-9J 
SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 OR 205 (WAS DpOl-CAj CAB, 60HZ 
50 HZ DS10»A ' ' " " 

60 HZ DS10«A WITH NO CAB 
50 HZ DS10«A WITH NO CAB 
16 LINE MULTIPLEXED SYNCHRONOUS LINE UNIT SERIES NAME 

PDP10 STYLE CAB fc PS W DSU HCH CONTROL 
ONE LINE MODULE SET Fqr 201 MqDEM (M7U0>BC0lR«25) 
ONE LINE MODULE SET FOR 303 MODEM CM7U0+BC010-25) 
SLAVE DISK, 32K 12 BITS * PARITY, "60 HZ 
VT05B»AA, LS8-EA, QF30Q*B, U5V60HZ 
Vf05B«A0, LS8-EB, QF300«B, 210VS0HZ 
LA30«PA, LS8*EA, QF3Q0«B, il5V6QHfc 
LA30-PD, LS8«EA, QF300-B, 230V 50HZ 
T08«ER, VT05B«AA, LE8»JA, QF300-B, H5V 60HZ 
TD8«ER, VT0$B»AD, LE8»JB, QF300.B, 330V 50HZ 
TD8«ER, LA30-PA, LES^A, QF3QQ-B, U5V 6QHZ" 
TD8.ER, LA30«PD, LE8*JB, GF300-8, 230V SOHz 
UPGRADES DS320-AA TO DS330«AA 
UPGRADES DS320»AB TO DS33Q«AB 
UPGRADES DS320-AA TO DS340-AA 
UPGRADES DS320-AB TO DS340*AB 
50 HZ DF32 
19.INCH DS32 
19-INCH DS32-A 

32K 12 BIT 4 PARITY DEC DISK, 60HZ 
32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK f 50HZ 
OEM OF32-Q 
OEM DF32«£ 
, RK8«EA, VT05B»AA, LS8-EA, QF300-B, H5V 6QHZ 



TD8-EM 
TD8«EM 
T08-EM 
TD8«EM 
TD8»EM 



TD8«ER, 
T08»ER, 
TD8«ER, 
TD8«ER, 



MODEL ENG DESIGN PROD 
NO MGR ENGR ENGR 

DS330-AB BALL 

DS330«BA BALL 

DS330»8B BALL 

DS330«CA BALL 

DS330-CB BALL 

DS330-DA BALL 

DS330-DB BALL 

DS330»UA BALL 

DS330-UB BALL 

DS340-AA BALL 

DS340-AB BALL 

DS340»BA BALL 

D$340»BB BALL 

DS340.CA BALL 

DS340»CB BALL 

D5340»DA BALL 

D8340«DB BALL 

DS3D1-AA BALL 

DS3D1-AB BALL 

DS3D2*AA BALL 

DS3D2-AB BALL 

DS520»AA BALL 

m 

DS520«AB BALL 

DS53X«XA BALL 

DS53X*XB BALL 

DS54X-XA BALL 

DS54X»XB BALL 

DS55X»XA BALL 

DS55X-XB BALL 

DSS$X»XA BALL 

DS56X-XB BALL 

DSSCi BALL 

DS5C2.A BALL 

DSSC3»AA BALL 

DS5C3»AE BALL 

DS5C3*AN BALL 

DS5C4-AA BALL 

DS5C4»AD BALL 

DS5C4-AE BALL 

DsSC4*AZ BALL 

DS5C5-AA BALL 

D$5C5*AB BALL 

DS5C5-AC BALL 

DS5C5.AD BALL 

DS5C5-AE BALL 

DS5C5-AF BALL 

DS5C5#A0 BALL 

DS5C6-A BALL 

DS5C6«B BALL 

DB5C7»AA BALL 

DS5C7-AB BALL 

DS5X1-XX BALL 

DS5X2»XA BALL 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



2 1/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
10/73 



3 10/73 



10/73 

10/73 

8/72 

8/72 



11/73 
11/73 
11/73 
it/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 



E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E. 

E 

V 

V 

V 

V 

E 

MMil»L, 

E 

MMlfL, 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

R 



USED ON DESCRIPTION 



8K 8/E, TD8-EM, RK8»EA, VT05B»AD, LS8«EB, QF300»B, 230V SOHZ 
8K 8/E, TD8»EM, RK8«EA#- LA30-PA, LS8-EA, GF300»», U$V $0HZ 
8K 8/E, TD8.EM, RK8-ED, LA30-PD, LS8-EB, QF30Q-B, 230V SOHZ 
8K 8/E, TD8-EM, RK8nEA, VT0SB«AA, LE8.JA, QF30O«B f USV 6qHZ 
8K 8/E, TD8-EM, RK8»ED» VTOSB-AD, L£8*JB# QF300-B, 230V SOHZ 
8K 8/E, TD8.EM, RK8«EA, LA30-PA, LE8-JA, QF300»B, U5V 60HZ " 
8K 8/E, T08»EM, RK8«ED, LA30-PD, LE8««JB, OF300«S, 2|0V SOHZ 

UPGRADBS DS330-AA TO DS340-AA 
UPGRADES DS330»AB TO pS34Q*AB 
VT058-AA, LSg-KA, QF|00»b, 115V *0HZ 
VTOSB-AD, LS8*£B, QF300«», 230V 50HZ 
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8K 8/E, RK8-EA, RK0S«AA, 
8K 8/E, RK8-ED, RKOS-BB, 



DS340 
DS340 
DS340 
DS340 



8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 
8K 8/E, 



RK8.EA, RK05.AA, LA30-PA, LS8»EA, QF300.B, U&V 6QHZ 



RK8*ED, RKQ5»BB, LA30-PD, LS8«E&, QF300-B, 230V 50HZ 
VT05B-AA, LE8»JA, QF300-B, USV &OHZ 
VT05B-AD, LE8-JB, QF300«B# 230V SO«Z 
LA30-PA, LE8«JA, QF300»B, 115V 60H& 
LA30«PD, LE8.JB, QF3Q0-B, 230V 5QHZ 
KL8*JA, BC05M«1F# QF300«DE, 11SV bOHZ 
KL8-.JA, BC05M.1F, QF300«DE, 230V 50HZ 
KL8«JA, BCO&MelF, USV 6QHZ 
KL8*JA, BC05M-1F, 230V SOHZ 
DDS520I U/15-AA, K¥U«C, KPll-A, KF11«A, KwifL, DD11«A, MKii-fcA, 



RK8»EA, RK05-AA, 
RK8»£D, RK05»BB, 
RK8-EA, RKOS*AA, 
RK8«ED, RKOS-BB, 
VT05B-AA, 
VT05B»AD, 
VTOSB»AA, 
VTOSB-AD, 



M792«¥F# DLU*C, CRti, LStl-A, VT05B-AA, RK11, RK05-AA, H968, H967#~GJ520«AE 
• U/15-AB, KY1K, KPU-A, KFH-A, Kwli«L# DDH-A, ME11»LA; 

t DHl«C, CRil«A, LSU*B, VT05&*AD, RKn, RKqS-BB, H968 H9b7 0U520-AE 

ll/40»CS PLUS OPTIONS FOR DDS500, 115V 60HZ 

U/40«CT PLUS OPTIONS FOR DDS5QQ, 230V 5QHZ 

il/40»CS PLUS OPTIONS FOR DQS500, U5V &0HZ 



M7«2-Xr 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

D55XX 

DS5XX 

DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DSSXX 

DSSXX 

DS5XX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 

DSSXX 



U/40*CT PLUS OPTIONS FOR DDSSOO, 230V SOHZ 

il/45»CS FOR DDSSOO* USV 6QHZ 

ll/45»Ct FOR DDSSOO, 230V 50HZ 

U/S0«CS FOR DDSSOO, USV 60HZ 

11/50»CT FOR DDSSOO, 230V SOHZ 

COMM SUBSYSTEM T*PE 1 

COMM SUBSYSTEM TYPE 2 

LINE UNIT FOR LOCAL LT33»C 

LINE UNIT FOR LOCAL LT33*C OR VTOSB 

LINE UNIT FOR LOCAL 240 CHAR/SEC C2400 BAUD) VTQSb 

LINE UNIT FOR MODEM, 110 BAUD 11 UNIT CODE 

LINE UNIT FOR MODEM, ISO BAUD 10 UNIT CODE 

LINE UNIT FOR LA30-E, VT05B VIA MODEM 

LINE UNIT FOR VARIABLE FORMAT VIA MODEM 

MODEM CONT » 4 LINES 

MODEM CONT W 6 LINES 

MODEM CONT W 12 LINES 

MODEM CONT W 61 LINES 

LINE ADAPTER, 4 LINES EIA, NO DATA SET CONT 

LINE ADAPTER, 4 LINE* 20MA (FOR TTY, LA30, VT05) 

LINE ADAPTER, EIA CCITT N CONj, 4 LINES 

COMMUNICATIONS TYPE 2, SOHZ 

COMMUNICATIONS TYPE 2, SOHZ 

16 LINE MUX EXPANDER, 60HZ 

IS LINE MUX EXPANDER, SOHZ 

RK11«D FOR DDSSOO SYSTEMS 

RKu»D, TMU-A, H967»HA, 115V 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 
NO MGR ENGR ENGR AREA 

DS5x2»XB BALL 

DS5X3*XA BALL 

DS5X3«-XB BALL 

DS5X4-XA BALL 

DS3X4-XB BALL 

DS5X5»XA BALL 

DS5X5.XB BALL 

DS5X6-XA BALL 

DS5X6»XB BALL 

DS5XX-AX BALL 

DS5XX»BX BALL 

D55XX«CX BALL 

DS5XX»DX BALL 

DS5XX-EX BALL 

DS5XX-FX BALL 

DS5XX-GX BALL 

D$5XX»HX BALL 

DS5XX»JX BALL 

D55XX»KX BALL 

DS5XX*LX BALL 

DS5XX-MX BALL 

DS5XX»NX BALL 

DS5XX-PX BALL 

D85XX.QX BALL 

DS5XX-XE BALL 

DS5XX-XG BALL 

DS5XX-XJ BALL 

DS5XX*XL BALL 

DS5XX»XT BALL 

DS5XX»XV BALL 

DS5XX«XY BALL 

D980 DEG 

DS80*CI DEG IPG 

DS80-CN DEG IpG 

DS80*CP DEG IPG 

DS80*CS DEG IPG 

DS80-IA DEG IPG 

D580«IB DEG IPG 

Ds80«IC DEG IpG 

DS80-SA DEG IPG 

DS80*SB DEG IPG 

Dg80*se DEG IpG 

DS90 DEG IPG 

DS90*CI DEG IPG 

DS90*CN DEG IPG 

DS90*CP DEG IPG 

D590»C5 DEG IpG 

DS90»IA DEG IPG 

DS90*IB DEG IPG 

D590«IC DEG IpG 

DS90*SA DEG IPG 

DS90»SB DEG IPG 

DS90-SC DEG IpG 

DSS8*EA JEH GO SSUK 

DTOt-AN BV CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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U/73 
11/73 
11/73 
il/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 Q 
11/73 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
H/73 Q 
10/72 D 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
5/73 



D55XX 
DS5XX 
DS5XX 
DBS XX 
DS9XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 

ds&xx 

DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
D35XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS3XX 
DS5XX 
D55XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DSIXX 
DS5XX 
DS5XX 
DS5XX 
DS3XX 



RKtl.D, TMU-B, H957«HB, 230V 

RFll, H967-HA, RK11*D FOR DDS500 SYSTEMS, 115V 6QWZ 

RFll, H967»HB, RKU»D FOR DDS500 SYSTEMS, 230V 5QHZ 

RPll-DA, TMU-A, 115V 50HZ 

RP11-DB, TNlltiBf 230V 50HZ 

RFll, H967-HA, RPU»DA, TM11-A, H5V 60HZ 

Wiii H967»HB, RPll«DA, TMU«B, 230V 50HZ 

RFll, H967»HA, RKil-D, TMU«A, U5B 60H& 

RFll, H967-HB, RKU«D, TMU«8, 230V 50HZ 

STANDARD 32 K BYTE 1 MSEC PARITY MEMORY 

48 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

56 K BYTE I USEC PARITY MEMORY 

64 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

80 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

96 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

112 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

128 K BXTE 1 USEC PARITY MEMORY 

144 K BYTE J USEC PARITY MEMORY 

160 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

176 K BYTE t USEC PARITY MEMORY 

192 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

208 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

224 K BU$ 1 USEC PARITY MEMORY 

240 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

COS SOFTWARE 

CTS SOFDWARE 

CTS/E SOFTWARE 

CDMS SOFTWARE 

COS + CDMS SOFTWARE 

COS + CTS SOFTWARE 

COS * CTS/E SOFTWARE 

DIGITAL INPUT SUBSYSTEM 
CONT EXP, LEVEL OR CONTACT INT, SPACE FOR 96 INPUTS 
LEVEL OR CONTACT SENSE AND/OR INT, SP FOR 96 INPUTS 
LEVEL OR CONTACT SENSE AND/OR INT, SP FOR 96 INPUTS 
CONT EXP, LEVEL OR CONTACT SENSE, SP FOR £20 INPUTS 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, *2 INPUTS, *6VDC 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 12 INPUTS, 24V0C 



D55XX 

8 FAMILY 

DS80-CN, DS80«CP 

8 NEG CONT, 

8 POS CONT* 

DS80-CN, DS80»CP 

DS80-CN, DS80»CP, DS80-CX 

D580-CN, DS80«CP, DS80-CI 



DS80«CN, 

DS80»CN, 

DS80-CN, 

DS80-CN, 

9, 15 

DS90*CN, »CP 

9 

15 

DS90*CN, »CP 

DS9Q»CI, «CP, 

DS90«CN# «CP, 

OS90»CN, 

0S90»CN, 

DS90-CN, 

DS90»CN, 

8/E 

8 NEG 



DS80*CP, DS80»CI 



CP, 
CP, 
CP, 



•CP, 
»CP, 
•CP, 
•CP, 



LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 12 INPUTS, 48V0C 
•CI LEVEL OR CONTACT SENSE UNIT, 12 INPUTS, 6VDC 

•CI LEVEL OR CONTACT SENSE , 12 INPUTS,' 24VDC 

•CI LEVEL OR CONTACT SENSE , 12 INPUTS, 48VDC 

DIGITAL INPUT SUBSYSTEM 
CONT EXP, LEVEL OR CONTACT INT* SPACE FOR 80 INPUTS 
CONT, LEVEL OR CONTACT SENSE AND/OR INT, SP FOR 80 INPUTS 
CONT, LEVEL OR CONTACT SENSE ANp/OR INT, SP FOR 80 iNpUTS 

CONT EXP, LEVEL OR CONTACT SE«SE»~SP FOR IU INPUTS 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, *6 INPUTS, 6VDC 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 16 INPUTS, 24VDC 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 16 INPUTS, 48V0C 
CI LEVEL OR CONTACT SENSE UNIT, 12 INPUTS, 6VDC 

CI LEVEL OR CONTACT SENSE, U INPUTS, 24V0C 

CI LEVEL OR CONTACT SENSE, 16 INPUTS, 48VDC 

48 CHANNEL INPUT MODULE 
PROGRAMMED I/O BUS SWITCH 



•CS, 
•CS, 



iCI 
•CI 
•CI 

»cs, 

•CS, 
»CSr 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

DTOt'AP BV CSS 

DX0l*A5 RBH CSS 

DT0l*SA tfLM RN CSS 

DTOK RBH RBH DAS 

DT0i«CC RBH RBH DAS 

DT02»C RBH RJS DAS 

DT02»FA BMW CSS 

DT02«FB BMW CSS 

DT03*CC RBH RJS DAS 

OT03-CS RBH JFH DAS 

DT03*EC JLM RN CSS 

DT03.ES 4LM RN CSS 

DT03*FA JLM FA CSS 

DT03»FB <JLM FA CSS 

DT03*FM JLM RLM CSS 

DT03»FP JLM RLM CSS 

DT03«FR AP DRS CSS 

DfO|wFS JLM FA CSS 

DT04»CS RBH JFH DAS 

DT05»CS RBH RJS DAS 

DT11*AA SR 

DT11-AB SR 

DfH*AD SR 

DT11-BA SR 

OTll»BB SR 

D?H»BC s « 

DT11»BD SR 

DTU-C RBH CSS 

DTU»M BD KA 

DT12 SNT RI 

DU01«AA PETERS CSS 

DU0l»AB PETERS CSS 

DUOt-AC PETERS CSS 

DU0i»AD PETERS CSS 

DU0i«AN PETERS CSS 

DU01«AP PETERS CSS 

DU01«AX PETERS CSS 

DUU»DA VB FZ 

DUll^EA VB FZ 

DVS1UAA JLM ABW CSS 

DVSU-AB DLN ABW CSS 

DVSU"BA DLN ABW CSS 

DVS11«BB DLN ABW CSS 

DV08»N 

DW08»A RR TPL 

DW08*B RR TPL 

DW10-A JJL CSS 

DW15»A FA 

DW8B-PA MI ER TPL 

DW8E*PB MX ER TPL 

DW8E»PX MI ER TPL 

DWSEwNA MI ER TPL 

DW8E*NB MI ER TPL 

DW8E»NX MI ER TPL 

DXlt*BA VB DR 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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3/72 
3/72 
3 72 
6/73 
6/72 



1/72 

10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
5/72 



6/72 

6/72 

1/73 

1/73 

8/73 

6/72 

6/72 

8/72 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 D 

8/73 D 

8/73 D 

4/71 D 

1/73 D 

3/71 D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

8/73 D 

9/73 D 

7/73 D 
10/73 D 
10/73 D 
10/73 D 

6/71 D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 



I/O BUS 
I/O BUS, 



MEM BUS 
MEM BUS 



10 
10 
10 
11 
11 
10 
10 
15 

IS, 
11 

11 

11 
11 
11 
11 
10 
10 

11 
11 

DTllfiA 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 POS 

DUOl-AN, 

DUOl»AN, 

DU01.AN, 

DU01-AN, 

8 NEG ' 

8 POS 

DUOltiAN, 



HEAVY LOAD 
STANDARD LOAD 



8 POS PROGRAMMED I/O BUS SWITCH 
8/S PROGRAMMED I/O BUS SWITCH 

9 FASTER DT01»B 

PROGRAMMED I/O BUS SWITCH, 
PROGRAMMED I/O BUS SWITCH, 
MANUAL BUS SWITCH, RELAY (FORM C)" 

2 WAY MANUAL RELAY UNIBUS SWITCH CFORM C) 

3 WAY MANUAL RELAY UNI&US SWITCH 
PROGRAMMABLE CONT, UP TO 8 0T03*CS OR DT05-CS 

DT0|«CC MANUAL BUS SWITCH UNIT FOR DUAL lO'S 

PROGRAMMABLE CONT, UP To 8 DT03-E& 
DT03-EC BUS SWITCH UNIT FOR DUAL !5tS 

PROGRAMMABLE DT03*F8J ELECTRONIC UNIBUS SWITCH SECTION (FORM A) 

ELECTRONIC UNIBUS SWITCH SECTION (FORM A) 
2 DT03-KB 
2 DT03»FA 

REMOTE CONTROLLED PAIR OF DT03«FB 
ELECTRONIC 2«WAY MANUAL UNIBUS SWITCH 
MANUAL ELECTRONIC MEM BUS SWITCH " " 
MANUAL OR PROGRAMMABLE ELECTRONIC MEM BUS SWITCH 
PROGRAMMED SINGLE PROC BUS SWITCH 115V 
PROGRAMMED SINGLE PROC BUS SWITCH 230V 
DUAL PROCESSOR EXPANSION 
DTU»AA ♦ DT11-AD, U5V 
DTli-AB + DTU-AD, 230V 
DTli-BA + EXTRA PS 
Dtlt«BB + EXTRA PS 

DUAL PROCESSOR PROGRAMMED BUS SWITCH 
UNIBUS MATRIX SWITCH, MANUAL 
MANUAL I/O BUS SWITCH 
•AX 12 BIT LINE UNIT POS OUTPUT 

•AX 12 BIT LINE UNIT NEG OUTPUT 

•AX 12 BIT LINE UNIT POS INPUT 

•AX 12 BIT LINE UNIT NEG INpUT 

CONT W SPACE FOR 10 LINE UNITS 
CONT W SPACE FOR 10 LINE UNITS 
EXPANDER PANEL FOR 14 ADDITIONAL LINE UNITS 
SINGLE LINE PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS INTERFACE, E"I A 
SINGLE LINE PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS iNflRFACl, 301/303 
16 LINE SYNCHRONOUS MULTIPLEXOR, tl$V 
16.LINE SYNCHRONOUS MULTIPLEXOR, 236V 
DVSli»AA W ERROR CHECKING, 115V 
DVSU-AB w Error CHECKING, 230V 

DATA VERIFIER (COMPARES INCOMING DATA W MEM; 
POS TO NEG I/O BUS CONVERTER 
NEG TO POS I/O BUS CONVERTER 
-MA) I/O BUS NEG TO POS CONVERTER 

POS TO NEG I/O BUS CONVERTER 
8 POS BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5'SLOTS, 
8 POS BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 SLOTS, 
5 SLOT EXPANDER MODULE SET 
8 NIG BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 
8 NEG BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 
NB, 5 SLOT EXPANDER MODULE SET 



»AP, 
'AP, 
'AP, 
•AP, 



'AP 



8 NEG 
8/L, 8/1 
8, 8/1, 8/S 
10 (GP10-M, 
15 

8 POS 
8 POS 
0W8E*PA, 
8 NEG 
8 NEG 
DW8E-NA, 
11 



PB 



SLOTS, 
SLOTS, 



115V 
230V 

H5V 
230V 



IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO UNIBUS IN H950, 115V 60HJ 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

DXlt»BB VB DR 

DXH»BC VB DR 

DXli-BD VB DR 

DXH*BE VB OR 

DXH*BF VB DR 

DXii»BH VB DR 

DXtl«Bil VB DR 

DXH*CA VB DR 

DXH*CB VB DR 

DXU*CC VB DR 

DX11»CD VB DR 

DX28»A BV CSS 

DX30*AA BV CSS 

DX30»AB BV CSS 

DX30-BA BV CSS 

DX30»BB BV CSS 

DX37-A CV CSS 

DX38-AN CV CSS 

DX38»AP CV CSS 

DX38-K CV CSS 

DX38»AL CV CSS 

DXBOl-F JLM WF CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 



D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
8/72 D 



11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO UNIBUS IN H950, 230V 5QHJ5 

11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO UNJBpS I* £957, U§V 60HZ 

11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO UNISYS IN H957, 230V 50HZ 

11 OEM DXU"BA 

11 OEM DXU-BB 

11 OEM DXtl»BC 

11 OEM DXli«BD 

11 DXU"BA ♦ QJC22«AS, QJC22«AB 

11 DX11«BB ♦ OJC22»ASf QaC22»AB 

11 DXU«BC ♦ QJC22«AS f QJC22»A* 

11 DXll-BO ♦ QJC22«A8, QJC22»AB 

8 NEC INTERFACE TO ELX«8 COMPUTER 

8 NEG CDC 3200 INTERFACE 24 BITS 

8 NEG CDC 3600 INTERFACE 48 BITS 

9, 9/L CDC 3200 INTERFACE 24 BITS 

9, 9/L CDC 3600 INTERFACE 48 BITS 

9# 9/L MULTI-AD LINK TO IBM 360/50 SELECTQK CHANNEL 

8 NEG CONTROL FOR LINK TO IBM 360 SELECTOR CHANNEL 

8 POS CONTROL FOR LINK TO IBM 360 SELECfQR CHANNEL 

DX38-AN, .AP INTERFACE TO IBM 360 SELECTOR CHANNEL" 

DXI8-AN", »AP# «K LONG LINE MODULE SET 

11 INTERFACE TO 8UNKER-RAM0 2200 SERIES DATA DISPLAY SYSTEM 



ECO*A 
ECPOloA 

m 

ECP01»B 

ECP*6l»C 

EDU10 

EDU10»AA 

EDU10»AB 

EDU15-AA 

EDUlSwAB 

EDUi5*BA 

EDU15-BB 

EDO20 

EDU20-CA 

EDU20«CB 

EDU20«DA 

* 
EDU20»DB 
EDU21-CA 
EDU21-CB 
CDU21-DA 

EDU21-DB 
ED025-CA 

* 
EDU25-CB 
EDU25.DA 
EDU25-OB 
ED025-SA 

EDU25-SB 
EDU3D 



SNT 

SNT 
AHL 



LN 
AW 

AN 

AM 

AHL 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

AHL 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 
RHM 
RHM 
RHM 
RHM 
RHM 

RHM 
RHM 
RHM 
RHM 

RHM 
AHL 



B 
1/73 B 

1/73 B 
8/72 B 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E, 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
E 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 



E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
3/73 E 
9/72 E 



9/72 
9/72 
9/72 
3/73 



8 FAMILY ECO PACKAGE To CAUSE KRS TO CLEAR FLAG 

8P0S, 12 ENG CURRICULUM PACKAGE (H309«A, H310, H3.ll, M314, 

BC08A-3, 935, 10 BOOKS), 115V 
8 POS, 12 ECPOUA N H309«B IN PLACE OF H309*A, 230V 

8 POS DIGITAL LOGIC & CQMP INTRFC CURRICULUM PKG (ECPOUA W H309-C) 
8/E 4K PDPS^E, MIK-EA, KP««E, EDUg-A SOFTWARE" ~ 

EDUSYS 10 BASICI pDp8E«BA, MI8«EF, LT33-DC, QFEiO-SB, GFELp*01, U5V60HZ 
EDUSYS 10 BASICI PDP8E*BB, MI8.EF, LT33.DC, QFEjO.SB, QfELP.Ol, 230V5QHZ 
EDOSYS 15 BASICI PDP8F-AA, KMe«E, MR8«EC» TD8*Ea, LT33-DC* GFEi5*SB"USV60HZ 
EDUSYS 15 BA5ICI PDP8F*AB f KM8*E f MR8-EC, TD8«Ed, Lt33»DD, QFE15*SB 230V50HZ 
BATCH BASICI PDP8F»AA KM8»E HH8.KC CM8»FA TD8»EJ LT33-DC aFEi5«SB U5V/60HZ 
BATCH BASICI FDp8F«AB KM8»E MR8*EC CM8»FB TD8.E^ LT33«DD «FEl5«SB 230V50HZ 



8/E 



8K PDP8.E, 4 KL8.E, 4 LT33-DC 



4 USER EDUSYS 20| PDP8E-BE KP8«E MI8-EF LT33-DC QFE20*S& GF£LP»01 115V60HZ 
4 USER EDUSYS 201 pOp8E»BF Kp8«E MI8-EF LT33-DD QFE20.S8 QFELp«01 230V50HZ 
8 USER EDUSYS 201 PDP8E.BE MM8.E KP8.E Ml8*EF BE8.A LT33*DC 

QFE20»SB GFELP-01 H5V6OHZ 
EDU20«DA EXCEPT PDp8E«BF f LT33-DD, 230V 5QHZ 

4 USER EDUSYS 211 EDU20»DA EXCEPT QFE2l»SB INSTEAD OF QFE20«SB, U5V60HZ 
4 USER EDUSYS 21| EDU20«DB EXCEPT QFE21-SB INSTEAD OF QFE20«SBi 230V5QHZ 
8 USER EDUSYS 211 EDU21«CA EXCEPT MM8.EU INSTEAD OF MM8.E, U5V60fiZ" 
8 USER EDUSYS 21 1 EDU21»CB EXCEPT MM8»EJ INSTEAD OF MM8pE# 230V50HZ 
4 USER EDUSYS 251 PDP8E.AE MM8*E KP8-E MIg.EF H960-BC KA8»E KD8.E BE8«A 

TC08-HA, TU56 LT33-DC QFE25»SC «FELP«01 U5V6OHZ 
E0U25-CA EXCEPT pDp8E«AF, H960«BD f fC08«HB, Lt33«DD, 230V 50HZ 
8 USER EDUSYS 251 EDU25.CA W MM8.EJ, BUT NO MM8*E, U5V 6QHZ 
6 USER EDUSYS 25| EDU25-CB W MM8»EJ# BUT NO MM8«E, 230V 50HZ 
EDUSYS 85 SUPERI PDP8E-AE, KM8«E, KP8-E, MR8-EC, H960-BC, BE8-A, RK8.EA, 

TD8*EH f Ll33"DC# UFK25.SC, «FELP»ol, 115V 60HZ * " ~ 

EDU25»SA EXCEPT PDP8E-AF, H960-BD, RK8*ED, ^T33-DD, 230V 50HZ 
8/E EDU10 ♦ DF32-D, CM8-E, KD8-E, KA8i« 



MODEL ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/YR 




EDU30-AA 


RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EDU30-A8 


RHM 


3 


9/72 


EDU30-8A 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU30.&B 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU$1«BA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU31»BB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU40 


AHli 


6 


9/72 


E 


EDU40«CA 


RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EDU40-CB 


RHM 


3 


9/72 


EDU40»DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU40-DB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU40»pA 


RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E ! 


EDU40*PB 


RHM 


3 


9/72 


E0U4KA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU4i»CB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU41-DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU41-D8 


RHM 


3 


9/72 


E 


E0U45-CA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU45«CB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU45*DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU45*0B 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU45-PA 


RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EDU45«PB 


RHM 


3 


9/72 


EDU50-A 


AHL 


6 


9/72 


E 


EDUSOmB 


AHL 


6 


9/72 


E 


EDU50*C 


AHL 


6 


9/72 


E 


E0U50«CA 


RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EDU50»CB 


RHM 


3 


9/72 


EDU50»DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU50.DB 


RHM 


3 


9/72 


E 


E0U50*EA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU50-EB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU50»FA 


RHM 


3 


9/72 


E 


E0U50»FB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU50*PA 


RHM 


3 


9/72 


E 


• • 




E 2 


KD8-E BE8-A C 


EDU50»PB 


RHM 


3 


9/72 


E ! 


EDU50*SA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU§0«SB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU5»AA 


RHM 


3 


9/72 


E I 


EOUS«AB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EOU60 


AHL 


6 


9/72 


E 


EDU70»AA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU70*AB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU70»DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU70-DB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU0O*DA 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU80»DB 


RHM 


3 


9/72 


E 


EDU80-DC 


RHM 


3 


3/73 


E ! 


EDU80-DD 


RHM 


3 


3/73 


E 1 



USED ON 



DESCRIPTION 



45 



4 USER EDUSYS 451 EDU41-DB 
8 USER EDUSYS 451 EDU45»CA 
8 USER EDUSYS 45l EDU45»CB 
EDP EOUSYSt PDP8E«Ag MM8«£ 



INTERACTIVE EDUSYS 30| PDP8E-AA MI8«EF H9$0*BC KA8-E KD8«E DF32-DP LT33»DC 

QFE30-SB QFELP»Q1 H5VS0HZ 
EDU30-AA EXCEPT P0P8E»AB, H960«BD, DF32-EP, LT3|"DD, 23QVS0HZ 
FAST BATCH BASIC EDUSYS 301 EDU30-AA W CM8-FA, 115V6QHZ 
FAST BATCH BASIC EDUSYS 301 EDU30-AB W CMg.FB, 230V50flZ 

DECTAPE EDUSYS 31 1 EDU30-BA W TC08-HA, TU56, 0FE3l*SCr~ NO DF32# H5V60H2 
DECfAPE EDUSYS 311 EDU30*BB W TC08»HB, TU56, QFE31-SC, NO DF32# 230V5QHZ 
8/E EDU30 ♦ 4K ♦ 4 KL8«E ♦ 4 LT33-DC 

4 USER it BATCH EDUSYS 401 P0P8E«AE KP8-E ME8-EF H960-BC KA8.E KD8«E CM8«FA 

DF32-DP L733«DC QFE40«SB QFELP-01 115V 6QHZ 
EDU40«CA EXCEPT PDP8E«AF* H960-BD, CM8»FB, DF32-EP, LT33»DD, 230V 50HZ 
8 USER & BATCH EDUSYS 401 EDU40-CA M MM8-E, 8E8-A, H5V 60Hz 
8 USER & BATCH EDUSYS 401 E0U40«CB W MM8»I, BE8«A, 236V 50HZ 
ADMIN EDUSYS! PDP8E*AE MM8»E KP8«E Ml8»EF H960-BC KA8-E RD8.E Cm8*FA 

LS8-EA, TC08 2 TU56 LT33»PC QFEDP-SC QFELP*Q1 115V 60MZ 
EDU40»PA EXCEPT PDP8E<*AF# H960»BD, CM8-FB, LS8»EB, LT33«DD, 230V SOHZ 
4 USER EDUSYS 411 EDU40«CA N TC08«HA, TU56, NO DF32, U5V&0HZ 
4 USER EDUSYS 411 EDU40»CB « TC08»H&, TU56# NO DF32, 230V 5QHZ 
8 USER EDUSYS 411 EDU41-CA W MM8»E, BE8«A, 115V 60HZ 
8 USER EDUSYS 411 EDU41»C6 W MM8-E, BE8»A, 230V SoHZ 

4 USER EDUSYS 45| EDU4i«DA * QFE40-SC IN PLACE OF GFE40»SB, H5V 60HZ 

W OFE40*SC IN PLACE OF QFE4O»S0, 230V &OHZ 
W MM8*E4 IN PLACE OF MM8»E, 115V 60HZ " " 
W MM8«EJ IN PLACE OF MM8»E, 230V SOHZ 
KP8«E MI8*EH'H960«BC BE8.A CH8«FA LS8-EA RK8*EA 

TD8«EM LT33-DC QFEDP-SC QFELP»01 115V 60HZ 
EDU45»PA EXCEPT PDP8E-AF, H960-BD, CMBuFB, LS8»EB, rK8»EB, LT33»DD 230V 50H2 
8/E 8 USER TSS8 HARDWARE 

8/E 16 USER TSS8 HARDWARE 

8/E EDP VERSIQN EDU50»B 

4 USER EDUSYS 501 PDP8E.AE MM8-E KP8«£ Mlg.EG DK8.EA H960*BC KA8-E KD8.E 

BE8«Ar RF08 RS08 PL8«E QFE50-SB QFELP-01 115V 60HZ 
EDUS0»CA EXCEPT PDP8E«AF» Hf§0»BD, RS08»A, PL8*EA f 230V 50HZ 
8 USER EDUSYS 501 EDU50»CA + MM8.EJ, NO MM8*E y U5V 6QH& 
8 USER EDUSYS 501 EDU50-CB + MM8-EJ, NO MM8-E, 230V 50HZ 
12 USER EDUSYS 501 EDU50«CA 4- MM8»Evl # KD8.E, TC08, TU56» |15V 60HZ 
12 USER EDUSYS 501 EDU50»CB ♦ MM8«Ea# K08»E, TC08# TU55, 230V 50HZ 

E16 USER EDUSYS 50 1 EDU50-EA ♦ MM8«EJ, NO MM8«E # ilSV 60HZ 
16 USER EDUSYS 501 EDUSopEB ♦ MM8»EJ f NO MM8*E, 230V 50HZ 
EDP & TS/8 EDUStSi PDP8E»AE MM8-E KP8-E MI8-EG DK8-EA H960-BC KA8-E 
CM8-FA LS8»EA RF08 R508 TC08 TU56 PL8»E QFE50-PB QFEDP«SC «FELP«0l 115V 60HZ 
EDUSOwPA EXCEPT PDPS£»AF H950«BD CM§«FB LS8«EB RS08-A PLJiEA 230V SOHZ 
SUPER EDUSYS 501 EDU50-EA ♦ MM8«EJ # LS8-EA, RS08# Tu56# U»V 60MZ 
SUPER EDUSYS 50 | EDU50«EB ♦ MM8»Ea# LS8«EB» RS08«A# TUSSr 230V 50HZ 
EDUSYS 5 SUPERCALCULATORI PDP8F-AA, LT33-DC, QFE05-SB, 115V60HZ 
EDUSYS 5 SUPERCALCULATORI PDP8F«AB# LT33»DD, QFE05-SB, 230V$0HZ 
8/E 4K $1/20»B 4 £DU11*A SOFTWARE 

INTERACTIVE BASlCf U/40*CE BM792-YA 0FELp«01 QaE70*S USV^OHZ 
INTERACTIVE BASIC! H/40»CF BM792-YA QFELp-01 0»|E70»S 236V 50HZ 
8 USER EDUSYS 701 EDU70»AA f MM11*L, 2 DDll.A, 115V 60HZ 
8 USER EDUSYS 701 EDU70*A8 ♦ MMU-L, 2 DDH-A, 236V 50HZ 
6 USER RSTSl ll/40«RE, DDU»A, 115V 60HZ 
8 USER RSTSl ll/40«RF, DOll»A f 236V 50HZ 
EDU80-DA W 28K CORE & 9 TRACK MAGTAPE, llgV 60HZ 
EDU80-DB W 28K CORE & 9 TRACK MAGTAPE, 230V 50HZ 



MODEL 


EMG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR EN6R 


AREA 


MO/YR 




EDU80»FA 




RHH 


3 


9/72 


E 


EDU80«FB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EOU80-PC 




RHM 


3 


3/73 


E 1 


EDU80-FD 




RHM 


3 


3/73 


E I 


EDU81-DA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU81-OB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU81-DC 




RHM 


3 


3/73 


E 


E0U81-00 




RHM 


3 


3/73 


E 


EOU81«DE 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU81»DF 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU82-OA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU82-OB 




RHM 


3 


9/72 


£ 


EOU8»A 




AHL 


6 


9/72 


B 


EDU8*B1 




AHL 


6 


8/72 


B 


EDU8*B2 




AHL 


6 


8/72 


B 


EOU8*B) 




AHL 


6 


8/72 


B 


EDU8»B4 




AHL 


6 


8/72 


B 


E0U90*DA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-DB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-FA 




RHM 


3 


3/73 


E 1 


EOU90-FB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-JA 




RHM 


3 


9/72 


E 

E 

E 1 


EDU90-JB 




RHM 


3 


9/72 


EDUBT»OA 




RHM 


3 


9/72 


E 


edubt»db 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDUBT-EA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 

E i 


m 

EDUBT"EB 




RHM 


3 


9/72 


EDUCP-A 




RHM 


3 


9/72 


E i 


EDUFBkAA 




RHM 


3 


3/73 


E i 


EDUFB»AB 




RHM 


3 


3/73 


E ! 


EDtlLP-Cl 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDURl-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDURl-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EOUB2.AA 




RHM 


3 


3/73 


E i 


EDOR2-AB 




RHM 


3 


3/73 


E ! 


EOUR7-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 1 


EDUR7-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 1 


EDUR8*AA 




RHM 


3 


3/73 


E 1 


EDUR8-AB 




RhM 


3 


3/73 


E ! 


EM12 


SNT 


RI 


5 


3/71 


E 


EP12 


SNT 


AWRI 


5 


3/71 


E 


FKll-A 




BR 


4 


6/73 


D 


FMU-UA 


BD 


VB 


3 


10/73 


B 


FM11-UB 


BD 


VB 


3 


10/73 


B 


FM11*UC 


BD 


VB 


3 


10/73 


B 


FP11-B 




LBH 


3 


1/72 


E 


FP15 




ERK 


4 


5/71 


E 


FPP12-AB 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


FPP12-AE 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


FPP12»AN 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


FPP12-AP 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 
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16 USER RSTSi 11/40-RE, ME11«LA, 3 DDil«A, DBU*A, 118V 60HZ 

16 USER RSTSI 11/40«RF, MEll-LA, 3 0DU»A, DBH"A, 230V 5QH% 

EDU80«DC M 16 USERS, 115V 60HZ 

EDU8O»D0 W 16 USERSf 230V 50Hg 

8 USER RSTSl H/4Q«RC, DD11»A, 115V 6QHZ 

8 USER RSTSl U/40«RD, DOli»A# 230V 50HZ 

EDU81«DA w PC11 IN PLACE OF PRU» 115V 60HZ 

E0U81-DB W PCli*A IN PLACE OF PRil»A, 230V 5GHZ 

EDU81*DA W DECTAPE IN PLACE OF PAPER TAPE, H5V 60HZ 

EDU81«DB W DECTAPE IN PLACE OF PAPER TAPE, 230V 5QHZ 

8 USER MINI RSTSl 11/40-RA, 2 DDll*A, 115V 60HZ 

8 USER MINI RSTSl U/4Q.R8, 2 DDli-A, 230V 50HZ 

SOFTWARE ft TEXTBOOKS FOR HIGH SCHOOL ED, SYS 
EDUSYSTEM 10 (4M BASIC TAPE ft M*NUAL 
EDUSTYSTEM 20 (8K, 1-5 USER) TAPE ft MANUAL 
EDUSYSTEM 30 (4k BATCH) BASIC DECK ft MANUAL 
EDUSYSTEM 40 (SYS 20 + 40) TAPE, PECK, ft MANUAL 
RSlif TU56, RK05, 115V 60HZ 
RSH, TU56, RK0$, 230V 50HZ 



32K, 
32K, 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8 USER 11/45 RSTS# 

8 USER 11/45 R5TS# 

EDU90»DA FOR 16 USERS, 115V 60HZ 

EDU90-DB FOR 16 USERS, 230V 50HZ 

32 USER RSTSl ti/45«RA # 2 MFU«LP, MMU»LP, Rgll, RKQ5-AA, 6 DDU-A, 0B11«A, 

H960-DA, U5V 60HZ 

EDU90-JA EXCEPT U/45-RB, RSllwA, RK05»BB, H960-DB, 230V 50HZ 

8/E BATCH TERMi PDP8E*BE DK««EA DP8-EA KG8-EA CR8.FA LT33»DC QFEBT-SB 115/60 

8/E BATCH TERM| P0PbE»BF DK8«EA DP8«EA KG8-EA CR8-FB LT33-DD OFEBT-SB 230/50 

11/40 BATCH TERMI H/40»CA, KWtLL, KG11»A, Dplt-DA, CRll, DDH«a; 

QaJC26»AB, U5V 60HZ 

EDUBT»EA EXCEPT ti/40-CBf CR1*»A» 230V 50HZ 

COMMUNICATION PACKAGE! KGll*A, DPli-DA, QJC26-AB 

EDU&YS FORTEl £DU25*SA N FPP12-AP, RTPS FORTRAN 4; 115V 6qH& 

EDU5YS rORTEl EPU25*SB N FPP12»AP, RTPS FQRTRAN 4, 230V 50HZ 

LOGIC AND INTERFACING LEARNING KIT 

8K OS/8 SYSTEM W DECTAPE* 115V 60HZ 

8K OS/8 SYSTEM w DECTAPE, 230V 50HZ 

EDUR1«AA W X2K MEM, LOADER, LS8, 115V 60HZ 

EDUR1~AB M 12K MEM, LOADER, LS8* 230V 50HZ 

EDURl-»AA W DECTAPE & DF32*DP, H5V 60HZ 

EDURl-AB W DECTAPE ft DF32»EP, 230V 50HZ 

EDURt«AA W 12K# LS8, RFQ8, RS08, 115V 60HZ 

EDURImAB M 12K, LS8, RF08, RS08»A, 230V 50HZ 

12 MEMORY PANEL ft MODULES 

12 PROCESSOR PANEL ft MODULES 

11 32 KEYS ft LIGHTS 
H754 ft HARNESSES FOR MFU#U FIELD APD«ON FOR OLD 11/40 
H754 ft HARNESSES FOR 2 MF11»U FIELD ADD-ON FOR OLD 11/40 
HARNESS FOR 2ND MFH-U FIELD ADD-ON FOR OLD 11/40 

KBllwA FLOATING POINT (23 + 9 OR 55 + 9) PROCESSOR 

15 MEM BUS FLOATING POINT (27*9 OR 36+18) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
8 POS FLOATING POINT 24+12 OR DOUBLE PRECISION PRQC SP FOR 60+12 

FPP12*AB, -AN, ->AP MODULE SET TO EXPAND TO 60 + 12 

8 NEC FLOATING POINT 24+12 OR DOUBLE PRESCI»I0N pgOC SP FOR 60+12 

12 FLOATING POINT 24+12 OR DOUBLE PRECISION PROC SP FOR 60+12 



MODEL gNG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

FPP12-B SNT RI 

FPP12-N SNT RI 

FpPt2*P SNT RI 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 

6 10/72 E 8 POS 
6 10/72 E 8 NCG 
6 10/72 E 12 
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FLOATING POINT (244-12) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
FLOATING POINT (24+12) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
FLOATING POINT (24*12) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 



GCGIO-A 

GMU*A 

GMU«B 

GM11-C 

GMU"D 

GMtt«E 

GM11#F 

GP10 

GpiO*»A 

GP10«L 

GP10»M 

GP1Q-MA 

GPA01 

GPA01*A 

GpA01*B 

GT15-LA 

GT15«LB 

GT15*SA 

GT15»SB 

GT40 

Gf40»AA 

GT40*AB 

GT40*»AC 

GT40*AD 

GT40»AE 

Gt40«AF 

GT40"BA 

GT40*BB 

GT40»BC 

GT40»BD 

GT40«BE 

GT40*»BF 

GT44«AA 

GT44»AB 



JLM 



LG 
LG 
LG 
LG 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 



SPRY 

AW 

AW 

AW 

AM 

AW 

AW 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

RVN 

RVN 

RVN 

LH 

LH 

LH 

LH 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

HL 

JE 

JE 



CSS 



MOD 
MOD 
MQD 



3 10/72 L 

6 10/72 E 

10/72 E 

3/73 B 

3/73 B 

4/73 B 

4/73 B 
B 



B 



3/72 
3/72 
3/72 

5/72 

5/72 

5/72 

5/72 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 E 

9/73 E 



10 I/O ♦ DFIO OR DM10 INTRFC FOR GOULD ELECTROSTATIC PRNTR 4800 W CHAR GEN 
GAMMA HI PDPH 8K RK05»AA AA11*A -DA VT0lB*AA NCll«A CU«4 GMll.C H5V 60HZ 
GAMMA 111 PDP11 8K RK05-BB AAll-A «DB VT01B«AD NCU-A CU«4 GMit-C 230V 50HZ 

FAB PARTS & COSMETICS FOR GMU»A, «B 
GMU»C W NO END PANELS OR SCOPE SHROUD 
GAMMA 11 COLOR KIT 
GAMMA U COLOR KIT 
GP10»M ♦ GPIO-L 
GplO-MA + GP10«L 
I/O INTERFACE LOGIC 

I/O CAB W POWER & POWER CONTROL, H5V 60HZ 
50 HZ GP10-M 
GENERAL PURPOSE ARITH UNIT MODULE SET, 16 BITS 
12 BIT GPA01 
8 BIT GPA01 
INTERACTIVE GRAPHICS STATION VTi5«A VV15 VTQ7«BA VL04 U5V 60HZ 
INTERACTIVE GRAPHICS STATION VT15.A WIS VT07-BB VL04 230V SOliZ 
INTERACTIVE GRAPHICS STATION VT15«A WIS VT04-A VL04 115V 60HZ 
INTERACTIVE GRAPHICS STATION VT15.A VV15 VTQ4.B VL04 23QV 50HZ 



GMtl-A, GMll*B 

GMil-A, GMU«B 

11/40 PROC CAB 

U OPTION CAB 

10 

10 

10 

10 

10 

RTM 

RTM 

RTM 

15 

15 

15 

15 



ASYNC ASCII UP TO 9600 BAUD 



DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

DITTO 

11/40.CU, VTU 

U/40»CV, VTU 



INTERACTIVE GRAPHICS TERMINAL SERIES 
375, VR14-LC, LK40, DLU-E, U5V 
379* VR14"LD # LK40, OLii«E, 236V 
375, VR14»LC, LT33-DC, Dl11«E, U5V 60HZ 
375, VR14«*LD, LT33»DO, DLlt»E( 230V 50HZ 
375, VR14-LC, LA30-CA* DLU«£, 115V 60hZ 
375, VR14-LD, LA30-CD, 0LU«£, 230V 50HZ 
375, VR14»LC, LK40, DLH«E, U5V 
VR14«LD, LK40, DLU-E, 23QV 
VR14«LC, LT33»DC» DLU«fi, 115V 60HZ 
VR14-LD, LT33»DD# DLll-fcf 230V 50HZ 
375, VR14»LC, LA30-CA, DLil-E, U5V 60HZ 
375, VR14»LD, LA30.CD, DLll-E, 230V &0hZ 
11/40 BASED GRAPHICS SYSTEM, VRt7»LC» U5V bOHZ 
11/40 BASED GRAPHICS SYSTEM, VRl7«LD, 230V 50HZ 



VT40»AA 
VT40-AB 
VT40-AA 
VT40-AB 
VT40-AA 
VT40»AB 
VT40»BA 
VT40-BB 
VT40»BA 
VT40*BB 
VT40-BA 
VT40-BB 



375, 
375, 
37S, 



HT32 



DF32 



HEAD TESTER 



IAA11*AA 


RS 


FE 


IAA11-BA 


RS 


FE 


IAA11*BB 


RS 


FE 


IAA11*BC 


RS 


FE 


IAA11-BD 


RS 


FE 


IAAt-AA 


RS 


FE 


IAA8«BA 


RS 


FE 


IAA8*BB 


RS 


FE 


IAA8*BC 


RS 


FE 


IAA8«BD 


RS 


FE 


vrva i l.tl 


D« 


vv 



3 


9/73 B 


UDCU 


3 


9/73 B 


UDCU 


3 


9/73 B 


UDCU 


3 


9/73 B 


UDCil 


3 


9/73 B 


UDCU 


3 


9/73 B 


UDC8 


3 


9/73 B 


UDC8 


3 


9/73 B 


UDC8 


3 


9/73 B 


UDC8 


3 


9/73 B 


UDC8 


1 


9/73 B 


UDCU 



MULTI*RANGE A/D CONVERTER W SCREW TERMS, (A001, A002, BC40C*»6) 

D/A CONVERTER FOR TO +10V, SCREW TERMS (A633, A233, BC4QC-6) 

D/A CONVERTER FOR +1 TO +£V, SCREW TERMS (A633* A234« BC40C«6J 

D/A CONVERTER FOR 4 TO 20 MA, SCREW TERMS (A633, A235, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR 10 TO 50 MA, SCREW TERMINALS (A633, A23b,~BC40C»6) 

MULTI-RANGE A/D CONVERTER W SCREW TERMS (A001, A002, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR TO +10V, SCREW TERMINALS (A633» A233# BC4QC.6) 

D/A CONVERTER FOR +1 TO +5V, SCREW TERMS (A633, A234, BC4QC»6) 

D/A CONVERTER FOR 4 TO 20 MA, SCREW TERMS (A633, A235, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR 10 TO 50 MA, SCREW TERMINALS (A633, A23b,"BC40C»6) 

CONTACT SENSE W ISOLATED PWR 6 SCREW TERMS (W74i,~W400» BC40C«6) 



MODEL 
NO 



ENG 

MGR 



IDAU-AB RS 
IDAli*BA RS 
IDAU*BB RS 
IOAU*CA RS 
IDAi!»DA RS 
IDA11#EA RS 
IDAH*FA RS 
IDAli-GA RS 
IOA11-HA RS 
IDAtWA RS 
IDA8*AA RS 
IDA8»AB 
IDA8"BA 
IDA8*BB 
I0A8*CA 
IDA8*DA 
IDA8"EA 
IDA8*FA 
IDA8-GA 
IDA8«HA 
IDA80JA 
IDCll-AA RS 
IDCU'AB RS 
IDC8*AA 
IDC8*AB 
IDC8*CA 
IDC8*CB 
IDC8"DA 
IDC8-DB 
INDU-BA RS 
IND11«BB RS 
INDAC82 



RS 
RS 
RS 
RS 
HS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



RS 
RS 
RS 
RS 

RS 



DESIGN PROD MFGR 
ENGR ENGR AREA 

FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
RS 

FE IPG 

FE IpG 

HS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DISCRETION 
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3 9/73 B UDCU CONTACT SENSE W HI-LEVEL AC/DC PWR & SCREW TERMS (W741 W41Q BC40C»6) 

3 9/73 B UDCU CONTACT INTERRUPT W ISOLATED PWR + SCREW TERMg (W74|, W400, BC40C»6) 

3 9/73 B UDCU CONTACT INTRPT W HI»LEVEL AC/DC PWR, SCREW TERMS (W*43 W410 BC40C*6) 

3 9/73 B UDC11 I/O COUNTER W SCREW TERMINALS (W734, W4Q0, BC40C"6) 

3 9/73 B UDCU SOLID STATE AC/DC DRIVER, ISOLATED, SCREW TERMS (MC81 W400 BC40C»6) 

3 9/73IB UDCU FF DC DRIVER W SOLID STATE COMM + SCREW TERMS (M6B5, W4QO, BC40C»6) 

3 9/73 B UDCU SS DRIVER W SOLID STATE COMM + SCREW TERMS (M687# W400# BC40C«6) 

3 9/73 B UDCU LATCHING RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR SCREW TERMS (M8Q3 W4Q0 BC4QC*6) 

3 9/73 B UDCU FF RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS (M8Q5, W400, BC40C*6) 

3 9/73 B UDCU SS RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS (M8Q7, W400, BC40C-6) 

3 9/73 B UDC8 CONTACT SINSE W ISOLATED PWR, SCREW TERMS (W740, W400, BC40C»~6) 

3 9/73 B UDC8 CONTACT SENSE W HI»LEVEL AC/DC PWR, SCREW TERMS (*740, w4l0~BC40C»6) 

3 9/73 B UDC8 CONTACT INTERRUPT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS (W742, W4QQ, BC40C»b) 

3 9/73 B UDC8 CONTACT INTRPT W HI.LEVEL AC/DC PWR, SCREW JErMs (W742 W4*0 BC40C-6) 

3 9/73 B UDC8 I/O COUNTER W SCREW TERMINALS (W734, W400, BC40C-6) 

3 9/73 B UDC8 SOLID STATE AC/DC DRIVER, ISOLATED, SCREW TERMS (M&81 W400, BC40C-6) 

3 9/73 B UDC8 FF DC DRIVER W SOLID STATE COMM, SCREW TERMS (M684, W400, BC4QC6) 

3 9/73 B UDC8 SS DRIVER W SOLID STATE COMM, SCREW TERMS (M686, W400, BC4OC-6) 

3 9/73 B UDC8 LATCH RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREw TERMS (M802, W4O0,~BC4OC*6) 

3 9/73 B UDC8 FLIP FLOP RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCR TMS CW804, W4OO, BC4QC»6) 

3 9/73 B UDC8 SS RELA* OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS CM8Q6, W400, BC4GC«6) 

2 4/73 E • IND DATA AQUISITION BASE SYS? U/10*AC, UDCU, H9b4*EA, U5V 

2 4/73 E » IND DATA AQUISITION BASE SYS| U/IO-AD, UDCU, h964«EB, 230V 

5 5/73 E • IND DATA AQUlSlTlON BASE SYSI PDP8F-AE, UOC8»P, H964-EA, US>V 

5 5/73 E * IND DATA AQUISITION BASE SYS» PDP8F-AF, UDC8«P, H964»EB, 236V 

3 6/73 E - IDC8»AA + TD8-EM, LT33-DC, Q090«AC, U5V 60HZ 
3 6/73 E m IDC8-AB + TD8-EM, LT33«DD, QQ90«AC, 230V 50HZ 

2 12/73 E PDP8E»AE MM8»EJ RK8-EA TA8-AA UDC8-P DK8-EA KA8-E H960-BA H964*EA U5V60HZ 

2 12/73 E PDP8E.AF MM8*EJ RK8.ED TA8-AB UDC8-P DK8-EA KA8.E H96Q.BA H964*EB 230v5oHz 

3 H/73 E • UE05*BA# U5V 60HZ 
3 U/73 E » UE05.BB, 230V 50HZ 

3 4/72 Q 8 QFINA-A ♦ IN-HOUSE TRAINING & SOFTWARE SUPPORT 



JAH01-A 
JAH03-A 
JAH04-A 
JAH05»A 
JAH06»A 
JAH07-A 
JASOl-A 
JAS02-A 
JAS02«B 
JAS03»A 
JAS04»A 
JBSOWA 
JBS02-A 
JBS03-A 
JBS04*A 
JBS05-A 
JBS06-A 
JFH01*A 
JFH02-A 
JFH03-A 
JGH03»B 



DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 



U/73 

5/73 

U/73 

U/73 

U/73 

U/73 

5/73 

U/73 

U/73 

U/73 

U/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

U/73 

U/73 



INTRODUCTION TO LOGIC COURSE 

PDP16/M PROGRAMMING & MAINTENANCE COURSE 

VT05 & CENTRONICS 101, 101A 

LA30 6 PC05 COUSE 

ASR33 & PC05 COURSE 

LINE PRINTER (8 & U5 COURSE 

FORTRAN 4 COURSE 

INTQODUCTORK PROGRAMMING COURSE 

INTRO PROGRAM ON THE pDpS COURSE 

MINICOMPUTERS FOR MANAGERS, COURSE 

INTRODUCTION TO MINICOMPUTERS, COURSE 

COMMERICAL PROGRAMMING CONCEPTS COURSE 

COS.300 OPERATOR COURSE 

COS«300 MANAGEMENT COURSE 

COMMERCIAL OPERATING SYS»300 COURSE 

MUMPS«U FOR DATA MANAGEMENT COURSE 

COMMERCIAL OPERATING SYS-50Q COORSE 

TYPESET-8 DIAGNOSTIC COURSE 

PDP8/E, 8/F, 8/M FAMILY AND INTERFACE COURSE 

PDP8/E, 8/F, 8/M HAPDWARE FAMILIARZaTION AND MAINTENANCE COURSE 

PDP8/E, F, M HARDWARE & MAINTENANCE COURSE 



MODEL ENG DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MGR engr engr 


AREA 


MQ/YR 




JFH04-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH05«A 


DE 


6 


11/73 


J 


JFH05*B 


DE 


3 


U/73 


J 


JFH06-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH07»A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH08-A 


DE 


6 


U/73 


J 


JFH09-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFHiO«A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH12-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFH14*A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFS01*A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS01*S 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS02*A 


DE 


6 


11/73 


J 


JFS02»B 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS03-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFS04*A 


DE 


3 


U/73 


J 


JFS05«A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS06-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JHSOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS02*B 


DE 


3 


U/73 


J 


JHS03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS04-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS05-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JLH03-A 


DE 


3 


U/73 


d 


JLH04-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JJHOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH04-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JJH05-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH06-A 


DE 


3 


5/73 


a 


JJH06-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH07»A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH08-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH09.A 


DE 


3 


5/73 


a 


JJHiO-A 


DE 


3 


U/73 


j 


JJH1LA 


DE 


3 


U/73 


j 


JJH12-A 


DE 


3 


U/73 


j 


JJH14-A 


DE 


3 


U/73 


j 


JJSOl-A 


DE 


3 


5/73 


j 


JaS02»A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS02-B 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS03-A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS04-A 


DE 


6 


U/73 


j 


JJS04-B 


DE 


3 


5/73 


j 


<JJS05»A 


DE 


6 


U/73 


j 


JJS05-B 


DE 


6 


U/73 


j 


JJS05«»C 


DE 


3 


U/73 


j 


JJS06-A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS07-A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS08-A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS09»A 


DE 


3 


5/73 


j 


JJS10-A 


DE 


6 


U/73 


j 


.t.Tfil 1.& 


DE 


3 


5/73 


j 



USED ON 
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PDP8/E, 8/F, 8/M OPTIONS MAINTENANCE COURSE 

PDP8/E, 8/F, 8/M DECTAPE MAINTENANCE + EAE COURSE 

PDP8/E, 8/F, 8/M DECTAPE MAINTENANCE COURSE 

PDP8/I HARDWARE COURSE 

PDP8/L HARDWARE COURSE 

P0P8/Ii 8/1 SYSTEMS MAINTENANCE COURSE 

INTERFACING THE PDP8/E, 8/F, 8/M COURSE 

RK8*E PACK MAINTENANCE COURSE 

PDP8/I, 8/L SYSTEM MAINTENANCE COURSE 

DF32 DISK MAINTENANCE COURSE 

PDP8 PAPER TAPE SOFTWARE (A) COURSE 

PDP8 PAPER TAPE SOFTWARE (S) COURSE 

OS/8 SOFTWARE (A) COURSE 

OS/8 SOFTWARE (S) COURSE 

PROGRAMMING THE PDP8, COURSE 

OS/8 SOFTWARE EXTENSION, COURSE 

PDP8 CASSETTE OPERATING COURSE 

INDUSTRIAL BASIC, COURSE 

DEC SYSTEM-10 MONITOR COURSE 

DEC 5YSTEM-10 TIMESHARING USERS COURSE 

D£CSYSTEM»10 TIMESHARING USERS COURSE 

DEC SYSTEM»10 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAM COURSE 

DEC SYSTEM»10 PERFORMANCE ANALYSIS COURSE 

DECSYSTEM.10 ADMINISTRATION COURSE 

PDPl4/30# *35 SYSTEM & MAINTENANCE COURSE 

P0P14*3O, -35 CQMP BASED PROG COURSE 

PDPU/20 HARDWARE COURSE 

KEU EAE *XTH PCU COURSE 

TCU/TU56 DECTApE MAINTENANCE COURSE 

RFH/RSU DISK MAINTENANCE COURSE 

TMU/IUiQ MAGTAPE MAINTENANCE COURSE 

RKH»C/RK05 DISK PACK COURSE 

RKU»D, .E/RKQ5 DISK PACK MAINTENANCE COURSE 

PDPU/20 PROCESSOR DIAGNOSTICS & ADJUSTMENTS COURSE 

INTERFACING THE PDPU COURSE 

RCU/RSM DISK MAINTENANCE COURSE 

PDPU/20 HARDWARE SPECIAL COURSE 

OPTIONAL RKU»C EXTENTlON, COURSE 

RPU«C, RP03 DISK COURSE 

OPTIONAL RKQ9 EXTENSION, COURSE 

INTRODUCTION TO THE PDPU, COURSE 

PDPU PAPER TAPE SOFTWARE (A) COURSE 

PDPU PAPER TAPE SOFTWARE CS) COURSE 

PROGRAMMING THE pDPll, COURSE 

PDPU DISK OPERATING SYSTEM (DOS) COURSE 

PDPU DISK SYSTEM SOFTWARE (DSS) COURSE 

COMTEX*U 2780 ETAP COMM ORIENTED MULTI TERMINAL EXEC COURSE 

C0MTEX«U 2848 ETAP COMM ORIENTED MULTX TERMINAL EXEC COURSE 

PDPU DOS, COMTEX, COURSE 

PDPU RESOURCE TIMESHARING SYSTEM SOFTWARE COURSE 

PDPU REAL TIME EXECUTIVE SOFTWARE (RSX-UC/B) COURSE 

PDPU CASSETTE OPERATING SYSTEM COURSE 

PDPU REAL TIME OPERATING SYSTEM COURSE 

PDPU REAL TIME EXECUTIVE (RSX«UA) COURSE 

DOS GRADUATE SCHOOL 



MODEL ENG DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MGR engr engr 


AREA 


MO/YR 




JJS12-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS14-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJSlS-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JJS16-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JJS17-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JJS18-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JJS19-A 


DE 


3 


U/73 


J 


JKH01-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JKSOi-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JLH01»A 


DE 


3 


5/73 


J 


JLH02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JMHol-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JMS01-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JMS02-A 


DE 


6 


U/73 


J 


JMS02-B 


DE 


3 


11/73 


J 


JMS03-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JNHOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JNH02-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JPHOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JPH02»A 


DE 


3 


5/73 


J 


JPH03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JRHOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JRH02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JRH03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JRH04-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JRSOi-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JR502-A 


DE 


3 


5/73 


J 


KA10»A 


KE 


5 




K 


KAIO-B 


KE 


5 




K 


KAlO-C 


KE 


5 




K 


KA10-P RBH RJS 


DAS 3 


4/72 


K 


KA10»S RBH RJS 


DAS 3 


6/73 


K 


KAIO-UA 


KE 


m 


8/71 


K 


KA10»UB 


KE 


m 


8/71 


K 


KA10»UC 


KE 


• ■ 


8/71 


K 


KA11 


JO 


5 


3/71 


K 


KAH-YA 


JO 


4 


3/72 


K 


KA14 


AR 


5 


12/L1 


K 


KA15 


FA 


5 


3/71 


K 


KA70-A 


RR 


6 




K 


KA71»A 


RR 


6 




K 


KA72-B 


RR 


6 




K 


KA77-A 


RR 


6 




K 


KA8-E 


LT 


5 


8/71 


K 


KA8-EA 


LT 


5 


8/71 


K 


KA8-I 


MA 


5 




K 


KAC16 


JLE 


5 


8/71 


K 


KAC16-A 


JLE 


2 


3/72 


K 


KARll 


KH 


2 


4/71 


K 


KAR16 


JLE 


4 


8/71 


K 


KBOl-A 


RR 


5 




K 


KB01«B 


RR 


6 




K 


KB02-A 


RR 


5 




K 



USED ON 
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RSTS USER'S COURSE 

RSTS SYSTEM MANAGERS COURSE 

PDPH RSTS/E SYSTEM MANAGER, ADVANCED COURSE 

PDP11 RSTS/E UPDATE, COURSE 

PDPU DISK OP USERS SYS (DOS) COURSE 

PDPU PAPER TAPE USERS COURSE 

PDPlt FUNDAMENTALS & INSTRUCTION, COURSE 

PDP12 HARDWARE COURSE 

PDP12 SUFTWARE COURSE 

PDP14/14L BASIC PROGRAMMING COURSE 

pdp14/14l basic programming, advanced course 

pdp15 hardware familiarization course 

pdp15 systems software course 

rsx15 course 

rsx»15 + 3, course 

indtrqduction to the pdp1s, course 

pdp11/05, 11/10 hardware familiarization course 

pdpu»05, «10 hardware special course 

pdpll/40 hardware familiarization course 

pdpu/40 Option maintenance course 

PDPH/40 processor diagnotiscs & adjmustment course 

PDPH/45 HARDWARE I COURSE 

PDPH/45 HARDWARE II COURSE 

PDPH/45 HARDWARE III COURSE 

PDPll-45 HARDWARE SPECIAL COURSE 

PDPU/40, U/45 RSXM1D USERS COURSE 

PDPU/40, U/45 RSX*UD ADVANCED USERS COURSE 



10 

10 

10 

KA10*A, -B, «C 

KA!0# KI10 

6 

6 

6 

U/20 

11/20 

PDP14-L 

15 

7 

7»A 

7«A 

7"A 

8/E, 8/M 

8/E, 8/M 

8/1 

16 

16 

11R20 

16 



PDP10 ARITHMETIC PROCESSOR, 60 HZ U5V 

PDP10 ARITHMETIC PROCESSOR, 50 HZ U5V 

PDP10 ARITHMETIC PROCESSOR, 50 HZ 230V 

POWER FAIL RESTART OPTION 

STALL ALARM 

KA10«A (W TRADE-IN OF 166} 

KA10-B (W TRADE-IN OF 166) 

KAlO-C (W TRADE-IN OF 166) 

16 BIT WORD PROCESSOR 

KAU « KHU«A OPTION 

PDP14-L PROCESSOR UNIT 

AUTO PRIORITY INTERRUPT 

BOUNDARY REGISTER & CONTROL 

I/O PACKAGE 

DEVICE SELECTOR EXTENSION 

CENTRAL PROC (INCLUDES 14g*B) 

POSITIVE I/O BUS INTERFACE FOR PDP8-E 

OEM2 KA8-E 

positive bus kit 
general purpose arithmetic unit control m?300 

aru decoder (m7331) 

rugged kau 
general purpose arithmetic unit registers m73q1 

serial to parallel buffer 

serial to parallel buffer 

signal converter buffer 



MODEL 


ENQ 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 






KB02*B 




RR 




6 




K 


7 


KB03 




RR 




6 




K 


7 


KBU*A 




BD 




4 


5/73 


K 


11/45 


KB16-A 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KB16»B 




FLE 




5 


8/71 


K 


16 


KB8*IA 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


8/1 


KB8»IB 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


8/1 


KB8-LA 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


BA08 


KB8-LB 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


BA08 


KBM16 




JLE 




3 


8/71 


K 


16 


KBS16 




JLE 




5 


12/71 


K 


16 


KB516-A 




JLE 




5 


12&71 


K 


16 


KCOt 




RR 




6 




K 


5, 8 


KC09*A 




Ml 




5 




K 


9 


KC09-C 




MI 




4 




K 


9/L 


KC11 




JO 




2 




K 


11/15 


KCU-YA 




JO 




4 


3/72 


K 


11/15 


KC15»A 




FA 




4 




K 


15 


KC15wB 




FA 




4 




K 


15 


KC8-EA 




PG 




3 


10/71 


K 


8/E 


KC8#EB 




PG 




a 


10/71 


K 


8/E 


KC8-EC 




PG 




5 


10/71 


K 


8/E 


KC8-ED 


SNT 


AW 




3 


1/73 


K 


8/E 


KC8-EJ 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


8/E 


KC8»EL 




PG 




2 


3/72 


K 


8/E 


kcs«fj 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


8/F 


KC8»FL 




PG 




4 


2/72 


K 


8/F 


KC8*M 




PG 




4 


2/72 


K 


8/M 


KC8-ML 




PG 




4 


2/72 


K 


8/M 


KD09»A 




MI 




5 




K 


9 


KD09*C 




MI 




4 




K 


9/L 


KD11*A 




JO 




5 


7/73 


K 


11/35, 11/40 


KD11*B 




SNT 




2 


1/72 


K 


11/05 


KD8*E 




LT 




5 


10/72 


K 


8/E 


KD8«L 




WH 




5 




K 


8/L 


KDL2 




LG 




3 




K 


LINC/8 


KE09»A 




MI 




5 




K 


9 


KE09*C 




MI 




4 




K 


9/L 


KE10 




KE 




5 




K 


10 


KEU-A 




SR 




4 




K 


11 


KEli*E 




JO 




4 


5/73 


K 


11/35, 11/40 


KE11-F 




JO 




4 


5/73 


K 


11/35, 11/40 


KE12 


SNT 


Rl 




S 




K 


12 


KE15 




FA 




5 




K 


15 


KE8-E 




GHL 




5 


10/72 


K 


8/E 


KE8-I 




RR 




5 




K 


8/1 


KER1WA 




KH 




3 


1/72 


K 


UR20 


KEV16 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KF01 




RR 




6 




K 


1 


KF03 




RN 


CSS 


3 




K 


15 


KF09»A 




MI 




5 




K 


9 


KF09-C 




MI 




4 




K 


9/L 


KFU»A 




CMD 




4 


8/71 


K 


KC11 


KF12-B 


SNT 


Rl 




4 


6/71 


K 


12 


KF12-C 


SNT 


RI 




3 


9/71 


K 


12 
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SIGNAL CONVERTER BUFFER 

DEVICE SELECTOR EXTENSION 

16 BIT PROCESSOR 

TWO WAY BRANCH M7304 

EIGHT WAY BRANCH M7314 

M107, M738 BUS TRANSMITTER, BC08A*15 

M737 BUS RECEIVER, BC08AM5 

M107, M738 BUS TRANSMITTER, BC08A»15 

M737 BUS RECEIVER, BCQ8A-15 

BUS MONITOR M7322 

BUS SENSE (M7304) 

bus Control CM7332) 

ADAPTER CONNECTOR 

PDP9 CENTRAL PROCESSOR 

PDP9«L CENTRAL PROCESSOR 
16 BIT PROC CKA11 W NO PWR FAIL, 1 BR PRIORITY) 

KC11 W KH11»A OPTION 

KEY BOARD CONSOLE 

FLAT CONSOLE 

CONSOLE WITH SWITCHES fc LIGHTS 

BLANK FRONT PANEL 

TURN-KEY FRONT PANEL 

GREEN KC8«EA FOR LAB8-E 
RED, WHITE 6 BLUE KC8-EA FOR IPG 

KC8-EA W LEDS (LIGHT EMITTING DIODES) 
RED, WHITE & BLUE KC8«FL FOR IPG 

KC8..EL W 8/F LOGO 
MINIMUM FUNCTION CONSOLE (2 LIGHTS, 2 SWITCHES) 

KC8-EL WITH 8/M LqGq ~ " 

PDP9 I/O SECTION 

PDP9»L I/O SECTION 

16 BIT PROCESSOR 

16 BIT PROCESSOR, M7260 ♦ M7261 

DATA BREAK 

DATA BREAK 

LINC TAPE IBZ INTERRUPT 

EAE 

PDP9«L EAE 

EXTENDED ORDER CODE 

EAE, BUS MOUNTED 
EXPANDED INSTRUCTION SET (MUL, DlV, A«H, ASHC) 

STACK ORIENTED FLOATING POINT 

EAE 

EXTENDED ARITHMETIC ELEMENT 

EXTENDED ARITHMETIC ELEMENT 

EAE 

RUGGED KEU«A 

EVOKE UNITS M7310 

I/O INTERFACE FqXBQRO 

I/O INTERFACE, FOXBORQ 

AUTO PRIORITY INTERRUPT 

AUTO PRIORITY INTERRUPT 

AUTO PRIORITY (4 LEVELS) INTERRUPT (M7218) 
15 LEVEL AUTO PRIORITY INTERRUPT W PUSH, FOP fi. PUSH JUMP 

KF12»B PLUS NEW EP12 PANEL 



MODEL 
NO 

KF15 

KFL16 

K609*A 

KG09*B 

KG09*C 

KG09»D 

KG11«A 

KG8»EA 

KHU-A 

KliO 

KI10*A 

KI10-M 

KI10-U 

KITOl-AA 

KITOUAB 

KITIJ.O 

KIT11«F 

KIT11-H 

KITU«HT 

KITU-K 

KJU*A 
KK8*E 

KM1.A 
KLli'B 
KL11-C 
KLU'D 
KLli»E 

KLU-F 

KL8»E 

KLS-EA 

KL8*EB 

KL8*EC 

KL8*ED 

KL8-EE 

KL8»EF 

KL8-EG 

KL8*F 

KL8*FA 

KL8-FB 

KL8-»FC 

KL8-FD 

KLR-FE 

KL8-FF 

KL8-FG 

KL8*Fh 

KL8.FJ 

KL«*FK 

*L8»JA 

KL8-M 

KLJU-A 

KLR11-A 

KLRU-AA 

KLR1J-B 

KLRll-C 



ENG 
MGR 



FW 

RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 



JC 
CA 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 



JLE 

MI 

MI 

MI 

RR 

RL 

RBR 

JO 

KE 

KE 

KE 

KE 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

PJ 
GHL 

PJ 

PJ 

PJ 

PJ 

PJ 

PJ 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

RBR 

KH 
AS 
KH 
KH 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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TPL 



3/71 
8/71 



K 
K 
K 
K 
K 
9/71 K 
3/72 K 
5/71 D 
1/72 K 
1/72 K 
- 11/73 K 
4 5/72 K 
• 8/71 K 
3 5/73 B 
3 5/73 B 

2 11/73 B 

3 11/72 B 
11/72 B 

7/73 K 
11/72 B 
11/72 B 
7/72 K 
1/72 
8/72 
8/72 
8/72 
8/72 
8/72 
8/72 



6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 K 
8/73 K 
4 10/71 
4 10/71 
4 10/71 
4 10/71 
4 10/71 
4 10/71 
4 10/71 
10/71 
10/71 
10/71 
10/73 
9/71 
6/72 
1/72 
2/72 
1/72 
1/72 



15 POWER FAIL OPTION 

16 3 FLAG FLIP FLOPS M73Q6 
ME09*A PQP9 MEMORY EXTENSION CONTROL 
ME09«B PDP9 MEMORY EXTENSION CONTROL 
ME09»C MEMORX EXTENSION CONTROL 

9 MEM EXT CONT TO 64K (NO MP09, KXOV) 
11 XOR 6 CRC (IBM 16, IBM 12, CCITT)" 

8/E REDUNDANCY CHECK (VRC ♦ LRC OR CRC) (M884) 

KA11, KCli SYSTEM EXPANSION (LATENCY REDUCTION) 

10 I/C ARITHMETIC PROCESSOR 

10 DUMMY NUMBER FOR OLD KllO FLOWS 

KI10 MEMORY BUS ADAPTER (MA10, MBlO, MDlO T0-M1Q) 

10 KI10 (W TRADE-IN OF KAlQ) 

ASYNC ASCII UP TO 4800 BUAD 8 CH ♦/•10V A/D CQNV, 5MV RESOLUTION, U5V 

ASYNC ASCII UP TO 4800 BAUD 8 CH ♦/•10V A/D CONv, 5MV RESOLUTION, 230V 

tl DMA INTERFACE W 1 UNWIRED QUAD SLOT 

11 BBU*F BU5 INTRFC W 3 WORDS IN, I WORD OUT, 4 INTERRUPTS 
11 BBU-H BUS INTRFC W 4 WORDS IN, 4 WORDS OUT, 4 INTERRUPTS 
KIT11*H CHECKOUT OPTION, BC08R*01 ♦ DIAGNOSTICS 
U B8tl*K BUS INTRFC W 8 WORDS IN, WORDS OUT 

U BBll.M BUS INTRFC FOR M1621, M1623, M1801, SPC EXCEPT DRH-B, DLU 

11/35, 11/40 PROGRAMMABLE STACK LIMIT REGISTER (M7237) 

8/E PROCESSOR FOR PDP8-E 

KAU OR DD11 TELETYPE CONTROL, HO BAUD (M780) 

KA11 OR DD11 150 BAUD KLli-A <M780*YB) 

KA11 OR DD11 300 BAUD KLll*A (M780»YC) 

KAU OR DD11 600 BAUD KLH*A (M780-YD) 

KAU OR DDH 1200 BAUD SEND fc 110 BAUD RECEIVE KLU»A (M780*YE) 

KAU OR DDH 2400 BAUD KLU»A (M78Q-YF) 

8/E ASYNC DATA CONTROL, 110 BAUD, M8650, 20 MA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 110 BAUD, M8650, EIA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 150 BAUD, M8650*YA, EIA 

8/E ASYNCH DAjA CONt, 300 BAUD, M8650«YA, EIA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 600 BAUD, M8650.YA, EIA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 1200 BAUD, M865Q*YA, EIA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 150 BAUD ftEC/1200 BAUD SEND, M8650»XA, EIA 

8/E ASYNCH DATA CONT, 150 BAUD REC/24Q0 BAUD SEND, M865q*¥A, EIA 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8«E 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8.EA (M8652) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8»EB (M8652**YA) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8»£C (M8652*YA) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8.ED (M$652*YA) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8»EE (M8652-YA) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8.EF (M8652-YA) 

8/E DOUBLE BUFFERED KL8»EG (M8652**A) 

8/E DOUBLE BUT ASYNC CONT 134,5 BAUD 7 BIT (IBM) (M8652«YB) 

8/E DOUBLE BUF ASYNC CONT 1800 BAUD (M8652*YCj 

8/E DOUBLE BUF ASYNC CONT 2400 BAUD (M8652»*A) 

8/E DBL BUF ASYNC SER CONT 110 TO 9600 BAUD, 20MA Or. ElA rDr, kUN (M8655) 



ANY KL8«E OR KL8*F 
KA11 OR DDtl 
KARH, DDRH 
11/07 

KARil, DDRU 
KARU, ODRH 



MODEM CONTROL FOR KL8»S 

SYSTEM TESTED KLH»A 

RUGGED KLH»A 

RUGGED KLli-A (8 FT CABLE) 

RUGGED KLU-B 

RUGGED KLU«C 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO MGR ENGR ENGR AREA 




MO/YR 






KLRU-D 


KH 




3 


1/72 


K 


KARll, DDRli 


KLR11-E 


KH 




3 


1/72 


K 


KARli, DDRli 


KLRU-F 


KH 




3 


1/72 


K 


KARll, DDRli 


KLS16 


JLE 




3 


9/72 


K 


16/M 


KM09-A 


MI 




5 




K 


9 


KM09»B 


MI 




5 




K 


9 


KM09-C 


MI 




5 




K 


9 


KMIO 


WW 




5 




K 


10 


KMU»A 


JO 




5 




K 


KAU 


KM14-A 


3Z 




3 


1/72 


K 


14 


KM15 


JE 




5 




K 


15 


KM8*E 


LN 




6 


6/72 


K 


8/E, 8/M 


KM80»A 


CA 




5 




K 


8 


KM80*B 


CA 




5 




K 


8 


KM80»C 


CA 




3 




K 


if 4, 8 


KMT 


JLE 




3 




B 


8/L 


KNP16 


JLE 




4 


8/71 


K 


16 


KOR16-A 


JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KQR16-B 


JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KP01 


RS 




5 




K 


6 


KP09*A 


MI 




5 




K 


9 


Kp09«C 


MI 




4 




K 


9/L 


KPU»A 


CMD 




4 


8/71 


K 


KCU 


KP12 5NT RI 




5 




K 


12 


KP15 


FA 




5 




K 


15 


KP15»A 


FA 




3 




K 


15 


KP70 


RR 




6 




K 


7-A 


KP8-E 


IN 




5 


10/71 


K 


8/E 


KP8»I 


RR 




5 




K 


8/1 


KPfl-L 


RR 


TPL 


S 




K 


8/L 


KROl 


RR 


TPL 


5 




K 


8 


KR08 


BV 


CSS 


6 




K 


8 


KR09 


BV 


CSS 


6 




K 


9 


KR19 


BG 


CSS 


6 




K 


9, 9/L 


KS11 


BMW 


CSS 


2 


7/71 


K 


11/20 


KSM16 


JLE 




3 


9/72 


K 


16/M 


KSR16 


JLE 




3 


8/71 


K 


16 


K?08 


RL 




6 




K 


8 


KT09 


BV 


CSS 


6 




K 


9 


KTIO 


KE 




S 




K 


10 


KfiO«A 


KE 




5 




K 


10 


KTll-AE 


BMW 


CSS 


3 


3/72 


K 


KTU»B 


KT11»B 


BMW 


CSS 


3 




K 


KAU 


KTil«C 


BG 




4 


5/73 


K 


11/43 


KT11»D 


PJ 




2 


7/72 


K 


11/35, il/40 


KT12 SNT RI 




5 


1/73 


K 


12 


KT15 


JE 




5 




K 


15 


KT8»I 






3 


10/72 


K 


8/1 


KTM16 


JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KV15 


BM 


CSS 


3 


3/71 


K 


15 


KV8 


BM 


CSS 


5 




K 


VS08 


KV8»EN 


BM 


CSS 


3 


3/71 


K 


8 NEG 


KV8»EP 


BM 


CSS 


3 


3/71 


K 


8 POS 


KV8-L 


BM 


CSS 


5 




K 


BA08 


KV8»I 


BM 


CSS 


3 




K 


8/1 
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RUGGED KL11»D 

RUGGED KLll-E 

RUGGED KLH»F 

LIGHT SWITCH MODULE (M7334) 

HOLD DOWN EQPT CP PANfcL 

HOLD DOWN EQPT MEM PANEL 

HOLD DOWN EQPT I/O PANEL 

FAST ACCUMULATOR 

MAINTENANCE MODULE, LIGHTS & SWITCHES 

SEVERE ENVIRONMENT KIT/STABILIZER 

MEMORY PROTECT OPTION 

MEMORY EXTENSION & TIME SHARE CONTROL 

HOLD DOWN BARS, LONG 

HOLD DOWN BARS, SHORT 

HOLD DOWN BARS, SHORT 

K SERIES MODULE TESTER 

NO OP MODULE M7321 

10 2*1NPUT OR GATES MU03 

6 4»INPUT OR GATES M1307 

POWER FAIL DETECT OPTION 

POWER FAIL OPTION W AUTO RESTART 

POWER FAIL OPTION W AUTO START 

POWER FAIL & AUTO RESTART 

POWER FAIL OPTION W AUTO START 

PROCESSOR AND I/O 

PROC & I/O W SEP MEM BUS FOR EACH 

POWER FAIL OPTION W AUTO RESTART 

POWER FAIL & AUTO RESTART 

POWER FAIL OP 

POWER FAIL DET OP 

AUTO RESTART OPTION 

AUTO PROGRAM RECOVERY CARQ«8) 

AUTO PROGRAM RECOVERY (AR0«9) 

KR09 WITH API 

MEM PROTECT & RELOCATE 

SERVICE MODULE (M7335) 

SUBROUTINE RETURN M73i5 

TIME SHARE OPTION 

TIME SHARE OPTION 

TIME SHARING OPTION 

PROTECT«RELQCATE OPTION 

ASCOCIATIVE MEMORY EXPANSION 

PAGING OPTION (PROTECT & RELOCATE) 

MEMORY MANAGEMENT (PROTECT & RELOCATE) 

SEGMENTATION (PROTECT S. RELOCATE) 

TIME SHARE OPTION 

MEMORY PRQTECT-RELOCATE OPTION 

TIME SHARE OP 

BUS TERMINATOR M962 
ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL, HARDWARE ARC GEN 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 
ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL, HARDWARE ARC GEN 
ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONT, HARDWARE ARC GEN 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 



MQOEL 


gNG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


M6R 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 








KW08»S 




AB 




5 




K 


8, 8/S 




KW09-L 




MI 




2 




K 


KD09«C 




Kwit»r 




DDM 




4 


1/72 


K 


KWU*P 




KWll«L 




BOW 




4 




K 


KAU, KB11*A, 1 


<CH, KD11*A 


KWU*P 




BDW 




4 


12/71 


K 


DDil 




KWU*W 


JM 


DEB 




2 


4/73 


K 


DDll 




KW12«A 


SNT 


RI 




S 




K 


12 




KW12«B 


SNT 


RI 




5 


1/73 


K 


12 




KWU-C 


SNT 


RI 




5 


1/73 


K 


12 




KW13 




FA 




5 


3/71 


K 


15 




KW8-IA 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8*IB 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8»IC 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8*ID 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8»IE 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8-IF 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 




KW8*LA 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 




KW8»LB 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 




KW8*LC 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 




KW*»LD 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 




KW8-LE 




RR 


TPL 


3 




K 


BA08 




KW8.LF 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 




KWL2 




LG 




3 




K 


LINC/8 




KWRlt»fc 




KH 




2 


4/71 


K 


KARH 




KX09»A 




MI 




5 




K 


ME09»B 




KX09*C 




MI 




4 




K 


ME09-C 




KX8«E 


JC 


LK 




3 


7/72 


K 


8-E 




KY11-A 




JO 




4 




K 


KAitf BAll.CC# 


BAiWCS 


KYH»AA 


SNT 


AW 




3 


1/73 


K 


KA11, BA11»CC, 


*CS 


KYIJ-B 




JO 




3 


1/72 


K 


KC11»A 




KY11*C 




JO 




3 


1/72 


K 


KCli-A 




Kyn»D 




PJ 




4 


10/73 


K 


KD11-A 




KY11.DJ 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


KDU.A 


RE 


KYU*E 




KH 




2 




K 


KAR11, BAR 11 




KYH«F 




KH 




3 


1/72 


K 


KA11, KAR11 




KYH»JA 


SNT 


RAA 




S 


7/73 


K 


KDU-B 




KyM.JB 

kyii«jc 


SNT 


RAA 




5 


7/73 


K 


KD11-B 






HI* 




5 


7/73 


K 


VT40 




KY11-JD 


SNT 


RAA 




3 


7/73 


K 


KD11-B (11/05) 




KylWE 


SNT 


RAA 




5 


7/73 


K 


KD11.B (11/10) 




KYll»JF 


BO 


BG 




2 


10/72 


K 


KDH.B 




KYH»JH 


BD 


BG 




2 


10/72 


K 


KD11-B 




KY11-JJ 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


KDil.B 


INDUSTRIAL 


KYJll*A 


CA 






3 


6/72 


K 


KA11, BAli*CC, 


BAU»CS 


KYJ1WA 


ST 


RAA 




3 


8/72 


K 


KDH 




LA30A-PA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30A«PB 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MAN* 




LA30A»PC 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MAN* 




LA30A-PD 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30A.PE 


EC 


AE« 




3 


2/72 


L 


MANX 




LA30A*PF 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30A»PH 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30A»PJ 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 
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. REAL TIME CLOCK 
LINE FREQUENCY INTERVAL CLOCK 
FRONT PANEL FOR H945 IN LA»»lt 

line frequency interval clock 

programmable interval crystal clock 

watchdog timer 

super clock 

simple clock (r*c osc) 

simple clock (crystal osc) 

line freq interval clock 

line frequency interval clock 

variable frequency clock 

crystal clock 

kw8*ia with preset and readout 

kw8«ib with Preset and readout 

kw8-ic with preset and readout 

line frequency interval clock 

variable frequency clock 

crystal clock 

kw8#la with preset and readout 

kw8»lb with preset and readout 

kw8-lc with preset and readout 

one second interrupt clock 

RUGGED KWil»L 

MEMORY PROTECT OPTION 

MEMORY PROTECT OPTION 

INDEX REGISTER OPTION (M8301) 

STANDARD Jl/20 CONSOLE 

GREEN KY11»A FOR LAB. 11 

TURN KEY CONSOLE FOR J1/15 (M828) 

STANDARD 11/15 CONSOLE 

H/40 programmer & maintenance console; 

WHITE fc BLUE KYH«D FOR IPC 
STANDARD 11R2Q CONSOLS 
REMOTE 11R20 CONSOLE 
11/05 PROGRAMMER CONSOLE 
11/10 PROGRAMMER CONSOLE 
VT40 CONSOLE 

KY1WA + HARDWARE FOR 10,5»IN BOX 
KY11»JB ♦ HARDWARE FOR 10,5wIN BOX 
KYll.JA FOR UNICHANNEL 15 
KY1WF * HARDWARE FOR IP,5»IN BOX 
INDUSTRIAL PRODUCTS RED, WHITE & BLUE COLORED Kyi'i*JA 
SYSTEM TESTED KY11«A 
SYSTEM TESTED KYH*JA 
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LA30-PA 
LAS0«PB 
LA30"PC 
LA30-PD 
LA30*PE 
LA30*PF 
LA30-PH 
LA30-PJ 



NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 
NO KEYBOARD 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

LA30A*SA EC AEW 

LA30A-SB EC AEW 

tA30A»SC EC AEW 

LA30A*SD EC AEW 

LA30A-SE EC AEW 

LA30A-SF EC AEW 

IA30A-SH EC AEW 

^A30A«SJ EC AEW 

LA30-CA EC AEW 

t-A30*CB EC AEW 

LA30-CC EC AEW 

LA30-CD EC AEW 

LA30-EA EC AEW 

LA30»EB EC AEW 

TjA30»EC EC AEW 

LA30»ED EC AEW 

LA3Q*PA EC AEW 

LA30-PB EC AEW 

LA30-PC EC AEW 

LA30-PP EC AEW 

LA30-PE EC AEW 

fjA30»PF EC AEW 

LA30-PH EC AEW 

LA30*P.J EC AEW 

LA30-RA LG LH 

LA30*RB LG LH 

LA30»SA EC AEW 

LA30*SB EC AEW 

LA30-SC EC AEW 

!,A30-SD EC AEW 

LA30"5E EC AEW 

LA30-SF EC AEW 

IiA30-SH EC AEW 

l<A30-SvJ EC AEW 

LA30*UA BALL 

LA30*UB BALL 

LABlt»AA SNT AW 

LARlt"AB SNT AW 

LAB11"AC SNT AW 

LAB11-AD SNT AW 

LABli«BA SNT AW 

LABtWBB SNT AW 

LABU»BC SNT AW 

LABil-BD SNT AW 

LAB8E-05 SNT AW 

LAB8E-15 SNT AW 

LAR30»PA EC 

LAR30-PB EC 

1AR30-PC EC 

&AR30-PD EC 

LAS30«EA BH GL SSCAN 

1C11-A JFB 

LC8*E JK 

LCS*L JDL TPL 

liC*U«»A JFB 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 10/ 

3 10/ 

3 10/ 

3 10/ 

3 1/ 

3 1/ 

3 1/ 

3 1/ 

2 10/ 



2/ 
2/ 
2/ 
2/ 

2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
8/ 
8/ 
2/ 
2/ 
8/ 
8/ 
2/ 
8/ 
8/ 
8/ 
8/ 
8/ 
8/ 
8/ 
8/ 
5/ 
5/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
9/ 
9/ 
1/ 
1/ 
1/ 
1/ 
4/ 
4/ 
4/ 
4/ 
6/ 
6/ 



1 E 
1 E 



MANX 

MANY 

MANX 

MANX 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANy 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

15, 8/L 

15, 8/L 

MANY DEC 30 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

DS500 SERIES 

DS500 SERIES 



LA30«SA 
LA30*SB 
LA30»SC 
LA30»SD 
LA30*SA 
IA30*5B 
LA30*SC 
LA30-SD 
DEC 30 CHAR/SEC 



CHAR/SEC PRINTER 



UR20 

UR20 

11R20 

UR20 

• 

KAU OR DDU 

8/E 

8/L, 15 

KARll, DDRli 



LA30»SA, NO KEYBOARD 
LA30-SB, NO KEYBOARD 
LA30«SC, NO KEYBOARD 
LA30-SD, NO KEYBOARD 
LA30«»SE, NO KEYBOARD 
LA3Q-SF, NO KEYBOARD 
LA30-SH, NO KEYBOARD 
LA3Q-SJ, NO KEYBOARD 
+ DFU-K (U5V 60HZ 20 MA CURRENT LOOP) 

♦ DF11-K (230V 60HZ 20 MA CURRENT LOOP) 

♦ DFlloK (115V 50HZ 20 MA CURRENT LOOP) 

♦ DFU-K (230V 50HZ 20 MA CURRENT LOOP) 

♦ DFli.A (U5V 60HZ EIA) 

♦ DFli-A (230V 60HZ EIA) 
+ DF11-A (U5V 50HZ EIA) 
+ DF11«A (230V 50HZ EIA) 

PRINTER & KEYBOARD PARALLEL INFC 115V 50HZ 
230V 60HZ LA30*PA 
115V 50HZ LA30-PA 
230V 50HZ LA30*PA 
LA30-PA, NO INSTALLATION 
LA30*PB, NO INSTALLATION 
LA30-PC, NO INSTALLATION 
LA30«PD, NO INSTALLATION 
LC8»L ♦ LA30-PA, 115V 60HZ 
LC8-L ♦ LA30-PD, 230V 50HZ 

& KEYBOARD SERIAL INFC 115V 6QHZ NEEDS DFU 
230V 60HZ LA30-SA 
115V 50HZ LA30*SA 
230V 50HZ LA30-5A 
LASO-SA, NO INSTALLATION 
LA30-SB, NO INSTALLATION 
LA30-SC, NO INSTALLATION 
LA30-SD, NO INSTALLATION 
6 LC1LA IN PLACE OF VT05B.AA & DL1UC 
& LC11«A IN PLACE OF VT05B-AD * DLli«C 
ADVANCED PDPil LAB SYSEM, " U5V *0HZ~ 
DITTO 230V 60HZ 
DITTO 115V 50HZ 
DITTO 230V 50HZ 

LAB SYSTEM W LA30-PA, 115V 60HZ 
LAB SYSTEM W LA30«P8, 230V 6QHZ 
LAB SYSTEM W LA30-PC, 115V 50HZ 
LAB SYSTEM W LA3Q-PB, 230V 50HZ 

BASIC PDP8/E LAB SYSTEM 

ADVANCED PDP8/E LAB SYSTEM 

LA30«PA W MIL CONNECTOR 

LA30-PB W MIL CONNECTOR 

LA30«PC W MIL CONNECTOR 

LA30-PD W MIL CONNECTOR 
LA30t»£A W OPTIONAL LEFT MARGIN AT COLUMN 54 

PARALLEL CONT FOR LA30»P 

PARALLEL CONT FOR LA30-P 

PARALLEL CONT FOR LA30«P 

PARALLEL CONT FOR LAR30«P 



LA30«PA 
LA30«PB 



PDPil/21 
PDPtl/21 
PDP11/21 
PDPH/21 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


UfcED ON 


MO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 








LE8»FA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8*FB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8»HA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-HB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8*JA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-JB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8*KA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8*KB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8*MA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8»MB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-QA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-OB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-RA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LEf»RB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8*SA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8*SB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




hlHC 




MI 




6 




E 






LINC 8 




MI 




6 


3/7! 


E 






LKOl 


EC 


PN 




4 


3/72 


L 


LA30# VT05, LK35 


LK35 




LH 




5 


3/71 


L 


VT04 




LK37 




LH 




2 


12/71 


L 


VT07 




LP0t»FA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8*FA LP08-I 


fk »FC LPU-FA 


LP01*FB 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8.FB LP08*1 


?B «FD LPH.FB 


LP01-HA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8*HA, LP08«HA# *HC# LP1 


LP01-HB 


EC 


AEW 




4 




L 


LF.8-HB, LP08*HB, »HD, LP1 


LP 02 "J A 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8"JA, LPQ8»JA, «JC# LPl 


LP02»JB 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-JB, LP08»jB, «jD, LPl 


LP02*KA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8*KA, LPQ8«KA, «KC, LPl 


LP02«KB 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8»KB, LP08»KB, -KD, LPl 


LP03-MA 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8*MA, 


LP08-MA, «MC, 


LP03»MB 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8-MB, 


LP08»MB, »MD# 


tP03*QA 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8-QA„ 


LP08-QA, »QC, 


LP03»QB 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LL8-Q6, 


LP08*QB, sQD, , 


LP04-RA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8«RAf 


LP08«RA# *RC# 


LP04-R8 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8 mRB 


LP08»RB, «RD, 


LP04»RE 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LPli*RE 




LP04-RF 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LPH*RF 




LP04-SA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8-SA, 


LP08-SA, «SC f 


LP04«SB 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8*SB# 


LP08«SB# •SD« 


LP04-SE 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LPli-SE 




LP04-SF 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LP11-SF 




LP08»FA 








4 




L 


8 POS 




LP08.F8 








4 




L 


8 POS 




LP08-FC 








4 




L 


8 NEG 




LP08-FD 








4 




L 


8 NEG 




LP08»HA 








4 




L 


8 POS 




LP08«HB 








4 




L 


8 POS 




LP08«HC 








4 




L 


8 NEG 




LP08*HD 








4 




L 


8 NEG 




LP08-JA 








4 




L 


8 POS 




LP08»JB 








4 




L 


8 POS 




LP08»JC 








4 




L 


8 NEG 




LP08»JD 








4 




L 


8 NEG 




LP08-KA 








4 




L 


8 POS 




LP08-K8 








4 




L 


8 POS 





DESCRIPTION 



LPOl-FA & CONT M841 
LP0l«FB & CONf M841 
LP01-HA & CONT M841 
LP01«HB 6 CONf M841 
LP02»JA & CONT M841 
LP02»tfB 6 CONT M841 
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LP02-KA & 
LP02-KB & 



CONT M841 
CONT M841 



LP12-FA 
LP12*FB 
UHA# LP 
1«HB, LP 
1«JA, LP 
WB, LP 
1*KA, LP 
i#KB, LP 
LPH-MA 
LP11»MB 
LPU*QA 
LP11-U8 
LPil*RA 
LPU-RB 



LPll-SA 
LP11*SB 



LP03«MA & CONT M841 
LP03-MA & M841 CONT 
LP03-QA & M841 CONT 
LP03«QB fc M§41 CONT 
LP04«RA S, M841 CONT 
LP04.RB & M841 CONT 
LP04«SA & M841 CONT 
LP04-SB & M841 CONT 
CLASSICAL LINC 
LINC ♦ PDP8 FUNCTIONS 
KEYBOARD (54-09945) 

LK01 KEYBOARD ♦ VT04 MTNG HARDWARE 
REMOTE KEYBOARD CLK35 IN A BOX) 
LF15-FA 



LP15«FB 

12-HA 

12«HB 

12»«M 

12»jB 

12»KA 

12*KB 



356LPM 80 COL 64CH DA PR 23 

356LPM 80 COL 64CH DA PR 23 

253LPM 80 COL 96 CH DA PR 2 

253LPM 80 COL 96 CH DA PR 2 

245LPM 132COL 64 CH DA PR 2 

245LPM 132CQL 64 CH DA PR 2 

173LPM 132COL 9&CH DA PR 24 



EDP 

LP01-FA 

LPOl-FB 

LP0l»FA 

LP01*FB 

LPOlwHA 

LP01*HB 

LP01«HA 

LP0l»HB 

LP02»JA 

LP02«aB 

LP02-JA 

LP02»JB 



1250 
1250 



173LPM 132COL 96CH DA PR 24 
132 COL 64 CHAR DA PR 2440 700 LP« 
132 COL 64 CHAR DA PR 244Q 700 LPM 
132 COL 96 CHAR DA PR 2440 460 LPM 
132 COL 96 CHAR DA PR 2440 460 LPM 
SCI 132 COL 64 CHAR DA PR 2470 
SCI 132 COL 64 CHAR DA PR 2470 
EDP 132 COL 64 CHAR DA PR 2470 1250 
EDP 132 COL 64 CHAR DA PR 2470 1250 
SCI 132 COL 96 CHAR DA PR 2470 925 
SCI 132 COL 96 CHAR DA PR 2470 925 
EDP 132 COL 96 CHAR DA PR 2470 925 
132 COL 96 CHAR DA PR 2470 925 

& LP0B«P CONT 

& LP08«P CONT 

& LP08-N CONT 

& Lp08*N CONT 

& LP08*P CONT 

& LP08*P CONT 

& LP08»N CONT 

& LP08*N CONT 

& LP08-P CONT 

6 LP08*P CONT 

fc LPQ8*N CONT 

6 LP08»N CONT 
LP02*KA & LP08*P CONT 
LP02-KB & LP08-P CONT 



10 6QHZ 
10 50 H ^ 
310 60HZ 
310 50HZ 
410 60HZ 
410 50HZ 
10 60HZ 
10 50HZ 
60HZ 
50HZ 
60HZ 
50HZ 
LPM 60HZ 
LPM 50HZ 
LPM 60HZ 
LPM 50HZ 
LPM 60HZ 
LPM 50HZ 
LPM 60HZ 
LPM 5QHZ 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

LP08*KC 

LP08-KD 

IiP08«»LA AW 

LP08*LB AW 

LP08-LC AW 

LPOg'LD AW 

LP08*MA JLM FA CSS 

LP08-MR JLM FA CSS 

IjPOB-MC JLM FA CSS 

LP08*MD JLM FA CSS 

LPOg*N Mi XPL 

LP08»NF Aw 

LP08-P MI TPL 

LP08-»PF AW 

LP08-QA JLM FA CSS 

LP08*QB JLM FA CSS 

LP08-OC JLm FA CSS 

LP08-QD JLM FA CSS 

LP08-RA JLM LO CSS 

LP08-R8 JLM LO CSS 

LP08*RC JLM LO CSS 

LP08-RD JLM LO CSS 

LP08«SA JLM LO CSS 

LP08*SB JLM LO CSS 

LP08-SC JLM LO CSS 

LP08"5D JLM LO CSS 

LP09*FC MI TPL 

LP09-FD Mi TPL 

LP09*»HC MI TPL 

LP09»HD Ml TPL 

LP09*JC MI TPL 

LP09-JD MI TPL 

LP09-KC MI TPL 

LP09*KD MI TPL 

LPiO*AA KE 

LPtO*AB KE 

LplO*CA KE 

LP10*CB KE 

LPIO-DA KE 

LP10-DB KE 

LP10*EA KE 

LP1Q-EB KE 

LPU CA 

LPU-FA CA 

LP11»FB CA 

LPU*HA CA 

LPU»HB CA 

LP11»JA CA 

LPU-JB CA 

LPH-KA CA 

LPU "KB CA 

LPii»MA FA CSS 

LP11»M8 FA CSS 

LPtt*OA FA CSS 

LP11-OB FA CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/*R 



USED ON 



DESCRIPTION 
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6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
6/71 
6/73 
6/71 
6/73 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 



4 

4 

6 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

4 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 5/72 

6 5/72 

6 10/72 

6 10/72 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 



7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 



8 NEG 
8 NEG 
8 POS 
8 POS 
8 NEG 
8 NEG 
8 POS 
8 POS 

8 N£G 

9 NEG 
8 NEG 
8 NEG 
8 POS 
8 POS 
8 POS 
8 POS 
8 NEG 
8 NEG 

8 POS 

9 POS 
8 NEG 
8 NEG 
8 POS 
8 POS 
8 N£G 
8 NEG 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BAIO 

BA10 

BAIO 

DDH 

DDll 

DDU 

DDU 

DDll 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 



LPQ2-KA 


fc 


LP08-N CONT 




LP02-KB 


& 


LP08*N CONT 




WHITE LP02*JA W 


VFU & LP08.PF CONT 


60HZ 


WHITE LP02«JB W 


VFU fc LP08-PF CONT 


SOHZ 


WHITE LP02«JA W 


VFU & LPQ8-NF CONT 


60HZ 


WHITE LP02-J8 W 


VFU & LP08«Nf CONT 


SOHZ 


LP03-MA 


& 


LP08-P CONT 




LP03-MB 


& 


LP08»P CONT 




LP03-MA 


& 


LP08-N CONT 




LP03»MB 


& 


LP08«N CONT 




CONTROL 


FOR LPOl fc LP02 




LP08»N W FORM FEED 




CONTROL 


FOR LPOl fc LP02 




LP08*P WITH FORM FEED 




LP03-QA 


fc 


LP08-P CONT 




IP03-UB 


& 


LP08-P CONT 




LP03-OA 


fc 


LP08-N CONT 




LP03-QB 


& 


LP08-N CONT 




LP04-RA 


fc 


LP08*P CONT 




LP04-RB 


& 


LP08»P CONT 




LP04-RA 


fc 


LP08*N CONT 




LP04-RB 


& 


LP08«N CONT 




LP04-SA 


fc 


LP08-P CONT 




LP04«SB 


6 


LP08»P CONT 




LP04-SA 


& 


LP08«N CONT 




LP04-SB 


& 


LP08-N CONT 




LP01-FA 


fc 


CONT 




LP01«FB 


fc 


CONT 




LPOl.HA 


& 


CONT 




LP01«HB 


& 


CONT 




LP02-JA 


fc 


CONT 




LP02-JB 


6 


CONT 




LP02-KA 


& 


CONT 




LP02-KB 


6 


CONT 




300 LPM 


64 CHAR MOS4000 & ( 


:0NT 60 HZ 


300 LPM 


64 CHAR MDS4000 & < 


:ont 50 HZ 


1000 LPM 64 CHAR MDS5000 fc 


CONT 60 HZ 


1000 LPM 64 CHAR MDS5000 fc 


CONT 50 HZ 


600 LPM 


96 CHAR MDS5000 6 ( 


:ont 60 HZ 


600 LPM 


96 CHAR MDS5000 & 1 


:ont 50 HZ 


500 LPM 


132 CHAR MDS5000 fc 


CONT 60 HZ 


500 LPM 


132 CHAR MDS5000 fc 


CONT 50 HZ 


LINE PRINTER CONTROL MODULE & CABLEKIT 


LP01-FA 


fc 


LPU CONT 




LPOi-FB 


fc 


LPU CONT 




LPOl-HA 


& 


LPU CONT 




LP01-HB 


fc 


LPUCONT 




LP02-JA 


fc 


LPU CONT 




LP02-JB 


& 


LP11 CONT 




LP02.KA 


6 


LPU CONT 




LP02*KB 


6 


LPU CONT 




LP03.MA 


fc 


LPU CONT 




LP03-MB 


& 


LPU CONT 




LP03-QA 


fc 


LPU CONT 




LP03-OB 


fc 


LPU CONT 





MODEL EMG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENCR AREA 

LPU-RA BD LC 

LPU*RR BD LC 

LP11*RE BD LC 

LP11-RF BD LC 

LPtl'SA BD LC 

LPU-SB BD LC 

LPii-SE BD LC 

LPU»SF BD LC 

LPU*UA BALL 

LPlt-UB BALL 

LP12*AA SNT RI 

LP12-AB SNT RI 

LP12*CA SNT RI 

LP12-CB SNT RI 

LP15*CA BD SW 

LP15-CB BD SW 

LP15«FA BD SW 

LP15-FS BD SW 

LP15-HA BD SW 

LP15-HB BD SW 

LP15-JA BD SW 

LP15-JB BD SW 

LP15*KA BD SW 

LP15-KB BD SW 

LP15*RA BD SW 

LP15*RB BD SW 

LP15»SA BD SW 

LP15*SB BD SW 

LP4J*AP RW CSS 

LPC01*AA JW 

LpCOl»AB JW 

LPCOl-BA JW 

LPCOi'BB JW 

LPCOi-CA JW 

LPCOt-CB JW 

LPCOt*DA JW 

LPC01»OB JW 

LPCOl-EA JW 

LPCOl»EB JW 

LPCOl-EA JW 

LPC01»FB JW 

LPCOi»HA JW 

LPCOl-HB JW 

LPC01*JA JW 

LPCOl-JB JW 

LPCU-AA JW 

LPCU»AB JW 

LPCU*BA JW 

LPC11»BB Jw 

LPCU*CA JW 

LPCU»CB JW 

LPC11-DA JW 

LPClt-DB JW 

LPCU*F.A JW 

LPCH-EB JW 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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7/73 
7/73 
8/73 
8/73 
7/73 
7/73 
8/73 
8/73 
9/72 
9/72 

1/72 



4/71 

4/71 

3/71 

3/71 

7/71 

7/71 

7/71 

7/71 

7/71 

7/71 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

2/72 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 



DD11 

DDH 

DD11 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

DDU 

0S500 

DS5O0 

12 

12 

12 

12 

BA15 

8A15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

8 POS 

LPD11 

LpDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 

LPDU 



LP04*RA 
LPQ4*RB 
LP04*RE 



LPU CONT 
LPU CONT 
LPU CONT 



SERIES 
SERIES 



LPD8 
LpD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 



LP04*RF & LPU CONT 
LP04*SA & LPU CONT 



LP04*SB & LPU 
LP04-SE & LPU 
LP04*SF 



CONT 

CONT 

LPU CONT 



LPU-JA IN PLACE OF LSll-A 
LP1WB IN PLACE OF LSU-B 
300 LpM 64 CHAR MDS4000 & CQNT 60 HZ 
300 LPM 64 CHAR MDS40Q0 4 CONT 50 HZ 
1000 LPM 64 CHAR MDS5000 i CONT 60 HZ 
1000 LPM 64 CHAR MDS5000 & CONT 5Q flZ 
1000 LPM 64 CHAR MDS5Q00 « CONT 60 HZ 
1000 LPM 64 CHAR MDS5000 & CONT 50 HZ 
LP01*FA & CONT 60HZ 
LP01*FB & CONT 50HZ 
LP0i*HA 6 CONT 60HZ 
LP01*HB & CONT 50HZ 
LP02-JA & CONT 60HZ 
LP02-JB & CONT 50HZ 
LP02*KA & CONT 60HZ 
LP02*KB & CONT 50HZ 
LP04-RA & CONT 60HZ 
LP04«RB & CONt 50HZ 
LP04»SA & CONT 6QHZ 
LP04*gB S, CONT 50HZ 
INTERFACE TO MDS 4330 CHAIN PRINTER JQO LPM 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO *100C 115V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO pHQTON 7l3»10 TO *10Q, 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHOTON 7l3«200, U5V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHOTON 713*200, 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TQ PHOTON 7000, U5y 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHOTON 7000# 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHqToN PACESETTER, " U5V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, U5V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO COMPSTAR 191, U5V 6 HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO COMPSTAR 191, 230V 5QHZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO MERGENTHALER, 115V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO MERGENTHALER, 230V 50HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO VIDEO SETTER, U5V 60HZ 
UNIVERSAL INTERFACE TO VIDEO SETTER, 236V 5qHZ 

INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO *100( U5V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7l3*lQ TO *100, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713*200, U$V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713*200, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000# U5V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7Q0G, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, U5V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 115V 60HZ 
INTERFACE TO HARRIS iNTfiRTYPE TXT, 230V 50HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/YR 










LPCli-FA 




JW 


3 


10/73 


L 


11 






LPCH*FB 




JW 


3 


10/73 


L 


11 






LPC8*AA 




JW 


3 


10/73 


L 


8 PQS 






LPC8*AB 




JW 


3 


10/73 


L 


8 PQS 






LPC8-*AC 




JW 


3 


10/73 


L 


8 NEG 






LPC8-AD 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8"BA 




JW 


3 


10/73 


I 


8 POS 






LPC8«BB 




JW 


3 


10/73 


b 


8 POS 






LPC8-BC 




JW 


3 


10/73 


L 


8 NEG 






LPC8-BD 




JW 


3 


10/73 


L 


8 NEG 






LPC8«CA 




JW 


3 


10/73 


L 


8 POS 






LPC8»CB 




JW 


3 


10/73 


L 


8 POS 






LPC8-CC 




Jw 


3 


10/73 


L 


8 NEG 






LPC8*CD 




JW 


3 


10/73 


L 


8 NEG 






LPC8»DA 




JW 


3 


10/73 


L 


8 POS 






LPC8-DB 




JW 


3 


10/73 


L 


8 POS 






LPC8*DC 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8"DD 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8»EA 




JW 


3 


10/73 


b 


8 POS 






LPC8-EB 




JW 


3 


10/73 


b 


8 POS 






LPC8»EC 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8*ED 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8*FA 




JW 


3 


10/73 


b 


8 POS 






LPC8»FB 




JW 


3 


10/73 


b 


8 POS 






LPC8«»FC 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8»FD 




JW 


3 


10/73 


b 


8 NEG 






LPC8-HA 




JW 


3 


11/73 


b 


8 POS 






LPOU.AA 




Jw 


2 


11/73 


b 


11 






IiPDH»AB 




JW 


2 


11/73 


b 


11 






LPD8»NA 




JW 


2 


11/73 


b 


8 NEG 






LPD8»NB 




JW 


2 


11/73 


b 


8 NEG 






LPD8-PA 




JW 


2 


U/73 


b 


8 POS 






liP08*PB 




JW 


2 


11/73 


b 


8 POS 






LPSJJ-EA 


AW 


AHS 


2 


U/73 


B 


LPSn*S 






LPS1UEB 


AW 


AHS 


2 


11/73 


B 


tiPSil«S 






LPSll-SA 


AW 


ERK 


3 


9/72 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPSU*SB 


AW 


ERK 


3 


9/72 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPSll-SC 


AW 


ERK 


3 


9/72 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPSIWSD 


AW 


ERK 


3 


9/72 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPS! USE 


AW 


ERK 


3 


9/72 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPSil*5F 


AW 


ERK 


6 


9/73 


B 




LPS 


MTNG BOX, 


LPSAD-12 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


liPSU-S 






LPSAD-15 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


LPStl.S 






LPSAD»NP 


AW 


ERK 


3 


9/72 


D 


lpsu»s 






LPSAG 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


LPSU»S 






LPSAG-VG 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


LPS11-S 






LPSAM 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


lpsu«s 






LPSAM.E 


AW 


AHS 


2 


U/73 


L 


IPSU.E 






LPSDA 


AW 


AHS 


2 


U/73 


B 


IPSU*E 






LPSDR 


AW 


ERK 


3 


9/72 


D 


LPSU»S 






LPSKW 


AW 


ERK 


3 


9/72 


D 


LPSU»S 






LPSSH 


AW 


ERK 


3 


9/72 


A 


lpsu 






LPSVC 


AW 


ERK 


3 


9/72 


V 


LPSU.S 






LS01-EA 


EC 


AEW 


5 


1/73 


L 


LC8«E, LP08-N, »P 


LS01»EB 


EC 


AEW 


5 


1/73 


L 


LC8»E, LP08«N, *P 
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INTERFACE TO COMPSTAR 191, USY 6QHZ 
INTERFACE TO COMPSTAR 191, 23QV 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7l3«l0 TO "100, U5y 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-1Q TO »10Q» 230V bOHZ 
INTERFACE TO PHQTON 7l3»10 TO "100, U5V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7l3*i0 TO *10Q, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-200, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7l3«200, 230V 5oHZ 
INTERFACE TO PHOTON 7l3»20O, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHQTQN 7l3«2Q0, 230V 5<>HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, U5V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000# 230V 5QHZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, U5V 6QHZ 
INTERFACE TO HARRIS InTERTYPE TXT, 230V 5QH"Z 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, U5V 6QHZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V 5QHZ 
INTERFACE TO COMPSTAR At, U5V 60HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, 230V 50HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, U5V feOHZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, 230V 50HZ 
INTERFACE TO MERGENTHALER, U5V 60HZ 
CONTROL FOR LPC01, 115V 60Hz 
CONTROL FOR LPC01# 230V 5oHZ 
CONTROL FOR LPC01, 115V 6QHZ 
CONTROL FOR LPCOi, 23QV 5QHZ 
CONTROL FOR LPCOI, U5V 60HZ 
CONTROL FOR LPCOI, 230V 5QHZ 

EXP BOX, 48 MORE A/0 CH, 8 MORE D/A CQNV, U5V 
EXP BOX, 48 MORE A/D CH, 8 MORE D/A CQNV, 230V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABLE, U5V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABLE, 230V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABLE, 100V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, TABLE TOP, 115V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, TABLE TOP, 230V 
PS, FRONT PANEL, UNIBUS INTFCE, TABLE TOP, 100V 
12 BIT ADC, S&H, 8 CH MUX, 6 DIGIT LED DISPLAY 

15 BIT LPSAD»12 

DMA OPTION TO LPSAD 

4 PREAMPS (A242) 

4 PREAMPS W VARIABLE GAIN (A241J 

8 CH ANALOG MUX (A4Q7) 

8 C ANALOG MUX (A407) 

DUAL 12 BIT DAC (A625) 

DIGITAL I/O M7017 
PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK, 2 SCHMITTS, M7016 

S&H A406 

DISPLAY CQNT & 2 DACS 
CENTRONICS 101 132 COL 165 CH/SEC 5X7 DOT, U5V60HZ 
CENTRONICS 101 132 COL 165 CH/SEC 5X7 DQT, 230V50HZ 



MODEL 
NO 

L501*EC 

LSOl-ED 

LS01-FA 

LSOl-FB 

LSOl-JA 

LSOl-JB 

LS04-A 

LS07-'AA 

LSOa-NA 

LS08-PA 
LS08-PB 
LSI l-A 
LSI i-B 
LSI 1-C 
LSI 1*D 
LSB-EA 
LS8-FH 

tSP-FA 

LSP-Fb 

LSP10-JA 

LSPiO-JB 

LSPIO-LA 

LSPIO-LB 

LSPU-AA 

L5PH-AB 

LSPll*JA 

LSP11-JB 

LSPlt-KA 

LSPl'l-KB 

LSPH-RA 

LSPll-RB 

LSPlt-SA 

LSP 1 1*5 B 

LSSil-FA 

LSSlt-FB 

LT08-A 

LT08-B 

LT08-C 

LT09»A 

LT09»B 

LT09-C 

LTlO-A 

LT15-A 

LT19-A 

LTt9"B 

LT19-C 

LT19-D 

LT19-E 

LT19*F 

LT19-HA 

LTt9»HB 

LT19-HC 

LT1.9«Hn 

LT!9»HF 



ENG 
MGR 

EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



MI 
MI 
MI 
MI 
CA 
CA 



JC 

JC 

JLM 

JLM 

RW 

RW 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 



DESIGN 
ENGR 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AE* 

AEW 

PH 

BM 

ER 

ER 

ER 

ER 

LC 

LC 

BALL. 

BALL 

JK 

JK 

JK 

JK 

9V 

cv 

BM 
BM 
CV 

cv 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

SPRY 

SPRY 

V8 

VB 

VB 

MI 

MI 

MI 

RW 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 



CSS 
CSS 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



CSvS 
CSS 
LVP 
LVP 
CSS 
CSS 
CSS 

css 

CSS 

ess 
css 
css 
css 
css 
css 
css 



css 



1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
4/73 
4/73 



L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

6/72 L 

6/72 L 

6/72 L 

6/72 
10/72 
10/72 

6/73 

6/73 

4/73 

4/73 

4/73 
. 4/73 L 

4/73 L 

4/73 

7/72 

7/72 

4/73 

4/73 

3/73 

3/73 L 

3/73 L 

3/7 3 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 



7/71 



6/71 
6/71 

6/71 D 

6/71 D 

6/71 D 

6/71 D 

6/71 D 



6/71 D 





USEP ON 


VT8-EA, 


VT8-EC 


VX8*EB# 


VT8-ED 


LC8-»E, 


Lp8-»N, *p CENIRON 


LC8-E, 


LP8*N, mt> CENTRON 


LC8-E, 


LP8*N, fP - CENXRON 


LC8-E, 


LP8*N, pP CENTRON 


8, 8/S, 


8/1 


8 PUS 




8 NEG 




8 MEG 




8 POS 




R POS 




11 




11 




u 




11 




8/E 




8/E 




8/E 




fi/E 




BAlO CAB CDC 9362 TRAIN 


BA10 CAB CDC 9362 TRAIN 


BAlO CAB 


RAlO CAB 


U 


CUC 9362 TRAIN PRINTER 


11 


-COC 9362 TRAIN PRINTER 


11 


LPU-JA W 8 CH VFU, 136 


11 


LPli*jB W 8 CH VFU, 136 


11 


LPll^KA W 8 CH VFU, 136 


11 


LPH^KB W a CH VFU, 136 


11 


LPll-»RA w 8 CH yFu, 136 


11 


LPll-RB W 8 CH VFU, 136 


U 


LP11-SA W 8 CH VFU, 136 


11 


LP11-SR W 8 CH VFU, 136 


11 


CENTRONICS 101A W CONT 


11 

8 

LT08-A 


CENTRONICS 101A W CONT 




LT08-A 


k 


9 




LT09-A 




LT09*A 




to 




BA15 




9 




LT19-A 




LT19-A 




9, 9/L f 


Dwib.A 


LTl9*D 




LT19-D 




LT19»F, 


PT08-F 


LTi9*F, 


PT08-F 


LT19-F, 


PT08-F 


LT19»F, 


PT08*F 


LT19*F, 


PT08*F 
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L501»frB 


& 


LS01-FA 


& 


LS0l*FB 


& 


LS01»KA 


& 



LS01»EA W CABLE 7008859 

LS01-EB W CABLE 7008859 
iCS 101A 132 COL 165 CH/sEC 9X7 00%, H5V60HZ 
ICS 101A 132 COL 165 CH/SEC 9X7 DOT, 230V5QHZ 
ICS 101A W JAPANESE CHARACTERS, 100V 60HZ 
ICS 101A W JAPANESE CHARACTERS, 100V 50HZ 

MONROE 4600 PRINTER CONTROL 

FRANKLIN 2016 NUMERIC CONT 16»2Q COLUMNS 

LSOl-FA & LP08-N CONT 60H.Z 
LP08-N CONT 50HZ 
LP08#P CONT 60MZ 
LP0 8»P CUNT byHZ 
M/258 CONx, H5v 60HZ 

LSOl-FB c M725R CUNT, 230V 50HZ 

LSH*A w CENTRONICS STAND, U5V 60HZ 

LSll*b W CENTRONICS STAND, 230V 5QHZ 

LS01-EA W LC8*E CONT, U5V 60HZ 

Ls0i*EB W LC8«E CONx, 230V 50HZ 

LSOl-FA W LC8-E CONT, 1.15V 60HZ 

LSOl-FB W LC8*E CONT, 230V 50HZ 
PRINTER & CONT (UP TO 128 CHAR) 60HZ 
PRINTER 6. CONT (UP TO 128 CHaR) 50«Z 

LP02-LA W CONT, 60HZ 

LP02-LB W CONT, 50 HZ 
6, CONT (UP TO 128 CHAR)r 60HZ 
& CONT (UP TO 128 CHAR), 5uHz 

COL, ZONE SELECT, 60HZ 

COLf ZONE SELECT, 50HZ 

COL, ZONE SELECT, 60 H Z 

COL, ZONE SELECT, 5QHZ 

COL, ZONE SELECT* 60HZ 

COL, ZONE SELECT, 5oHZ 

COL* ZONE SELECT, 60HZ 

COL, ZONE SELECT, 50HZ 
6. DIFF SEND/RECEIVE, UbV 60HZ 
& DIFF SEND/RECEIVE, 230V 50HZ 

CONTROL W SPACE FOR 5 LTO8-0 

CONTROL FOR ASR33 OR ASR35 

EIA MODEM INTERFACE 

CONTROL FOR UP TO 5 LT09*B 

teletype control 

eia modem interface 

teletype interface (special) 

one tty Interface 

api control for up to 5 lt19,b or *c 

teletype control module set 

lt19«b plus eia converters 

lt19-a w separate clock per transmitter 

teletype control module set 

lt19»e plus eia converters 

cable set for interprocessor buffer, 50 ft 

CABLE SET FOR INTERPROCESSOR BUFFER, 100 FT 

CABLE SET FOR INTERPROCESSOR BUFFER, 150 FT 

CABLE SET FOR INTERPROCESSOR BUFFER, 200 FT 

CABLE SET FOR INTERPROCESSOR BUFFER, 250 FT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


[ 


JSED ON 




NO 


MGR 


ENGR CNGR AREA 




MQ/YR 












LT33-AA 




KE 




5 




L 


10 








LT33-AB 




KE 




5 




L 


10 








LT33-BA 




KE 




6 


10/72 


L 


10 








LT33-BB 




KE 




6 


10/72 


L 


10 








LT33-BC 




KE 




3 


10/72 


b 


10 








LT33*BD 




KE 




3 


10/72 


L 


10 








LT33«CA 




KE 




6 


6/72 


L 


8/1, 


9 






LT33»CB 




KE 




6 


6/72 


L 


8/1, 


9 






IT33*CC 




KE 




3 




L 


8/E, 


11# 


15 




LT33*CD 




KE 




3 




L 


8/E, 


u, 


15 




LT33-CE 




KE 




3 




L 


8/E, 


11, 


15 




LT33»DA 




KE 




6 


6/72 


h 


8/1, 


9 






LT33*DB 




KE 




6 


6/72 


b 


8/1, 


9 






LT33-DC 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT33*DD 




KE 




3 




b 


8/E, 


H* 


15 




tT33»DE 




KE 




3 




b 


8/E, 


it* 


15 




LT3 3»EA 




KE 




3 




b 


P/I, 


9 






LT33-EB 




KE 




3 




L 


8/1, 


9 






LT33*HA 




KE 




6 


10/72 


L 


8/1, 


9 






LT33-HB 




KE 




6 


10/72 


L 


8/1, 


9 






LT33-HC 




KE 




3 


10/72 


b 


8/1, 


9 






LT33»HD 




KE 




3 


10/72 


b 


8/1, 


9 






LT33-MA 




WMK 




3 




b 


ASR33 








LT33-MB 




WMK 




3 




b 


ASR33 


l 






LT33»MC 




WMK 




3 




b 


KSR33 


I 






LT33«MD 




WMK 




3 




b 


KSR33 


I 






LT33-RA 




CRB 




2 


7/71 


b 


11R20 


l 






LT33*RB 




CRB 




3 


12/71 


b 


11R20 


i 






LT3 3*SR 


JC 






3 




l 










LT33»ST 


JC 






3 




b 


LT33 








LT35wAA 




KE 




5 




b 


to 








LT35»AB 




KE 




5 




b 


10 








LT35*CA 




KE 




6 


6,72 


b 


8/1, 


9 






LT35»CB 




KE 




6 


6/72 


b 


8/1, 


9 






LT35*CC 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LI35-CD 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT35»CE 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT35*DA 




KE 




6 


6/72 


b 


8/I# 


9 






LT35*DB 




KE 




6 


6/72 


b 


8,1, 


9 






LT35»DC 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT35-DD 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT35*DE 




KE 




3 




b 


8/E, 


11* 


15 




LT3S-MC 




WMK 




3 




b 


KSR3S 








LT35-"MD 




WMK 




3 




b 


KSR35 








LT35-ME 


JLM 


LO 


CSS 


3 


10/73 


b 


LT3S« 


rC 






LT35-RA 




CRB 




3 


12/71 


b 


11R2C 


> 






LT35-RB 




CRB 




3 


12/71 


b 


11R2C 


1 






LT37*AC 




KE 




6 


6/72 


b 


10 








LT3?»AD 




KE 




6 


6/72 


b 


Br 1C 


1* 12 




LT37«AE 




KE 




6 


6/72 


b 


8, 1G 


>* 12 




LT73-AD 




ABW 


CSS 


6 


11/72 


b 


8 PQS 








LT73-AE 




ABW 


CSS 


6 


11/72 


b 


8 NEC 








LT73-AF 




ABW 


CSS 


3 


11/72 


b 


8 POS 








LT73-AH 




ABW 


CSS 


3 


11/72 


b 


8 NEC 








LV01-AA 


EC 


AEW 




3 


10/73 


b 


LVll, 


LV12 


8.5" 
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KSR33 FRICTION FEED H5V 60 HZ 
KSR33 FRICTION FEED 230V 50 HZ 
ASR33(T*5 SPROCKET FEED W XON & XOFF 115V 60 MZ 
ASR33(T¥) SPROCKET FEED W XON & XOFF 230V 50 «Z 
A5R33 FRICTION FEED W XQN & XOFF, U5V 60hZ 
A5R33 FRICTION FEED w XON & XOFF, 230V 50HZ 

KSR33 TS DEC MODIFIED H5V 60 HZ, W078 
KSR33 TS DEC MODIFIED 230V 50 HZ, *078 
KSR33 DEC MODIFIED HbV 6q HZ NO W078* 
KSR33 TS DEC MODIFIED 230V 50 HZ, NU w078 
KSR33 TS DEC MODIFIED 100V 50 HZ, NU W078 
ASR33 TU SYNC READ & PUNCH H5V 60 HZ, *078 
A§R33 TBF SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, w078 
ASR33 TU SYNC RD, PU, U5V 60 HZ, NU wQ78 
ASR33 TBP SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, NO WQ7tf 
ASR33 T&P SYNC RD, PU, 100V 50 HZ, NO Wo78 
ASR33 TU NON-SYNC RD, PU, H5V 60 HZ, WQ78 
ASR33 TBP NON-SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, W078 
LT33»BA w WQ78 
LT33-BB w WQ78 
LT33*BC W W078 
LT33*BD W W078 

MODIFICATION KIT FOr 8, 8/1, 8/1., 8/S 
MODIFICATION KIT FOR 8/E, 11, 15 
MODIFICATION KIT FOR 8* 8/1, 8/L, 8/S, 9 
MODIFICATION KIT FOR 8/E, U, 15 
ASR33CTU) DEC MODIFIED SHIELDED CABLE MIL CONN 60HZ 
ASR33CTBP) DEC MODIFIED SHIELDED CABLE MIL CONN 5QHZ 
H SPARE PARTS FOR ASR33 

TOOL KIT FOR MOD 33 TTY 
KSR35 DEC MODIFIED 115V 60 HZ 
KSR35 DEC MODIFIED 230V 50 HZ 
KSR35 DEC MODIFIED 115V 60 HZ W078 
KSR35 DEC MQD 230V 50 Hz W078 
KSR35 DEC MODIFIED 115V 60 HZ NO W078 
KSR35 DEC MODIFIED 230V 50 HZ NO W0?8 
KSRJ5 DEC MODIFIED 100V 50 HZ, NO W078 
A5R35 SYNC RD, PU, 115V 60 HZ, WO78 
ASR35 SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, w078 
ASR35 SYNC RD, PU, U5V 60 HZ, NO W 78 
ASR35 SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, NO W078 
ASR35 SYNC RD, PU, 100V 50HZ, NO W078 
MODIFICATION Kit FOR 8* 8/1, 8/L, 8/S, 9 
MODIFICATION KIT FOR 8/E, 11, 15 
72 COL TO 80 COL CONVERSION 
ASR35 DEC MODIFIED SHIELDED CABLE MJL CONN bOHZ 
ASR35 DEC MODIFIED SHIELDED CABLE Mil QqHH 50HZ 
K5R37 YESU807 

KSR37 DEC MODIFIED W 33/37 MODE, 115V 60HZ 
KSR37 DEC MODIFIED W 33/37 MODE, 230V 50 HZ 
INTERFACE FOR IBM 735 S&LECTRIC 
INTERFACE FOR IBM 735 SfcLECTRIC 
IMPROVED INTERFACE FOR IBM 735 SELECTRIC 
IMPROVED INTERFACE FOR IBM 735 SELECTRIC 
8.5" VERSATEC PRINT/PLOT 5X7 DHT, 96 CH, 115V 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

LVOl-AB EC AEW 

LVOl-BA EC AEW 

LV01-BB EC AEW 

LVU CA AEW 

LVll*AA CA AEW 

LVtl-AB CA AEW 

LVtl-BA CA AEW 

LVU*BB CA AEW 

LV12 SNT AEW 

LV12-AA SNT AEW 

T,V12-AB SNT AEW 

T,V12-BA SNT AEW 

LV12-BB SNT AEW 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
4 10/73 
4 10/73 
12/72 
12/72 
12/72 
10/72 



2 10/72 



LVU, 
LVU, 
LVU# 
11 

LVU 
LVU 
LVU 
LVU 
8 POS 
8 POS 
8 POS 
8 POS 
8 POS 



LVU 
LVU 
LV12 



DESCRIPTION 



8,5" VERSATEC PRINT/PLOT 5X7 DOT, 96 CH 
U" VERSATEC PRINT/PLOT 7X9 DOT, 96 CH, 
U" VERSATEC PRINT/PLOT 7X9 DOT, 96 CH, 
CONTROL FOR LV01 ELECTROSTATIC 
8,5" LVQ1*AA PRINT/PLOT 
8,5" LV01»AB PRINT/PLOT 
U* LV0l*BA PRINT/PLOT 
11" LV0t*BB PRINT/PLOT 
CONTROL FOR LVOl ELECTROSTATIC 
8,5" LV0i«AA PRINT/PLOT 
8,5» LV01-AB PRINT/PLOT 
il« LV01-BA PRINT/PLOT 
U" LVOl-BB PRINT/PLOT 
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, 230V 

U5V 

230V 
PRINTER/PLOTTER 

W LVU CONT, U5V 

W LVU CONT, 230V 
W LVjl CONT, U5V 
W LVU CON'i', 230V 
PRINTER/PLOTTER 

W CONT, 115V 

W CONT, 230V 
W CONT, 115V 
W CONT, 230V 



MA 10 

MA10«A 

MB10 

MC08 

MC09 

MC10 

«C10»E 

MC10-F 

M C11 

MCU 

MC70«B 

MC7J-A 

MC7l""B 

MC71-C 

«C7l?D 

mC8«E 

MC8»EH 

mcb*EJ 

MC8-IA 

MC8-»IB 

MC8*LA 

M C8»LB 

MCfl-LC 

MC8»LD 

MCP-»S 

MDtn-A 

MD10-B 

MDtO-E 

MDIO'GA 

«OtO»GB 

MDIO'PA 

«D10*PB 

ME09-A 

ME09*B 

ME09-C 

*E!0 

ME10-X 

WEU-LA 

MEH-LB 

W E15-AA 



ATT 



SNT 



FW 
FW 



SU 

SU 

SU 

MI 

MI 

SU 

SU 

S\J 

SKJ 

Rl 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

«L 

WL 

WL 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

AB 

SU 

SU 

SU 

SU 

SU 

SU 

SU 

MI 

MI 

MI 

SU 

SU 

SR 

SR 

JE 



CSS 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



7/72 M 

7/72 M 

M 

M 

M 

M 

1/72 M 

2/73 M 

1/73 M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

8/71 M 

4/73 M 

7/72 M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

3/73 M 

3/73 M 

10/72 M 

10/72 M 

M 

M 

M 

5/71 M 

4/72 M 

3/72 M 

3/72 M 

12/72 M 



6, 10 

6, 10 

6, 10 

8 

9 

MA10 

ME 10 

MF10 

11 

12 

9 

9«L 

MC71»A# 

MC71«A, 

MC71.A 

8/E, 8/M 
8/M 
8/M 



MC7t*»C, 
MC71-D 



8/E, 

8/E, 

8/1 

8/1 

BA08, BM08 

BA08# BM08 

BM08 

BM08 

8/S 

10 

10 

MD10*A, MD10-B 

10 

10 

1040*A 

1040»B 

9 

9 

9/L 

10 

10 

U 

It 

15 



16 K 37 BITS 1 USEC MEMORY 
8 K 37 BITS 1 USEC MEMORY 
16 K 37 BITS 1,65 USEC MEMORY 
PDP8 TO MM01 INTERFACE 
CONTROL MEMQRX 
EXTRA MEMORY PORT 
EXTRA MEMORY PORT 
EXTRA MEMORY pQRT 

2 PORT MEMORY CONTROL, INCLUDES M78Q1, M7802, M78Q3 

4 K 12 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 

8 K 18 BIT 1 USEC MEMORY 

4 K 18 BIT MEMORY, SPACE FOR S K 

MC71-D 4 K EXPANSION, STACK + MODULES 

4 K 18 BIT MEMORY, SPACE FOr 8 
4 K 18 BIT MEMORY, SPACE FOR 8 
KM8*E 
KM8*E 



K 
K 

♦ MM8-E (mEm EXT COnT + ' 4k mEm) 

♦ MM8-EH (MEM EXT CONT ♦ 4K MEM) 



11/05 
U/05 



KM8«E ♦ MM8»Ed (MEM Ex? CONT + 8K MEM) 
4K 12 BIT MEMORX W EXTENSION CONTROL 
4K 13 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 
4K 12 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 
4K 13 BIX MEMORY W EXTENSION CONTROL 
4K 12 BIT MEMQ R y w EXTENSION CONTROL 
4K 13 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 
MEMORX EXTENSION CONTROL & 4K MEMORY 

32 K 37 BIT 1,8 U$EC MEMORY 60 HZ 

32 K 37 BIT 1,8 USEC MEMORY 50 HZ 
32 K 37 BIT EXPANSION UNIT 
MD10*A ♦ MD10-E (65K) 
MD10*B ♦ MD10*E (65K) 
MDIO-GA In PLACE QF 2 ME10 
MD10«GB IN PLACE OF 2 ME10 
MEMORY EXTENSION & PARITY CHASSIS 
MEMORY EXTENSION^ PARITY* & PROTECT CHASSIS 
MEMORY EXTENSION PROTECT CHASSIS " 
16 K 37 BIT 1 USEC MEMORY 
ME10 MINUS COSMETICS 
BOX + MMU*L# SPACE FOR 2 MURE 115V 
BOX ♦ MMH*L, SPACE FOR 2 MORE 230V 

8K 18 BIT MEM SP FOR 24K 1ST UNIT, H&V 



MODEL 
NO 

ME15-A8 

ME15«B 

ME15»C 

ME15*D 

ME15«EA 

ME15-EB 

MEt5»F 

ME15*»H 

ME15«J 

ME8*S 

MF10*A 

MF10»E 

MF10»G 

MF10-M 

MFtl*L 

MFH-LP 

MF11-M 

MF11»MP 

MFlt-R 

MF11-RP 

MFU*S 

MFH*SP 

MF11«U 

MFU»UP 

MI8*E 

MI8*EA 

MISLED 
MI8»EE 
MI8*FF 
MI8.EG 
Mi8*EH 
MI8*EJ 
MI8»EK 
MI8-»EL 
M 1 8 wEM 
MK15-A 
MKt5»B 

MLU-RP 

ML11»SP 

MM09»A 

MM09*B 

MM09«C 

MMH-E 

MMil-EX 

MMH*F 

MMH.FJ 

MMtl-FP 

MM11-FX 

MMtl-H 

MMll*J 

MMtl*K 

MMH*L 



ENG 
MGR 



LG 
LG 
LG 
LG 
LG 

FW 
FW 
FW 



CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
RS 
RS 



BALL 
EAS 
JC 
MI 



BD 
BD 
BD 
BD 



RS 
R5 
RS 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



DESIGN 
ENGR 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

AB 

SU 

SU 

SU 

SU 

JO 

MOOR 

MOOR 

MOOR 

MOOR 

MOOR 

MOOR 

MOOR 

DWS 

DWS 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

MR 

KE 

JK 

JDL 

FA 

FA 

DV 

DV 

DV 

DV 

MI 

MI 

Ml 

PD 

PD 

PD 

BPF 

PD 

PD 

PD 

PD 

PD 

PD 



PROD MFGR STATUS CATEGORY 
ENGR AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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12/72 M 

12/72 M 

12/72 M 

12/72 M 

12/72 M 

12/72 M 

4 12/72 M 

4 12/72 M 

12/72 M 
M 

2/73 M 

2/73 M 

2/73 M 

2/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

4/73 M 

11/73 M 

11/73 M 

5/71 M 

1/72 M 

1/72 M 

1/72 M 

6/71 M 

9/71 M 

9/71 M 

U/71 M 

3/73 M 

3/73 M 

4/73 M 

8/73 M 
M 
M 

8/73 M 

8/73 M 

8/73 M 

8/73 M 
M 
M 
M 
M 
M 

7/71 M 

3/72 M 

7/71 M 

5/72 M 

1/72 M 

1/72 M 

9/71 M 

7/72 M 



»AB 
*AB 



15 

ME15«AA, 

ME15*AA, 

15 

15 

15 

15 

15 

ME15-AA, 

8/S 

10 MEM BUS 

MF10*A 

10 MEM BUS 

MF1Q-A, »E, 

U/35, BAH* 

11 

11/40 

11/40 

11/40 

il/40 

11/40 

U/40 

11 

U 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

DC72 

8/E 

8/E 

MM15»AA, 

MM15«BA, 

MF11*L 

MFH»LP 

MF1UL 

MFllwLP 

9 

9 

9 



/20 



. «D 



«AB, «C, »D 



«G 

DA, .DB 
BAC 
8K 
8K 
16K 
16K 
24K 
24K 
BACK PLANE 
BACK PLANE, 



MORE, 1 USEC 



CEDU10, 
CEDU50) 



20# 30, 40) 



•AB 
<»BB 



, *AC, 

, »BC i 



/05, 
/05, 



ME11- 
MEH< 



8K 18 BIT MEM SP FOR 24K 1ST UNIT, *30V 
8K 18 BIT MEM ADD»ON 

8K 18 BIT MEM SP FOR 24K 2ND OR 4TH UNIT 
8K 18 BIT MEM SP FOR 24K 3RD UNIT 
ME15-AA ♦ ME15*B, 16K MEM U5V 60HZ 
ME15-AB ♦ ME15*B» 16K MEM 230V bOHZ 
ME15*C «• ME15*B, 16K MEM 
ME15«D ♦ ME15-B, 16K MEM 
2 MElb^B, IbK MEM TOTAL 
MEMORY EXPANSION MOUNTING HARDWARE 
32K 37 BIT MEm, 1 USEC 
32K 37 BIT EXPANSION 1 USEC MEM 
MF10«A + MF10*E| 65K 37 BIT 1 USEC MEM 
8K 19 BIT MODULE SET 

BACK PLANE, MMH-L, SPACE FOR 2 MORE 
K PLANEf PARITY CONT, MMjl^LP, SPACE FOR 2 MORE, 1 USEC 
EXPANDABLE MEMI MFll»L ♦ KT11*D SEGMENTATION 
EXPANDABLE PARITY MEMI MF11*LP ♦ KTll-P SEGMENTATION 
EXPANDABLE MEMj MFil'L + MMit»L ♦ KTll-D SEGMtNTATION 
EXPANDABLE PARITY MEM| MFU»LP + MMU-LP + KTli«D 
EXPANDABLE MEMS MFll-L + 2 MMH»L + KTtl*D SEGMENTATION 
EXPANDABLE PARITY MEMj MFlLLP ♦ 2 MMlWLP ♦ KTU*D 
& 16K MMH«U MEM, SPACE FOR 1 MORE, 1 USEC 
PARITY CONT, 16K MM1UUP MEM, SPACE FOR 1 
32 WORD 12 BIT ROM, ALL ZEROS 
HIGH/LOW SPEED PAPER TAPE RIM (M847-YA) 
TC08 BOOTSTRAP (M847*YC) 
RK8 BOOTSTRAP (M847»YD) 
TYPSET RIM LOADER (M847-YE) 
EPU SYSTEM BOOTSTRAP, LOW SPEED (M847»YF) 
EDU SYSTEM BOOTSTRAP, HIGH SPEED (M»47*YG) 
TD8/E BOOTSTRAP (M847*YH) 
RK8/E BOOTSTRAP (M847*Yd) 
CR8 BOOTSTRAP FOR DC72 (M847*YK) 
TU60 BOOTSTRAP (M847*XL) 

TYPSET DECTAPE BOOTSTRAP LOADER (M847-YM) 
4K 18 BIT EXPANSION KIT 
4K 19 BIT EXPANSION KIT 
MM11»L ♦ KTll*D (8K W MEM MANAGEMENT) 
MMH*LP ♦ KT11»D (8K PARITY W MEM MANAGEMENT) 
2 MMtl*L + KT1UD (16K N MEM MANAGEMENT) 
2 MM11*LP ♦ KT11*D (16K PARITY W MEm MANAGEMENT) 
IB BIT 1 USEC MEMORY 1ST EXTENSION 
18 BIT X USEC MEMORY, 2ND EXTfcNSIQN 
18 BIT 1 USEC MEMORY* 3RD EXTENSION 
16 BIT 22 MIL MEMOR*, 1,2 USEC 
X 16 BIT INTERLEAVED 1.2 USEC" MEM 
4K 16 BIT 22 MIL MEMORY, 980 NSEC 
MM1UF MODIFIED TO BE 2K BETWEEN 28 & 30* 
4K 18 BIT 22 MIL MEMORY, 980 NSEC 
8K 16 BIT INTERLEAVED 22 MIL MEM, 
IK 16 BIT 22 MIL 1,2 USEC MEM 
2K 16 BIT 22 MIL 1.2 USEC MEM 
4K 16 BIT 18 MIL MEMORY MODULE SET, 890NSEC 
8K 16 BIT 18 MIL MEM MODULE SET, 900 NSEC 



»AD 

mBD 



8 K 



980 NSEC 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STA 


TUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 








MMll-LK 


CA 






2 


10/72 


M 


MEU« 


L, MFU*L 


M«H»LP 


CA 


MOOR 




2 


8/72 


M 


MFH« 


LP 


MMlt*M 


RS 


PD 




2 


9/71 


M 


11/35 


, 11/45 


MMli*S 


RS 


PD 




4 


7/72 


M 


11/35 


, 11/45 


MMtl-SP 


RS 


PD 




2 


9/71 


M 


11/35 


, 11/45 


MM X 1*U 


RS 


PD 




3 


11/73 


M 


MFlt* 


U 


MMU*UP 


RS 


PD 




3 


U/73 


M 


MF11« 


UP 


MM14*A 




LD 




5 


4/73 


M 


14 




MM15«AA 




HL 




5 




M 


15 




MMJ5-AB 




HL 




5 




M 


15 




MM15-AC 




HL 




5 




M 


15 




MM15*AD 




HL 




5 




M 


MX1S 




MM15»BA 




HL 




5 




M 


15 




MM15-B8 




HL 




5 




M 


15 




MM15-BC 




HL 




5 




M 


15 




MM15-BD 




HL 




5 




M 


MX15 




MM15*CA 




HL 




5 




M 


IS 




MMt5*CB 




ML 




5 




M 


15 




MM15»CC 




HL 




5 




M 


15 




MMJ5*CD 




HL 




5 




M 


MX15 




MMt5*DA 




HL 




5 




M 


15 




MM15-DB 




HL 




5 




M 


15 




MM15»DC 




HL 




s 




M 


15 




MMJ5*DD 




HL 




5 




M 


MX15 




MMl5»EB 


LG 


HL 




3 


5/72 


M 


15 




MM 15 -EC 


LG 


HL 




3 


5/72 


M 


15 




MM8«E 




wc 




5 


9/71 


M 


8/E 




MM8-EH 


RS 


wc 




2 


4/73 


M 


8/E, 


8/M 


MMS'wEJ 


RS 


wc 




5 


4/73 


M 


8/E, 


8/M 


MMft-IA 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 


MMPUIB 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 


MM8«XC 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 


MM8*ID 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 


MMRwIE 




RR 


TPL 


5 




M 


MM8-IA 


WM«*tF 




RR 


TPL 


S 




M 


MM8«IC 


MM8»LA 




RR 


TPL 


5 




M 


BM08 




MM8«LB 




RR 


TPL 


5 




M 


BM08 




MM8*S 




AB 




5 




M 


ME8-S 


, 0MD8«S 


MMJll-F 


CA 






3 


6/72 


M 


11 




MMJU*L 




PD 




3 


8/72 


M 


11/05 


, 11/10 


MMR11*E 




KH 




3 


1/72 


M 


11R20 




MMRll»EX 




KH 




3 


1/72 


M 


11R20 




MP09-A 




Ml 




6 




M 


ME09« 


A 


MP09*8 




MI 




6 




M 


9 




MP09-C 




MI 




5 




M 


ME09* 


B 


MPH^A 




EM 


CSS 


2 


4/72 


M 


11 




MP15 




FA 




5 


3/71 


M 


15 




MP8»E 




BT 




4 




M 


8/E 




MPS*I 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1 




MP8-L 




RR 


TPL 


5 




M 


8/L 




MR02 


SNT 


RI 




2 




M 


8/1, 


8/L, 12 MEM BUS 


MR02*D 


SNT 


RI 




3 




M 


8/I# 


8/L, 12 MEM BUS 


MR11-DB 




BD 




2 


3/72 


M 


11/45 


BOOT 


MR14 




AR 


CON 


6 


1/73 


M 


14 




MR14*B 




AR 




6 


1/73 


M 


14 
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12K 16 BII MEM! MM11«L ♦ MMH»K 
8K 16 BIT PARITY (18 BIT) MEM MODULE SET 
4K 16 BIT 18 MIL mEm, 900NS (MMlt*K In SYS UNIT) 
8K 16 BIT 18 MIL MEM, 9Q0N5 (MMU*L IN SYS UNIT) 

8K 18 BIT PARITY & CQNT 18 MIL MEM, "980 NSg( 

16K 16 BIT 1 U5EC MEM 

16K 18 BIT PARITY 18 MIL MEM, 1 USEC 

MMU»E w PS, 14 INTERFACE 

4K 18 BIT MEM r SP 8K, 800 N5EC, FRONT 

4K 18 BIT MEM, SP 8K, 800 NSEC, 1ST BACK 

4K 18 BIT MEM, SP 8K, 800 NSEC, 2, 3 BACK 

4K 18 BIT MEM, SP 8K, 

4K 19 BIT MEM, SP 8K, 

4K 19 BIT MEM, S P 8K, 

4K 19 BIT MEM, SP 8K, 

4K 19 BIT MEM, SP 8K, 

8K 18 BIT MEM, 

8K 18 BIT MEM, 



800 NSEC, 

800 NSEC, 

1,2 USEC 

800 NSEC, 

800 NgEC, 

800 NSEC, 

1,2 usee 

800 NSEC, FRONT 
800 NSEC, 1ST BACK 



FRONT 
1ST BACK 
2, 3 BACK 



FRONT 
1ST BACK 
2, 3 BACK 



8K 18 BIT MEM, 800 NSEC, 2, 3 BACK 
8K 18 BIT MEM, 1,2 USEC 
8K 19 BIT MEM, 800 NSEC, 
8K 19 BIT MEM, 800 NSEC, 
8K 19 BIT MEM, 800 NSEC, 
8K 19 BIT MEM, \*2 USEC 
MM15*CB ♦ MM15»CC, 16K TOTAL 
2 MM15-CC, 16K TOTAL 
4K 12 BIT MEMORY 

4K X 12 BIT 16 MlL MEMORY, 1,2 USEC 
8K X 12 BIT 18 MIL MEMORY, 1,2 USEC 
4K 12 BIT MEMORY 
8K 12 BIT MEMORY 
4K 13 BIT MEMORY 
8K 13 BIT MEMORY 
4K 12 BIT MEMORY EXPANSION 
4K 13 BIT MEMORY EXPANSION 
4K 12 BIT MEMORY 
4K 13 BIT MEMORY 
4K 13 BIT MEMORY 
SYSTEM TESTED MMli«F 
SYSTEM TESTED MMti«L 
1,5 USEC RUGGED MMli-E 

RUGGED MMil-EX (8K 16 BIT INTERLEAVED) 
PDP9 PARITY OPTION, 1ST 8 K 
PARITY OPTION, EACH ADDED 8 K 
PDP9 PARITY OPTION, 1ST 8 K 
MEMORY PARITY CONTROL 
PARITY CONTROL 

PARITY OPTION FOR 32K, PDP8«E 
PARITY OPTION, 1ST 4K 
PARITY OPTION, 1ST 4K 

128 WORDS 12 BIT DIODE MEMORY, ALL ZEROS 
RK08 LOADER 
BOOTSTRAP LOADER, 64 WORD 16 BIT DIODE ROM (M792«YD*YE) 
IK 12 BIT READ ONLY MEMORY 
IK BRAID WITH KEEPER 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 






MRt4»D 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MRH»E 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


MR14»F 


MRi4"F 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR14*H 


JM 


LF 




3 


1/7 3 


M 


14 


MR14»J 


JM 


IF 




3 


1/73 


M 


MR14*H 


MR14-K 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR15-A 


LH 


AA 




2 


6/72 


M 


BA15 


MR16-A 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MR16»B 




JLE 




3 


8/71 


M 


16 


MR16-C 




JLE 




5 


9/71 


M 


16 


MR16*D 




JLE 




3 


9/72 


M 


16 


MR16-E 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR16*F 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR16-SL 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR8»EA 




WC 




3 


9/71 


M 


8/E 


MRfiwEC 




wc 




3 


12/71 


M 


8/E, TD8-E 


MRRwSL 


JC 


DA 




3 


11/73 


M 


8/E, MR16X MR8»F 


MSlt-BC 


BD 


JZ 




3 


3/72 


M 


11/45 


MS11»BD 


BD 


JZ 




3 


3/72 


M 


11/45 


MSU»BM 


BD 


JZ 




6 


11/73 


M 


MS11»8C, *BD 


MS11-BP 


BD 


JZ 




6 


11/73 


M 


MStl*BC, *BD 


MSli»BR 


BD 


LBH 




3 


11/73 


M 


MSlt-BC, »BD 


MSll-BT 


BD 


LBH 




3 


11/73 


M 


MSU*BCf *BD 


MStl-CC 


BD 


SW 




3 


3/72 


M 


11/45 


msh*cm 


BD 


sw 




3 


3/72 


M 


MS11»CC 


MS11-CP 


BD 


SW 




3 


3/72 


M 


MS11»CC 


MS16«A 




JLE 




5 


8/71 


M 


16 


MS16*B 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MS16-C 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MS16-CA 




JLE 




3 


6/72 


M 


16/M 


MS16«D 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MS16«E 




JLE 




3 


1/72 


M 


16 


MX10 




AJ 




5 




M 


10 


MXtO»C 


RLD 


SRH 




3 


10/73 


M 


to 


MX15 




BG 




5 




M 


15 


MX15-A 




BG 




5 


4/71 


M 


MX15 


MX15-B 


BD 


BG 




5 


5/73 


M 


11, 15 


MW8«E 




RH 




2 


5/73 


M 


8/E 


MY10»A 




CV 


CSS 


2 


4/72 


M 


10 MEM BUS 


NCU*A 




WF 


css 


4 


9/72 


N 


11 


NFOl 




JJ 




6 




N 


8, 9 


NF02 




JJ 




6 




N 


8, 9 


NF11 




JJ 




6 




N 


NFOl, NF02 


NF12 




JJ 




6 




N 


NFOii N F02 


NF13 




JJ 




6 




N 


NF01, NF02 


NF14 




JJ 




6 




N 


NF02 


NF21 




JJ 




6 




N 


NFOl, NF02 


NF22 




JJ 




6 




N 


NF01 


NF31 




J J 




6 




N 


NFOl, NF02 


NF32 




JJ 




6 




N 


NFOl, NF02 


NH14«A 




CV 


CSS 


6 


7/71 


N 


9, DW15 


NH14"B 




CV 


CSS 


6 


7/71 


N 


9, DW15 


NHH»C 




CV 


css 


6 


7/7i 


N 


9, DW15 



DESCRIPTION 
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IK 12 BIT RUM, DATA*PAC 

IK 12 BIT BRAID WITH KEEPER 

MRl4»D W NO BRAID 

IK 12 BIT ROM, MT1 

IK 12 BIT BRAID W KEEPER 

MR14-H W NO BRAID 

BOOTSTRAP LOADER (M70U»YA) 

CONSTANTS GENERATOR M7307 

IK 16 BIT ROM 

32X16 DIODE ROM (M792) 

24X16 BRAID ROM (M7325) 

8X256 PROM (PCSt6#B + DB16*A) 

16X256 PROM (2 PCSl6»B + 1 DM16-A) 

INTERFACE, ROM SIMULATING & LOADING 

256 X 12 BIT READ. ONLY MEMORY (H241) 

256 X 12 BIT BRAID ROM, TD8-E HANDLER 
INTERFACE, ROM SIMULATING & LOADING 

FIRST MOS MEM CUNT (INTEL 1103*13 

SECOND MOS MEM CONT (INTEL 1103*1) 
450NS 4K 16 BIT MOS MEM MATRIX (INTEL 1103-1) 
450NS 4K 18 BIT MOS MEM MATRIX (INTEL 1103*1) 
490NS 4K 16 BIT MOS MEM MATRIX (INTEL 1103*1) 
490NS 4K 18 BIT MOS MEM MATRIX (INTEL 1103*1) 

BIPOLAR MEM CONT (INTERSIL 5533) 

IK 16 BIT BIPOLAR MEM MATRIX (INTERSIL 5533] 

IK 18 BIT BIPOLAR MEM MATRIX (INTERSIL 5533] 

TRANSFER REGISTER M7305 

BYTE REGISTER M7320 

16X16 SCRATCH PAD MEM M7318 

16 RIGISTER OPTION (M?3l8 + M7328) 

16X256 SCRATCH PAD MEM M7319 

IKX16 MOS RAM 2 USEC (MONOLYTHIC) 
18 BIT MULTIPLEXER 
18 OR 22 BIT MULTIPLEXER 

MEM BUS MULTIPLEXER, W CAB, 3 PORTS 

2ND MULTIPLEXER LOGlC 
MEM BUS MUX, 1 PDP15 PORT, 1 UNIBUS PORT, 15 MEM BUS OUTPUT 

256 X 12 BIT READ/WRITE CORE MEMORY 

CONTROL FOR 32 BIT AMpEx 16384*rZ«64 



INTERFACE TO GAMMA CAMERA 
2 MHZ TOF DIGITIZER & BUFFER 
10 MHZ TOF DIGITIZER & BUFFER 
BUFFER OVERFLOW DETECTOR 
DEAD TIME CONTROL 
SYNCHRONOUS TRIGGER OUTPUT 
SOURCE ID INPUT 
SYNC START MASTER CLOCK 
8 MHZ DSC, CONTROL & PRESCALER 
2 MORE LEVELS OF BUFFERING 
4 MORE LEVELS OF BUFFERING 
REPACKAGED NHQ4*A WITH API 
REPACKAGED NHQ4*A WITH API 
REPACKAGED NH04-C WITH API 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 
NO MGR ENGR ENGR AREA 

NK01-A CV CSS 

NKOl-B CV CSS 

NK01-C CV CSS 

NK04»A CV CSS 

NK04-B CV CSS 

NK04»C CV CSS 

NN01»A EW CSS 

NNOt'B EW CSS 

Np02*OP CV CSS 

NP02*LA CV CSS 

NP02*LB CV CSS 

NP02*LH CV CSS 

NPQ2-LN CV CSS 

NPtl*A JTN CSS 

Npli*M RW CSS 

VPU*LM PR SSMU 

NP8.EA OF SSCAC 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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7/71 N 
7/71 N 
7/71 H 
7/71 H 
7/71 N 
7/71 N 
N 
7/71 N 
N 
N 
N 
N 
N 
2 10/73 M 



N 

3/72 N 

11/71 M 



8 

8 

a 
8 

« 

8 

8 PCS 

8 POS 

NP02«LA, 

15 

15 

9 

9 

n 

u 
u 
8/e 



'LB, •LMf *LN 



ADC TRANSFERS 1 12-BIT WORD TO ACC 
NK01*A ♦ INCREMENT MODE 
NK01-B ♦ LIST MODE 

2 ADC TRANSFERS 1 12«BIT WORD FROM fcACH 
NK04»A ♦ INCREMENT MODE 
NK04-8 + LIST MOPE 
ADC TRANSFERS 1 12-BIT WORD TO ACC W VROl*A CONT 
NN01-A WITH NO VRQ1»A CONf 
DISPLAY PANEL 
2 ADC DEPENDENT/INDEPENDENT LIST MOPE ONLY 
2ND NPQ2-LA 
NEG BUS NP02-LA 
MEG BUS NP02»LB 

PHA INTERFACE* MEM XNCR & LIST MODE 
PHA INTERFACE, MEM INCR MODE 
PHA INTERFACE, MEM INCR, LIST, MULTISCALER MODES 

PHA INTFC, MEM INCR, % [WORD PAIR* ACC MODE 



OMD8*S 

OS/fl»10 

ns/8»20 

OS/8-30 

OS/8-70 

OS/8-80 

OS/8-90 



RR 



TPL 



B 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 

3/72 E 



8/S 



OPTION MOUNTING HARDWARE 
8K 8/E, T08*EM, LA30, OS/8 (GFS8*B) 
12K 8/E, TD8.EM, LS8«EA, VT05, OS/8 (QFS8.B) 
16K 8/E, TC08, TU56, LE8*F, VT05, OS/8 (QFS8«*B) 
8K 8/E, TD8»£M, RF08, RS08, LS8*£A, VT05, OS/8 (QFS8*B) 
12K 8/E, TD8«EM, DF32-EP, DS32«D, LA30, OS/8 (QFSS*BJ 
16K 8/E, TD8*EM, RK8«A, LE8-F, VTQ5, OS/8 CQFS8sB) 



PA60*A 

PA60»B 

PA60-C 

PA61-A 

PA61l*AA 

PA611-AB 

PA611-BA 

PA611-BB 

PAMl*CA 

PA611-CB 

PA611-CC 

PA6U-DA 

PA611-DB 

PA611-DC 

PA611-EA 

PA611-EB 

PA611-P 

PA6ll*R 

PA611-RC 

PA62 

PA63 

PA68-A 

PA68-F 

PC01 

PCOi»A 

PC02 

PC03 



MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

Ml 

RBH 

MI 

MI 

RBH 

MI 

MI 

MI 

MI 

RBH 

MI 

MI 

MI 

MI 

EC 

EC 

EC 

EC 



ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

ER 

ER 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 



DAS 



DAS 



P 
P 
P 
P 

1/72 P 

1/72 

1/72 

1/72 

1/72 

1/72 

6/73 

1/72 

1/72 

3/73 

1/72 

1/72 

1/72 

1/72 

5/73 



8 NEG 
8 NEG 
PR68*A 
PA60»A, 



PA60«B 



8 NEG 
8 POS 
8, 8/1, 
8 POS 
804, 10 



8/S NEG 



PT CONTROL FOR 2 PA61«A DRIVERS 

PA60-A CONTROL EXTENSION FOR 2 PAbl"A 

NON»TORE TApE ALLOTMENT 

DRIVER FOR 4 READERS & 4 PUNCHES 

PA6U»R + PS & MTNG HdW 115V 60HZ 

PA6H*R * PS St MTNG HDW 230V 50HZ 

PA611«P + PS & MTNG HDW H5V 60HZ 

PA611»P + Ps & MTNG HDW 230V 50HZ 

PA6U*»R ♦ PA6ll«P + PS & MTNG HDW uSV 60HZ 

PA6U«R «• PA6H*p ♦ PS & MTNG HDW 230V 50HZ 



2 PA6U*R ♦ ' 2 PA6ll*P 
2 PA611«R ♦ 2 PA611-P 
PA61UDA W 2 PA6H-RC 
4 PA611*R + 4 PA6U«P 
4 PA6H.R + 4 PA6U»P 



PA611*CA W PA6U-RC INSTEAD OF PA61l«R 

+ CAB + PS & MTNG HDW U5V bOHZ 

♦ CAB ♦ PS fc MTNG HDW 230V 50*iZ 
INSTEAD OF 2 PAbil-R 
+ CAB ♦ PS & MTNG HDW U5V bOHZ 

* CAB + PS 6 MTNG HDW 230V 50flZ 
2 CH PUNCH CONT FOR 6 OR 8-LEVEL PUNCH 
2 CH PR68 READER CONT 

PA611*R MODIFIED FOR TTY*CX READERS 

DUAL COMPUTER I/O SWITCH 

16 CHANNEL MUX FOR TYPESETTING 

READER & PUNCH CONTROL 

READER & PUNCH CONTROL 

SPARE PT READER & PUNCH ASSEMBLY* 60 HZ 

SPARE PT READER fc PUNCH ASSEMBLY, SO «Z 

SPARE Pf READER (DEC MFG) 

SPARE PT PUNCH (ROYAL MCBEE), 60 HZ 



MODEL 
MO 

PC03*A 

PC04*B 

PC04-BA 

PC04»BB 

PC04*BC 

PC04»BL 

PC04-BM 

PC04-C 

PC04-CA 

PC04»CL 

PC04«CM 

PC04-P 

PC04»PA 

PC04-PL 

PC04*PM 

PC04»R 

PC04-RB 

PC05-C 

PC05»CA 

PC05*CB 

PC05*CC 

PC05«P 

pq05»PA 

PC05»PB 

PC05-PC 

PC05*P 

PC05-RD 

PC09 

PC09*A 

PC09»B 

PC09«C 

PC to 

PC10-A 

pen 

PCll*A 

PC 12 

PC12-A 

PC 15 

PC15*A 

PC8»E 

PC8»EA 

PC8"EB 

PC8»EC 

PC8-1 

PC8»tA 

PC8*L 

PC8*LA 

PCPtl 

PCR1UA 

PCR1K 

PCR1UCA 

PCS16.A 

PCS16-B 

PCS16-BA 

PCS16-BB 



ENG 

MGR 

EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



DESIGN 
ENGR 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

KE 

KE 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

EC 

EC 

MI 

MI 

DG 

DG 

PJ 

PJ 

DDM 

DDM 

FA 

FA 

LN 

LN 

LN 

LN 

RR 

RR 

RR 

RR 

CRB 

CRB 

AS 

AS 

JLE 

JLE 

JLE 

JLE 



PROD 

ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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RR 
RR 



RR 
RR 

RR 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

8/72 P 

8/72 P 

3/72 P 

3/72 P 

3/71 P 

1/72 P 

P 

t/72 P 

P 

P 

1/72 P 

5/71 P 

P 

P 

P 

P 

8/71 P 

8/71 P 

1/72 P 

1/72 P 

1/72 K 

t/72 K 

9/72 K 

9/72 K 



NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

PC8-I 

PC8#IA 

PC8*L, PC8-E, PC8*EB 

PC8»LA, PC8-EA, «EC 

NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

10 

10 

NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

PP8*L, PP8#E 

PP8.LA, PP8-»EA 

NEG LOGIC 

PR8*I, PR8«-L, PR8«E 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC PT PUNC 

POS LOGIC PT PUNC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

9 

9 

KD09*C 

KD09*C 

10 

10 

11 

11 

BA12 

BA12 

BA15«A 

BAi5»A 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/1 

8/1 

8/L 

8/L 

11R20 

11*20 

li/Q7»AA, »BA 

lt/07»AB, «BB 

t6 

16 

16/M 

16/M 



SPARE PT PUNCH (ROYAL MCBEE), 50 HZ 

PT PU, RDR & POwER SUPPLY (NEw PCOl), 60 HZ 

PT PU, RDR & POWER SUPPLY (NEW PCoiwA) 50 HZ 

PC04-B FOR PDP8/I, 60 HZ 

PC04»BA FOR PDP8/1, 50 HZ 

PC04*B FOR PPP8/L, 60 HZ 

PC04*BA FOR PDPH/L, 50 HZ 

PT PU, RDR, PS, SCR (NEW PC09), 6g HZ 

PT PU, RDR, PS, SCR (NEW PC09»A), 50 HZ 

PT PU, RDR, PS, SCR POS LOGIC, 60HZ 

PI PU, RDR, PS, SCR POS LOGIC, 50HZ 

PT PUNCH, POWER SUPPLY (NEW PC03), 60 HZ 

PT PUNCH, POWER SUPPLY (NfcW PC03«A)i 50 HZ 

PC04-P FOR PDP8/L, 60 HZ 

PC04wPA FOR PDP8/L, 50 HZ 

PT READER, POWER SUPPLY (NEW PC02) 

PC04*R FOR PDP8/I & PDP8/L 

PT PU, RDR, PS, SCR (FREE STANDING PC04-C), 60 HZ 

PT PU, RDR, PS, SCR (FREE STANDING PC04*CA), 50 HZ 
OEM PC05*C 
OEM PC05*CA 
H, POWER SUPPLY (FREE STANDING PC04»p), 60 HZ 
H, POWER SUPPLY (FREE STANDING PC04-PA), 5Q HZ 
OEM PCOS-P 
OEM PC05*PA 

PT READER, POWER SUPPLY (FREE STANDING PC04»R) 
OEM PC05»R 

PC01 MODIFIED FOR PDP9 
50 HZ PC09 

PC09 i. MODULES FOR PDP9/L 
PC09-A & MODULES FOR PDP9/L 
PCOt W MOD BUCKETS S. SCR CONTROL, 60 HZ 
PC0t«A W MOD BUCKETS & SCR CONTROL, 50 HZ 
PT RDRpPUNCH (PC05-C & CONTROL), 60HZ (M781) 
PT RDR*PUNCH (PC05-CA & CONTROL) bOHZ (M781) 
PT RDR»PUNCH (PC05-C k CONTROL), 60 "HZ 
PT RDH«PUNCH (PC05-CA fc CONTROL), "50 HZ 
PC05-C & CONTROL, 60 HZ 
PC05-CA & CONTROL, 50 HZ 
PT READER & PUNCH (pCQ4»BL & CONT) bOHZ 
PT READER & PUNCH (PC04-BM * COnT) 50HZ 
TABLE TOP PC8«E 
TABLE TOP PC8*EA 

PAPER TAPE READER & PUNCH (PC04.BB & CONT) 
PT READER & PUNCH (PC04«-BC 6 CONT) bOHZ 
PT READER 4 PUNCH (PCQ4«BL * CONTROL), 60 H2 
PT READER fc PUNCH (PCQ4«BM & CONTROL) , 50 H2 
PC11 ADAPTED FOR RUGGED 11 (60HZ)' 
PC11«A ADAPTED FOR RUGGED U (5QHZ) 
PCRll IN H957 CAB (60HZ) 
PCR11-A IN H957 CAB (50HZ) 

PROGRAM CONTROL SEQUENCER (PCS) CONTROL (M7326) 
PCS SEQUENCE CONTROL (M7327) 8X256 PROM 
PDPt6«M DIAGNOSTIC ROM 
PDP16*M DIAGNOSTIC ROM \ 



MODEL 
NO 



ENG 

MGR 



PCSi6«-BC 

PCS16»BD 

PCS16«"BE 

PCS16»BE 

PCvSl6«BF 

PCS16«BG 

PCSt6»BR 

PCS16-C 

PCSl6»D 

PDM70*AA RJm 



PDM70-»AB 

PDM70«BA 

PDM70*BB 

PDM70-CA 

POM70-CB 

PD*70»D 

PDM70*E 

PDM70»F 

PDM70*H 

PD M 70»IN 

PDM70*4 

PDM70«»K 

PDM70-L 

POM70»M 

PDM70-N 

PDM70«P 

PDM70*»R 

POP1 

PDP1-D 

PDPIO 

PPP11»05 

PDPH-07 

PDPii-JO 

PDP11-15 

PDPlt-20 

PDP11*35 

POPtl*40 

PDP1U45 

PDP12-10 

PDP12-20 

PDP12*30 

PDP12»40 

PDP12-A 

PDP12*B 

PDP12»C 

P0P14»LP 

PDP14-LK 

PDP14-K 

PDP14-P 

PDP14-PX 

PDP15-10 

PDP1S-20 

PDP15-30 

PDP15-35 



RJM 
RJM 
RJM 
RJm 

RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 



ST 
ST 

CA 

SNT 

SNT 

SNT 

SNT 

SNT 

SNT 

SNT 

JM 

JM 

JM 

JM 

JM 



DESIGN 
ENGR 

JLE 
JLE 
JLE 
JfcE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

RR 

RR 

KE 

RAA 

PHG 

RAA 

CMD 

JO 

JO 

JO 

CL 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

FA 

FA 

FA 

FA 



PROD 
ENGR 



MFGR 

AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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WLS 

WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
WLS 
W^S 
WLS 
WLS 
WLS 



MAY 

MAY 
MAY 

MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 
MAY 



9/72 

9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
1/72 
1/72 
9/73 



K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
E 
E 
9/73 E 
9/73 E 
9/73 S 
9/73 E 
9/73 E 
9/73 D 
9/73 D 
9/73 A 
9/73 A 
9/73 B 
9/73 -0 
9/73 D 
9/73 D 
9/?3 D 
9/73 D 
9/73 
9/73 



D 

D 

E 

E 

E 

8/72 E 

1/72 E 

8/72 E 

3/71 E 

6/71 E 

7/72 E 

7/72 E 

4/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

E 

E 

E 

E 

1/72 E 

E 

E 

6/71 E 

E 

E 

E 

E 



16/M 

16/M 

16/M 

16/M 

16/M 

16/M 

16/M 

16 

16 



PDM70«»A, 


"8, 


•C 


PDM70«A, 


»B, 


»c 


PDM70*A# 


*8 f 


*c 


PDM70»A, 


*B, 


*c 


PDM70 






PDM70*A# 


*8, 


«c 


PDM70*A, 


»B, 


wC 


P0M7Q*K 






P0M7O«A# 


*8, 


»c 


PDM70»A, 


• B, 


«*C 


PDM70«A, 


*>B, 


»c 


PDM70»A, 


"»B, 


*c 



PDP16»M DIAGNOSTIC ROM 2 

P0P16.M DIAGNOSTIC ROM 3 

PDP16«M DIAGNOSTIC ROM 4 

PDP16«»M ROM SIMULATOR PROGRAM 

PDP16«»M ROM LOADER PROGRAM 

PSPJ6-M ROM LISTER PROGRAM 

PROM ERASE U RELOAD SERVICE 

PCS DECUDER (M7J28) 

PCS BOOLEAN MUX (M7329) 
SERIAL PROGRAMMED DATA MOVER BASIC BOX W PS, MOTHER BOARD, 
KEYBOARD, CLOCK BOARD, 5« HIGH RACK MQUNTABLE, 115V 

PDM70*AA, 230V 
PDM70*AA WITH 32 CHAR BURROUGHS DISPLAY, 115V 
PDM70»AB WITH 32 CHAR BURROUGHS DISPLAY, 230V 
PDM70»AA tf NO KEYBOARD fc PLAIN FRONT BEZEL, H5V 
PDM70-AB H NO KEYBOARD &, PLAIN FRONT BE&EL, 23QV 

32 BIT INPUT (M7381) 

32 BIT OUTPUT (M7382) 

4 CH ANALOG INPUT (M7383) 

2 CH ANALOG OUTPUT (M7384) 

SYSTEM INSTALLATION FEE 

BIT SERIAL I/O, EJA OR 20 MA (M7385) 

16 KEY KEYBOARD (M7386) 

32 CHARACTER BURROUGHS DISPLAY 

GEN PURPOSE CHAR SERIAL I/O CM7388) 

64 CHAR PROM READ IN OPTION, M738? 

PROGRAMMABLE BUS CONTROL 

BIT SERIAL BUS INTERFACE, 2QMA 

18 BIT SYSTEM MODULES 

PDPl WITH MEMORY BUS 

36 BIT COMPUTER PDP6 PROGRAMS (USES KA10) 

KD11*B PROCESSOR, OEM 

IDACS 1J/07| SEE U/0? 

KDll-8 PROCESSOR, END USER 

SEE U/15*XX 
KAU PROC# PS, MMH«E, BAU«CS, KUt«A, LT33»D 

K011*A PROCESSOR, OEM " ~ ' 

KD11«A PROC, IN H/45 BOX 

HIGH SPEED PDPH FAMILY MACHINE 

PDP12-C W AD12, DR12 

12/10 W VC12, VR14, TC12# TU56, KF12 

12/20 W MC12# KW12»A 

12/30 W FPP12 

PDPl2«B W A/D, RELAYS 

P0P12»C W TAPE, DISPLAY 

BASIC LINC8/I 

KA14* BE14 & POWER SUPPLY 

PDP14-LP, BX14, BY14 

PDP14-P, BXl4«DA, BY14-DA 

12 BIT MACHINE CONTROLLER (PROCESSOR ONLY) 

PDP14*P W EXTRA POWER SUPPLY 

BASIC PDPjS SYSTEM 

ADVANCED MONITOR SYSTEM 

BACKGROUND/FOREGROUND SXSTEM 
SPECIAL CONFIGURATION FOR REAL TIME EXECUTIVE SYSTEM (RSX) 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 




PDP15»40 




FA 


4 




E 


PDP15-50 




FA 


3 


6/71 


E 


PDP16 




RVN 


CON 3 




E 


PDP16»MA 




JLE 


3 


3/72 


E 


PDP16»MB 




JLE 


1 


3/72 


E 


PDP16*MC 


JC 


JLE 


3 


6/73 


E 


PDP16-MD 


JC 


JLE 


3 


6/73 


E 


PDP16-ME 


JC 


JLE 


3 


6/73 


E 


PDP16»MF 


JC 


JLE 


2 


6/73 


E 


PDP16*MH 


JC 


JLE 


2 


6/73 


E 


PDP4 




RR 


6 




E 


PDP5 




AB 


6 




E 


PDP7 




RR 


6 




E 


PDP7*A 




RR 


6 




E 


PDP8 




RR 


5 




E 


PDP8»E 




JK 


4 




E 


PDP8E«»AA 




JK 


4 




E 


PDP8E.AB 




JK 


4 




E 


PDP8E»AE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-AF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E.AS 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E*AT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-BA 




JK 


4 




E 


PDPSEwBB 




JK 


4 




E 


PDP8E-BE 




JK 


3 


9/71 


E 


POP8E»BF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E»BS 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-BT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-CA 




JK 


6 


6/72 


E 


PDP8E"CB 




JK 


6 


6/72 


E 


PDP8E-CE 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E*CF 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E*DA 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-DB 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-DC 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E»DD 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E-DE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-DF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E»DS 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E»DT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-EA 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-EB 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E*EC 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E-ED 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E-EE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E«EF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-ES 


JC 


JK 


3 


11/73 


E 


PDP8E-ET 


JC 


JK 


3 


11/73 


E 


PDP8E*FA 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E»FB 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-FC 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E-FD 




JK 


6 


5/73 


E 


POP8E«FE 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E-FF 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E.FH 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 
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BACKGROUND/FOREGROUND DISK SYSTEM 
-PDPl5w40 ♦ BATCH 
COMPUTER MADE FROM REGISTER TRANSFER MODULES 
PDP16 IN 8/M 12 INCH BOX w PREDEFINED INSTRUCTION SET 115V 
PDP16 IN 8/M 12 INCH BOX W PREDEFINED INSTRUCTION SET 230V 
PDPi6*MA W NO 8/M BOX, 115V 
PDP16*MB * NO 8/M BOX," 230V 
PDP16-M W NO 8/M BOX, NO PWR SUPPLY 
PDP16-MA IN 15-INCH 8/M BOX, 115V 
PDP16»MB IN 15*INCH 8/M BOX, 230V 

18 BIT SYSTEM MODULES 

12 BIT SYSTEM MODULES 

18 BIT FLIP CHIP MODULES PDPD4 CODE 

IMPROVED PDP7 

12 BIT FLIP CHIP MODULES PDP5 CODE 

PDP»«I ON BIG CARDS, EXPANDED ORDER CODE 

4K 8/E RACK MQUNTABLE (RM) I 15V 

4K 8/E RACK MOUNTABLE (RM) 230V 

8K PDP8E-AA 

8K PDP8E.AB . 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KL8-E, KC8-E CONSOLE, H5V 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KL8«£, KC8»E CONSOLE, 230V 

4K 8/E TABLE TOP (TT) U3V 

4K 8/E TABLE TOP (TT) 230V 

8K 8/E TT 115V 

8K 8/E TT 230V 
16K PDP8E, TABLE TOP, KL8*E, KC8*E CONSOLE, 115V 
16K PDP8E, TABLE TOP# KL8-E, KC8»E CONSOLE, 230V 

4K 8/E CABINET MOUNTED (CAB) 115V 

4K 8/E CABINET MOUNTED (CAB) 230V 

8K 8/E CAB 115V 

8K 8/E CAB 230V 

4K 8/E RM, OEM, U5V 

4K 8/E RM, OEM, 230V 

4K 8/E RM, OEM2, 115V 

4K 8/E RM, OEM2, 230V 

8K 8/E RM, OEM2, H5V 

8K 8/E RM, OEM2, 230V 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KL8»E, KC8-E CONSOLE, 115V OEM 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8*E CONSOLE, 230V OEM 

4K 8/E TT, OEM, U5V 

4K 8/E TT, OEM, 230V 

4K 8/E TT, OEM2, 115V 

4K 8/E TT, OEM2, 230V 

8K 8/E TT, OEM2, 115V 

8K 8/E TT, OEM2, 23QV 
16K PDP8E, TABLE TOP, KL8-E, KC8-E CONSOLE* 115V OEM 
16K PDP8E, TABLE TOP, KL8-E, KC8«E CONSOLE, 230V OEM 

4K 8/E CAB, OEM, 115V 

4K 8/E CAB, OEM, 230V 

4K 8/E CAB, OEM2, 115V 

4K 8/E CAB, OEM2, 230V 

8K 8/E, CAB, OEM2, llgV 

8K 8/E, CAB, OEM2, 230V 
4K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KC8.EA CONSOLE, H5V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




PDP8E-»FJ 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FK 


jc 


PG 




3 


12/73 


£ 


PDP8E-FL 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FS 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FT 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E*JA 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E»JB 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E*MA 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8P>MB 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-MC 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-MD 




JK 




8 


5/73 


E 


PDPgE-NA 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP8F-NB 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP8E-NE 




GPB 




3 


12/72 


E 


PDP8E«NF 




GPB 




3 


12/72 


R* 


PDP8E-PA 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


POP8E»PB 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDPgF>PE 




GPB 




3 


12/72 


E 


PDP8E»pF 




GpB 




3 


12/72 


E 


PDP8F 




PG 




4 


2/72 


E 


PDPHF*AA 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8F-AB 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8F W AE 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8F-AF 




PG 




6 


4/73 


E 


POPSFpAH 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F*AJ 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F-AK 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F.AL 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F»CA 




PG 




6 


5/73 


E 


PDPSFwCB 




PG 




6 


5/73 


E 


PDP8F»CE 




PG 




6 


5/73 


E 


PDP8F«CF 




PG 




6 


5/73 


E 


PDP8*I 




RR 


TPL 


5 




E 


PDPS'IC 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*ID 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*IP 




RR 


TPL 


6 




E 


PDP8»L 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8»LA 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*LB 




RR 


TPL 


5 




E 


PDPR»LC 




RR 


TPL 


S 




E 


PDP8*LD 




RR 


TPL 


5 




E 


POP8*LE 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*LF 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*LG 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8*LH 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8«LJ 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LK 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8»LL 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LM 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8M 




PG 




4 


2/72 


E 


PDP8M-DC 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8M»DD 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8M»DE 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8M.DF 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8M.DH 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 
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4K PDP8E, RACK MOUNTABLE* KC8»EA CONSOLE* 230V 
8K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KC8*EA CONSOLE, U5V 
8K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KC8*EA CONSOLE, 230V 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KC8»EA CONSOLE, 115V 
16K PDP8E, RACK MOUNTABLE, KC8»EA CONSOLE, 23QV 

4K 8/E, RM, KC8»£C# KP8«E, 
4K 8/E, RM, KC8-EC, Kp8*E, 



115V 
230V 



OEM 4K 8/E, RM, KC8»EC, KP8.E, 115V 
OEM 4K 8/E, RM, KCSwEC, KP8*E, 230V 
QEM2 4K 8/E, RM, KC8*EC, KP8«E, U5V 
OEM? 4K 8/E, RM, KC8-EC, KP8«*E, 230V 

LAB8»E 4K GREEN 8/E W KCS*ED, RM, 11§V 

LAB8«E 4K GREEN 8/E W KC8-ED, RM, 230V 

LABSwE 8K GREEN 8/E W KC8»ED, RM, jiSV 

LAB8*E 8K GREEN 8/E W KC8*£D, RM, 230V 

LAB8»E 4K GREEN 8/E W KC8-ED, XT, 115V 

LAB8#E 4K GREEN 8/E W KC8«ED, XT, 230V 

LAB8»E 8K GREEN 8/E * KC8«*ED, TT, 11£>V 

LAB8*£ 8K GREEN 8/E w KC8«*ED, TT, 230V 

• BASIC PDP8»E IN SHORT BOX W KL8*E, KC8*FL CONSOLE 
4K PDP8F RACK MOUNTABLE 115V IN 12" BOX 

m 4K PDP8F RACK MOUNTABLE 230V IN 12" BOX 

m 8K PDP8F RACK MOUNTABLE H5V IN 12" BOX 

• 8K PDPSF RACK MOUNTABLE 230V IN 12" BOX 

• 4K PDPSF, RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX* U5V 

• 4K POP8F, RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 230V 
m 8K PDP8F, RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 115y 

• 8K PDP8F, RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 230V 
4K PDPSF, CABINET MOUNTED, IN 12" BOX, U5V 
4K PDP8F, CABINET MOUNTED, IN 12" BOX, 230V 
8K PDP8F, CABINET MOUNTED, IN J2" BOX, U5V 

• 8K PDP8F, CABINET MOUNTED, IN 12" BoX, 230V 

BASIC PDP8*I, 12 BIT MISERIES MODULES 
PDP8"I IN CABINET 
PDP8-I IN H95Q CABINET 
PDP8»I ON PEDESTAL 

BASIC PDP8-L, MINIMUM AND COMPACT PDP8*I 
8/L W SLIDES* SERVICE, TU 
8/L W SLIDES, SERVICE, NO TTY 
8/L W SLIDES* TTY, NO SERVICE 
8/L W SLIDES* NO TTY, NO SEpVlCE 
8/L W H950* SERVICE* TTY 
8/L W H950, SERVICE, NO TTY 
8/L W H950, TTY, NO SERVICE 
8/L W H950, NO TTY, NO SERVICE 
8/L W COVER, TTY, SERVICE 
8/L W COVER, SERVICE, NO TTY 
8/L W COVER, TTY* NO SERVICE 
8/L W COVER, NO TTY, NQ SERVICE 

• BASIC PDP8*M, 8/E IN SHORT BOX 
4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8*ML CONSOLE, J2» BOX* OEM, H5V 

• 4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8-ML CONSOLE, 12" BOX, OEM, 230V 
» 8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8»E, KC8»ML CONSOLE, 12" BOX, OEM* 115V 

8K PBP8M, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8*ML CONSOLE, 12" BOX, OEM, 230V 
m 4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8-E, KC8-ML CONSOLE, 15« BOX, OEM, 115V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/YR 




PDP8M.DJ 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


POP8M.DK 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M»DL 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-DS 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDP8M-DT 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDP8M.EH 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M»EJ 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M-EK 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M.EL 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M*ES 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M.ET 


JC 


PG 


3s 


'12/73 


E 


PDP8M.MC 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M-MD 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M»ME 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M*MF 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M-MH 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M.MJ 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-MK 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M#ML 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-MM 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M..MN 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M.MP 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M-MR 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M-MS 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDP8M*MT 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDP8«S 




RR 


6 




E 


PDP9 




MI 


5 




E 


PDP9-F 




MI 


3 




E 


PDP9-L 




MI 


5 




E 


PDP9*T 




MI 


3 




E 


PHAJ5 




DD 


9 




E 


PHA8 




DD 


m 




E 


PHA8E-10 




EW 


3 


6/71 


E 


PHA8E-20 




EW 


3 


6/71 


E 


PL8«AA 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8«AB 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8*AC 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8*AD 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8"BA 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8-BB 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8*8C 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8*BD 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PMKOt-AA 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMK01*AB 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMKOl»BA 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMK01*BB 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMK01*CA 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMK01-CB 




DZ 


6 


5/73 


B 


PMK02-A 




FMS 


6 


5/73 


B 


PMK02-B 




FMS 


3 


10/71 


B 


PMK02«C 




FMS 


3 


10/71 


B 


PPU-S 


R8H 


RJS 


3 


1/73 


P 


PP12 


SNT 


RI 


5 


3/71 


P 


PP12»A 


SNT 


RI 


5 


3/71 


P 


PP67»A 




MI 


3 




P 
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15 

8 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

li 

11 

8/E, 

8/E, xx 

8, 8/1, 

8/E 

11/05, 

U 

BA12 

BA12 

PA61«A, 



11 



115V 
BOX, OEM, 230V 



4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8-E, KCB*ML CONSOLE, 15" BOX, OEM, 230V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8-ML CONSOLE, 15" BOX, OEM, 115V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8*E, KC8*ML CONSOLE, 15» BOX, OEM, 230V 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8.E, KC8„ML CONSOLE, 1}5V OEM 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KL8-E, KC8«ML CONSOLE, 230V OEM 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-ML CONSOLE, 115V 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KQ8»ML CONSOLE, 230V 

8K PDP8M, RACK MQUNTABLE, KC8»ML CONSOLE, U5V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-ML CONSOLE, 230V 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-ML CONSOLE, 115V 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-ML CONSOLE, 230V 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 12 M BOX, OEM, 115V 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8*M, 12" BOX, OEM, 230V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 12" BOX, OEM, J15V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 12" BOX, OEM, 230V 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8»M, 15" BOX, OEM, 115V 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8*M, 15" BOX, OEM, 230V 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 15 M BOX, OEM, 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KQ8-M, 15' 

IK PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8»M, 15" BOX, 115V OEM 

IK PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8«M, 15" BOX, 230V OEM 

2K PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 15" BOX, 115V OEM 

2K PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8»M, 15" BOX, 230V OEM 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M CONSOLE, U5V OEM 

16K P0P8M, RACK MOUNTABLE, KC8»M CONSOLE, 230V OEM 

12 BIT SERIAL, FLIP CHIP MODULES 
18 BIT FLIP CHIP MODULES PDP7 CODE 
PDP9 W CAB9-A FOR FQXBORO 
4K PDP9, 1,5 USEC MEMORY 
TIME SHARING PDP9 

PDP15-BASED PULSE HEIGHT ANALYSER 
PDP8, 8/1, 8/L BASED PUlSE HEIGHT ANALYSER 
IS PDP8E«CA + LT33-DC + VC8*E ♦ VR03-A ♦ NNOi-A * KA8«E + QFP01*A 

PHA8E»10 ♦ MMg"E 
LA30«pA + PC8«E, RACK MOUNT, 115V 60HZ 
LA30*PB ♦ PC8*EA, RACK MOUNT, 230V 60HZ 
LA30»PC ♦ PC8«E, RACK MOUNT, 115V 50HZ 
LA30.PD + PC8-EA, RACK MOUNT, 230V 50HZ 
LA30«PA ♦ PC8-EB, TABLE TOP, liSV 60HZ 
LA30-PB ♦ PC8-EC, TABLE TOP, 230V 60HZ 
LA30*PC ♦ PC8.EB, TABLE TOP, 115V 5QHZ 
LA30«PD 4 PC8.EC, TABLE TOP, 230V 50HZ 
PROCESSOR MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E, 115V 
PROCESSOR MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E, 230V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 11, H5V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 11, 230V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E & 11, 115V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E «, 1 1 , 23QV 
8/L, 12 PROC MAINTENANCE KIT w CASSETTE 

PRQC MAINTENANCE KIT W CASSETTE 
11/15, 11/20, 11/35 PROC MAINTENANCE KIT W CASSETTE 

INTERFACE TO 6 LEVEL 300 LINES/SEC SOROBAn PUNCH 
PT PUNCH (PC05-P m CONTROL), 60 HZ 
PT PUNCH (PC05-PA & CONTROL), 50 MZ 
PA68.A PT PUNCH 6-LEvEL, 60 HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MfGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 








PP67-AA 




MI 




5 




P 


PA6t*A, 


PA68»A 


PP67-B 




MI 




5 




P 


PA6l*A, 


PA68*A 


PP67-BA 




MI 




5 




P 


PA61.A, 


PA68«A 


PP67*C 




MI 




5 




P 


PA68*F, 


PA63 


PP67*CA 




MI 




5 




P 


PA68*F, 


PA63 


PP67«D 




MI 




5 




P 


PA68*F 




PP67«DA 




MI 




5 




P 


PA68»F 




PP8-E 




LN 




4 




P 


8/E 




PP8-EA 




LN 




4 




P 


8/E 




PP8-EB 




LN 




3 


1/72 


P 


8/E 




PP8*EC 




LN 




3 


10/72 


P 


8/E 




PPB.EF 


BV 


PKM 


SSMU 


3 


7/72 


P 


8 POS 




PP8»I 




RR 


TPL 


5 




P 


8/1 




PP8-L 




RR 


TPL 


5 




P 


8/L 




PP8-LA 




RR 


TPL 


4 




P 


8/L 




PPHOt»P 




MI 




3 


9/72 


P 


• 




PPH01-K 




MI 




3 


9/72 


P 


PPH01*P 




PRU 




PJ 




5 


3/72 


P 


11 




PR12 


SNT 


RI 




S 


3/71 


P 


BA12 




PR68»A 


MI 


ER 




5 




P 


PA60wA, 


PA68»A 


PR68*B 


MI 


ER 




3 


12/71 


P 


PA68*F, 


PA63 


PR68-C 


MI 


ER 




3 


12/71 


P 


pA60«A, 


pA68*A 


PR68-0 


MI 


ER 




5 




P 


PA63 




PR68»DA 


MI 


ER 




S 




P 


PA63, PA68wF 


PR68-E 


MI 


ER 




3 


9/72 


P 


PA6H»R, 


, PA68»F 


PP68»F 




MI RR 




3 




P 


NONE 




PR68»FA 




MI RR 




3 




P 


NONE 




PR8-E 




LN 




4 




P 


8/E 




PR8*EB 




LN 




3 


1/72 


P 


8/E 




PR8.EF 


BV 


PKM 


SSMU 


3 


7/72 


P 


8 PQS 




PPR-I 




RR 




5 




P 


8/1 




PR8»L 




WH 




5 




P 


8/L 




PT08 








5 




D 


8, 8/5 




PT08»A 








5 




D 


8/3 




PT08*8 








5 




D 


8/Sf 8/1 


PT08»C 








5 




D 


8/S, 8/1 


PT«8»DA 






SSUK 


3 




D 


8 NEG 




PT08-D8 






SSOK 


3 







PT08-DA 




PT08-F 




MI 




4 




D 


PT08*Bf 


PT08*C 


PT08-X 




MI 




4 




D 


PT08»B, 


PT08»C 


PT1WAA 




JEH 


SSUK 


3 


12/71 


P 


11 




PTtl*AB 




JEH 


SSUK 


3 


12/71 


P 


11 




PTH«BA 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTU-BB 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTll-CA 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTU-CB 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTU*DA 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


11 




PTtl-DB 




JEH 


SSUK 


3 


8/7 3 


P 


11 




PTU*EA 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


11 




PTll-EB 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


It 




PT11-F 


BV 


PKM 


SSMU 


3 


7/72 


P 


11 




Pf 84*AA 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


8/E 




PT8E-AB 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


8/E 




PT8E«BA 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


8/E 




PT8E*BB 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


8/E 
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PT PUNCH 6-LEVEL, 50 HZ 

PT PUNCH 8wLEVEL# 60 HZ 

PT PUNCH 8«LEVEL, 50 HZ 

PI PUNCH 6«L,EV£br 60 HZ 

PT PUNCH 6pLEVEL, 50 HZ 

PT PUNCH 8«LEVEL, 60 HZ 

PT PUNCH 8«LEy£L, 50 HZ 

PT PUNCH (PC04-PL «. CONTROL) GOHZ 

PT PUNCH (PC04-PM S. CONTROL) 50HZ 

TABLE TOP PP8«E 

TABLE BOP PP8-EA 

FACIT 4060 PTP t CONT 

pt punch (pc03 & control) 

pt punch (pc04*pl & control) 60 hz 

pt Punch (PC04»pm & control) so hi 

hand paper tape punch, 8 level 

refill kit for pphq1*p 

pt reader (pc05»r & control) 

PT READER (PCOSpR & CONTROL) 

PT READER (6«L£VEL «. 8-LEVEL) 

PT READER (6»LEVEL «. 8*LEVEL) 

PT READER C6» & 8*LEVEL, pHOTOTRANSlSTQR) 

PT READER (6» & 8*LEVEL, PHOTOTRANSlSTOR), NTTA 

PT READER (6* & 8. LEVEL, PHOTOTRANSlSTOR) 

PT READER (6 «. 8«LEVEL, PHOTOTRANSlSTOR, NTTA) 
OEM PR68-D 
OEM PR68«DA 

PT READER (PC04*RB & CONTROL) 
TABLE TOP PR8«E 
FACIT 4001 PTR & CONT 
PT READER (PC04*RB & CONTROL) 
PT READER CPC04«RB S. CONTROL) 
TTY INTERFACE FOR ASR33 
PT08 IN ASR33 BASE, 12 FT CABLES 
PT08 IN 19»IN RACK, 6 Ft CABLES 
2 PTOB»B ON SINGLE 1943 
CPO ASYNC MODEM INTERFACE W 1 CLOCK 
2 CLOCK OPTION FOR PTQ8.DA 
EIA ADAPTER W 25 FT CABLE 
CRYSTAL CLOCK 

TREND RDR & BURPE H PUNCH w CONT H5V 60HZ 

TREND RDR & BURPE 11 PUNCH W CONT 230V 50HZ 

TREND READER & CONT, 115V 60HZ 

TREND READER & CONT, 230V 5QHZ 

8RPE 11 PUNCH & CONT, 115V 60HZ 

BRPE U PUNCH & CONT, 230V 50HZ 

TREND RDR & FACIT PUNCH W CONT, 115V 60HZ 

TREND RDR & FACIT PUNCH W CONT, 230V 50HZ 

FACIT PUNCH 6 CONT, 115V 60HZ 

FACIT PUNCH & CONT, 230V 50HZ 

FACIT 4001 PTR, 4070 PTP & CONT 

TREND RDR & BRPE H PUNCH W CONT» U5V 60HZ 

TREND ROR S, BRPE \l PUNCH W CQNT, 230V 50HZ 

TREND READER fc CONT, 115V 60HZ 

TREND READER & CONT, 230V 50HZ 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



PT84*CA 
PT8E-CB 
PT8E»DA 
PT8E«DB 
PT8E-EA 
PT8E*EB 
PTS8»EA MI 
PTS8«EB MI 



DESIGN PROD MFGR 

ENGR ENGR AREA 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 

JEH SSUK 
PFM 
PFM 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 P 
8/73 P 
7/73 E 
7/73 E 



8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
PDP8E-AE MM8-EJ BE8-A 



DESCRIPTION 



IBRPE 11 PUNCH 6 CONT, 115V 60HZ 
BRPE 11 PUNCH & CONTf 230V 50HZ 
TREND RDR 6 FACIT PUNCH W CQNT* H5V 60HZ 
TREND RDR & FACIT PUNCH W CONT* 230V 50HZ 
FACIT PUNCH & CONT, H5V 60HZ 
FACIT PUNCH & CONT* 230V 5QHZ 
DK8»EP KE8.E H960»BC BA8.AA SYS TEST & 
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PDP8E-AF MM8«EJ BE8*A DK8-EP KE8«E H9b0*BD BA8-AB SYS TfcST & 



INST, 
INST, 



115V 
230V 



QaSOFTWAREj GENERAL FORM 
— -*2ND LETTER (C)l^— 
AapDpt JSPDPU (ALL) 
B«PDP4 KsPDP12 
CaPDPS L«PDP14 
DspDp6 MapDplS 
EapDP7 papDPU/40 
FaPDPS (OR HIGHER) 
GapDP9 RapDPU/45 
HaPDPlO (OR HIGHER) 



IS QCP99-KD 
3RD CP)| 
AaAPpLICATION 
CaCOMM 
DaCOMM« 
EaEDuCATlON 
LaLAB 

KaSFTWR SUBS 
RalNDUSTRlAL 
SaCSS 
TaTYpSETTING 



«-**wl5T VARIATION LETTER 
2asUBS SERVICE PLAN A 
3»SUBS SERVICE PLAN B 

BINARY UPDATES 
4aSUBS SERVICE PLAN B 

SOURCE UPDATES 
SaSUBS SERVICE PLAN B 

BINARY & SOURCE UPDATES 
AaUCENSE, SOFTWARE KIT 

& SERVICE 
BaLICENSE, SOFTWARE KIT 

FOR LESS THAN MIN HDW 
C*LICENSE, SOFTWARE KIT 

NO SERVICE 



— •2ND VARIATION LETTER (D)|^-»- 



AaLINC TAPE 

BaPAPER TAPE 

CaDECTAPE 

Da9 TRACK MAGTAPE 



EaRK03/5 CARTRIDGE 60HZ ZaNO HARDWARE 



(K)|^-* 
DaLICENSE ONLY 
EaSOURCE KIT 
Fa^ISTlNGS KIT 
GaPRE»DELlVERY KIT 
HaUPDATE KIT 
JaSTART-UP SERVICES 

CH+B8A) 
KaSUBSCRIPTION/MAIN- HeRK03/5 CARTRIDGE 50HZ 

TENANCE PACKAGE 
LaLICENSE^INSTALLA* 

TION, NO SUPPORT 
MaSOURCE + LISTINGS 
NaALTERNATE SOURCE 



J«RP03 DISK PACK 
KaRp 4 DISK PACK 
NaTU60 CASSETTE 
RaMICKO^FlCHE 



Fa7 TRACK MAGTAPE 
GsCARDS 



DEPENDENCY 



GF001»AB 


GT 




BFB 


QFOOUAC 


GT 




1FB 


QF004 






BFB 


QF006«AB 


GT 




BFB 


QF006«AC 


GT 




BFB 


QF007-A 


GT 




BFB 


QF0Q7-B 


GT 




BFB 


QF008»AB 


GT 




BFB 


QF008«AC 


GT 




BFB 


QF008.EA 


GT 




BFB 


QF008*»EC 


GT 




BFB 


QF008.FZ 


GT 




BFB 


QF008»MC 


GT 


DFP 


BFB 


QF009.AB 


GT 




BFB 


QF009»AC 


GT 




BFB 


QJ0Q9«MC 


GT 




BFB 


QF010«MC 


GT 


DFP 


BFB 


QF01UMC 


GT 


DFP 


BFB 


QF012*MC 


GT 


DFP 


BFB 


QF014-AB 




DFP 


BFB 


0F014*AC 




DFP 


BFB 


QF014-MC 




DFP 


BFB 


QF0l«A 




BW 




QF01»B 




BW 




QFOt-C 




BW 




QF01»D 




BW 




OF01«E 




BW 




QF01*F 




BW 





3 


2/73 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


10/72 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


3/73 





8 


3 


2/73 





8 


2 


5/73 


Q 


8 


2 


5/73 


Q 


8 


2 


5/73 


Q 


8 


2 


6/73 


Q 


8 


3 


10/72 


Q 


8 


3 


2/73 


Q 


8 


3 


12/73 


Q 


8 


2 


6/73 


Q 


8 


2 


6/73 


Q 


8 


2 


6/73 


Q 


8 


3 


10/73 


Q 


8 


3 


10/73 


Q 


8 


3 


10/73 


Q 


8 


6 




Q 


8/L 


6 







8/L 


6 




Q 


8/L 


6 




Q 


8/L 


6 


9/71 


Q 


8/L 


6 


1/72 


Q 


8/L 



DEC/X8, PDP8 SYSTEM EXERCISER, PAPER TAPE 

DEC/X8, PDP8 SYSTEM EXERCISER, DECTAPE 

EDU50, TS8 

OS»8 BATCH, BASIC* TECO, PAPER TAPE 

OS/8 BATCH, BASIC* TECO, DECTAPE 

CAPS»8* CASSETTE SYSTEM WITHOUT CORRECT HARDWARE 

CAPS«8, CASSETTE SYSTEM WITH CORRECT HARDWARE 

OS-8 FORTRAN IV, PAPER TAPE 

OS/8 FORTRAN IV, DECTAPE 

OS/8 FORTRAN IV SOURCE, LINCTAPE 

OS/8 FORTRAN IV SOURCE* DECTAPE 

OS/8 FORTRAN IV LISTING PACKAGE 

OS/8 QTS SOURCE & LISTINGS, DECTAPE 

LAB8/E MASS STORAGE SYSTEM, PAPER TAPE 

LAB8/E MASS STORAGE SYSTEM, DECTAPE 

LAB8/E MASS STORAGE SOURCE, DECTAPE, QF009»A REQUIRED 

OS/8 FORTRAN IV LIBRARY, SOURCE ♦ LISTINGS* DECTApE 

OS/8 FORTRAN IV COMPILER, SOURCE + LISTINGS, DECTAPE 

OS/8 RALF, LOADER, LIB & MISC* SOURCE + LISTINGS, DECTAPE 

OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, LICENSE* SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

OS/8 FORTRAN IV PLOTTER* LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, SOURCE 6 LISTINGS, DECTAPE 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM 5*68 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM 8*69 

QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED «F01»B (,30, ,31) 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM REVISED QF01-B (.32) 
QUICK POINT MAIN PROGRAM, REVISED QF01-D (,33) 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED QFot*E 



MODEL 
MO 

QF01»G 

QFOt»H 

OFOI-pI 

QF02-A 

QF02-B 

OF02-C 

QF02-D 

QF02»E 

QF02«F 

QF02»G 

OF02*H 

QFO 2* I 

OF02*J 

OF02»K 

QF02-L 

QF02«M 

QF02-N 

QF02»0 

OF02-P 

QF02-Q 

QF02-R 

OF02-S 

QF02«T 

QF02-U 

QF02-V 

QF02-W 

QF03-A 

QF03-B 

QF03*»C 

QF03-D 

QF03«E 

QF03-F 

QF03-G 

QF03*H 

OF040.AB 

QF050-AR 

QF05»A 

QF060-AB 

OF070»AB 

QF070-AC 

QF080-AB 

OFOgO^AC 

OF095-AC 

QF095«EC 

QF095"»FZ 

QFtO'B 

QF20-A 

OF30O-AC 

QF300-AE 

QF300-BC 

OF300"BE 

QF300-BQ 

QF300*DC 

QF300-DE 

QF301-AC 



ENG 
MGR 



GT 
GT 

GT 
GT 
GT 

BLC 
BLC 
BLC 
BLC 
AF 

DWB 

DWB 

DWB 

DWB 

HA 

HA 

HA 

DWB 



DESIGN 
ENGR 

BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 



BW 



PROD 
ENGR 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 

6 1/72 Q 8/L 
6 1/72 Q 8/L 
4 9/71 Q 8/E, 8 



USED ON 



DESCRIPTION 
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DFP 

DFP 

DFP 

DFP 

GWD 

DM 

DFP 

DFP 

DFP 

DFP 

DFP 

DFP 

DFP 

DFP 



BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
RFB 
BFB 



BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



BFB 



9/71 




9/71 Q 
3/71 Q 
3/71 Q 
3/71 

Q 
9/71 
9/71 



Q 



Q 

Q 

3/71 Q 

9/71 Q 

9/71 Q 

3/73 

2/73 Q 

Q 

2/73 Q 

2^73 Q 
2/73 Q 

2/73 Q 

11/73 Q 

11/73 Q 

11/73 G 

11/73 a 

Q 

3/71 Q 

It/73 Q 

11/73 Q 

11/73 Q 

11/73 Q 

4/73 Q 

1/73 Q 

1/73 Q 

11/73 Q 



QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

qFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

QFO 

8 

8 

DNQQ2 

8 



8 

8 

8 

GLC«8 

680«X 

8* DS3 

8, D53 

8, DS3 

8, DS3 



QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED UF01*F 
QUICKPQINT MAIN PROGRAM, REVISED QFQlwG 
/L QUICK POINT MAIN PROGRAM REVISED UFOl-H 

POSt PROC, PRATT & WHITNEY A, B * C 
POST PROC, WIEDEMAN W CUTLER^HAMMER 902 
POST PROC, JONES & LAMSQN DRILL W GE MK2 
POST PROC WIEDEMAN w GE120 

POST PROC CIN DRILL & MILL W ACCROMATIC 220 
POST PROC CLEEREMAN DRILL & MILL W GE120 
POST PROC, WHITNEY TURRET PUNCH PRESS W WgSTlNGHOUSE 
POST PROC, BEHRENS TURRET PUNCH PRESS, GE 120»11»»500 
POST PROC, BURGMASTER 2BHf6 TURRET DRILL W GE 120-H 
POSTPROC, WIEDEMANN AM5 W GE MK2 

POSTPROC, WIEDEMANN #S*l528 W WARMER & SWASEY CQNT 
POSTPROC, BROWN & SHARPE MODEL A*H18 W GE MK2S 
POSTPROC, BURGMASTER 2BHTJ, W GE 120*11 
POSTPROC, MOOG MODEL 83»500 
POSTPROC, WIEDEMAN S»2540 TURRET PUNCH PRESS W GE MC 100 
POSTPROC* WESTINGHOUSE 20 W BEHRENS TURRET PUNCH PRESS 
POSTPROC, PRATT & WHITNEY CQNT FOR THEIR 1000 NC JIGBORER 
POSTPROC, SPERRY RAND UMAC6 W B&S HYDROCUTT MACHINING CENTER 
POSTPRC, WESTINGH0USE*22 W BURGMASTER 25 CHT ECON 1125 DRILL 
POSTPROC, GE MCI 20 W EXCELLON 122b QUADRAMATIC DRILL 
POSTPROC, GE 7522 W W.A^HITNEY 636A, 647A 

POSTPROC, HOUDAILLE 85790-300 W STRIPPIT 40/30 TURRET PRESS 
POSTPROC* HUGHES NC*22t»8 W STRIPPIT 36/75 FABRICATOR 
POST PROC, SUPERIOR ELECTRIC CONTROL 
POST PROC CIMX«300 MACHINING CENTER 
POST PROC, BURGMASTER 3fjHTL TURRET DRILL W (iE 103p 
POSTPROC, BROWN & SHARPE HYDROTAPE 234 12 STATION W*~GE 103P 
POSTPROC* CINCINNATI TAPAC4 W DEVLIEG SPIRAMATIC * JIGMIL 
POSTPROC, ACROMATIC 330 W ClNTlMATlC SPiNDLE OR TURRET DRILL fc MILL 
POSTPROC, SIEMENS CQNT W HELLER SBR32 BORING MACHINE 
POSTPROC PLES5EY BUNKER RAMQ 2210 CQNT W MILWAUKEE"MATIC H60 
8K BASIC, PAPER TAPE 

BINARY «. MANUAL, 8K PTS*8 FORTRAN II 
THRU DNC33 DNC FORGROUND BACKGROUND SOFTWARE 

LAB8/E, PAPER TAPE 

OS/8 RTPS TSAR (TIME SERIES ANALYSIS), PAPER TAPE 
OS/8 RTPS TSAR (TIME SERIES ANALYSIS), DECTAPE 
4K PAPER TAPE SOFTWARE KIT 

OS/8 INDUSTRIAL BASIC, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
REAL TIME BASIC, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
REAL TIME BASIC, SOURCE, DECTAPE 
REAL TIME BASIC, LISTING PACKAGE 

GLC»8 VERSION 2 SOFTWARE 
CQMSYT1.8 SOFTWARE 
COS, LIC, SOFTWARE, SERVICE* DECTAPE 
COS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, RK05 CARTRIDGE 
COS, LIC, SOFTWARE* NO SERVICE* <MlN HDW, DECTAPE 
COS, LIC* SOFTWARE, NO SERVICE, <MlN HDW, RkOS CARTRIDGE 
30, 40 QF300»B, FOURTH OR MORE PURCHASE 

DATA ENTRY, BINARY DECTAPE 
DATA ENTRY* BINARY DECPACK (RK02»K) 



20, 330 
20, 330 
20* 330 
20, 330 
8, 12, DS320, 
DS330, D5340 
DS330, DS340 



COS 300, LIC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MO/YR 




QF3Q1»AE 


DWb 


DFP 


BFB 


5 


11/73 


Q 


QF301-BC 


DWB 


DFP 


BFB 


5 


5/73 


Q 


QF30l*BE 


DWB 


DFP 


RFB 


5 


5/73 


Q 


QF305-AC 


DWB 


DFP 


BFB 


3 


12/73 


Q 


QF305*AE 


DW0 


DFP 


BFB 


3 


12/73 


Q 


GF400*AB 


GT 




BFB 


3 


2/73 





QF400-AC 


GT 




BFB 


3 


2/73 





QFE05-SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE10-SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


©FE15*SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE20*EC 




DFP 


BFB 


2 


6/73 


Q 


QFE20*FZ 




DFP 


BFB 


2 


6/73 


Q 


QFE20*SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE25»SC 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE30-SB 




RHM 




3 


9/72 


Q ! 


QFE40*SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE50-SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFE50*PB 




RHM 




3 


9/72 





QFEBT»SB 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFEBT*SS 




RHM 




3 


3/73 


Q 


QFEDP*SC 




RHM 




3 


9/72 


Q 


GFELP*0t 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFELP-E1 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFELP-M1 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFELP-S1 




RHM 




3 


9/72 


Q 


QFINA*A 




HS 




3 


4/72 


Q 


GFINB-A 




HS 




3 


4/72 


Q 


QFINC*A 




HS 




3 


4/72 


Q 


QFL50*AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 





QFL50-EC 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q 


QFL51-AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q 


QFL55*AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 





QFL56-AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q 


QFP0t*A 




EW 




3 


6/71 


Q 


QFS8*A 




GT 




3 


1/72 


Q 


QFS8*B 




GT 




3 


1/72 


Q 


QHOOt 






BFB 


3 


10/72 





QH002*AD 


RBH 


wu 


BFB DAS 2 


6/73 


Q 


QHOIO 






BFB 


3 


12/72 


Q 


QHOIS-CC 




FSB 


BFB 


3 


3/73 


Q 


QH01S.CO 




FSB 


BFB 


3 


3/73 


Q 


QH01S*CF 




FSB 


BFB 


3 


3/73 


Q 


QHApL*B 








3 


12/72 


Q 


QHAPL*C 








3 


11/73 


Q 


QHAPL*E 








3 


12/72 





QHApL*F 








3 


11/73 





QHC01*AD 


RBH 


wu 


DAS 2 


6/73 


Q 


QHCQ2-LZ 


PFC 


DAL 


BFB 


3 


10/73 


Q 


QHDBMMO 








3 


11/73 


Q 


QHDIS.IO 




GBH 




3 


7/72 


Q 


QHOCO*tO 








2 


12/72 


Q 


QHSRTMO 








3 


9/72 


Q 


QHSYSMO 








3 


7/72 


Q 


OjOOi-AC 






BFB 


5 


3/73 





QJ001*AE 






BFB 


5 


3/73 


Q 
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EDUSYSTEM 20 SOURCE, 



COS 300, LIC» SOFTWARE* SERVICE, RK05 CARTRIDGE 

COS 300, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, <MIN HDW, DECTAPE 

COS 300, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, <MIN MOW, RK05 CARTRIDGE 

COS 300 FOREGROUND/BACKGROUND, UC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

COS 300 FOREGROUND/BACKGROUND, LIC SOFTWARE SERVICE, RK05 CARTRIDGE 

OS/8 COGO*8, PAPER TAPE 

OS/8 COGO«8, DECTAPE 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 5 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM JO 

SOFTPARE FOR EDUSYSTEM 15 
DECTAPE 
EDUSYSTEM 20 LISTING PACKAGE 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 20 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 25| INCLUDES OS/8 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 30 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 40 

SOFTWARE FOR EDUSYSTEM 50 CTSS/8) 

QFE50-S PUCHASED WITH QfEDP*S 

PDP8 REMOTE BATCH 2780 EMULATOR 

QFEBT^SB W SOURCES 
ADMINISTRATIVE SOFTWARE SYSTEM* INCLUDES US/8 

TEXTBOOK KIT (FQRmERLX EDU8*A) 

LEARNING PACKAGE * ENGLISH 

LEARNING PACKAGE - 

LEARNING PACKAGE * 
INDAC*82 PACKAGE (INCLUDES UFINtt*A 
PAPER TAPES 
DOCUMENTS & LISTINGS 
8K PAMILA/50, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 
8K PAMILA/50, SOURCE, DECTAPE, REQUIRES QFL50 OR 51, QFL55 OR 56 



MATH 
SCIENCE 
& QFINC»A) 



8 

8 

8 

8 

EDU5 

E0U1O 

EDU15 

8 

8 

EDU20 

EDU25 

EDU30 

EDU40 

EDU50 

EDU50 

EQUBT*DA, *DB 

EDUBT*DA, *DB 

8 

EDUSTSTEMS 

EDUSYSTEMS 

EDUSYSTEMS 

EDUSYSTEMS 

8 

8 

8 

8 

8 

16K LAB8*E 16K PAMILA/50, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

8 8K PAMILA/55, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

8 16K PAMILA/55, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

pHA8E*10, *20 PHASE SOFTWARE 

8 OS8 OPERATING SYSTEM FOR PAPER TAPE 

8 OSS OPERATING SYSTEM FOR DECTAPE 

10 TQpS-10, LEVEL-D, DISK SERVICE MONITOR 

DA28»C DA28~C DEVICE HANDLER, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

10 TYPESET* 10 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, DECTAPE 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, 

10 APL COMPILER* BASIC VERSION 

10 APL COMPILER. BASIC VERSION * DOUBLE PRECISION 

10 APL COMPILER* EXTENDED VERSION 

10 APL COMPILER* EXTENDED VERSION ♦ DOUBLE PRECISION 

DC78, DC79 

DC76 DC76 SOFTWARE LICENSE ♦ INSTALLATION, NO SUPPORT 

10 DBMS, PDP10 DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM 

10 ONE YEAR SOFTWARE DISTRIBUTION SUBSCRIPTION 

10 FORTRAN*10 OBJECT CODE OPTIMIZER 

10 QSQRT * HIGH SPEED SORT ROUTINE 

10 SOFTWARE LICENSE, MAINTENANCE, SUPPORT & QH0IS*1O 

U DDP2/TCDP DECTAPE DIAGNOSTIC PACKAGE 

U RKDP DECPACK DIAGNOSTIC PACKAGE 



9 TRACK MAGTAPE 
7 TRACK MAGTAPE 



IBM 2780 EMULATOR, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTAPE 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR 


ENGR AREA MO/YR 




QJ0O3»AB 


GT 




BFB 


2 


6/73 


11 


QJ003»AC 




GT 


BFB 


2 


6/73 


Q 11 


QJ003»AE 




GT 


BFB 


2 


6/73 


Q 11 


QJ003»AN 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q 11 


9J003-EC 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q 11 


QJ003»FZ 


GT 




BFB 


2 


6/73 


u 


OJ005»AB 






BFB 


3 


2/73 


il 


QJ005-AC 






BFB 


3 


2/73 


11 


QJ005«AD 






BFB 


3 


2/73 


Q 11 


QJ005-AE 






BFB 


3 


2/73 


11 


0J005«AF 






BFB 


3 


2/73 


Q 11 


QJ005*AH 






BFB 


3 


2/73 


Q 11 


QJ006»AB 






BFB 


3 


2/73 


a 11 


QJ006»E8 






BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ006-FZ 






BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ007-BB 




REN 


BFB 


2 


5/73 


11 


QJ007-FZ 






BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJOOSwAB 






BFB 


3 


3/73 


Q 11 


DJO08-AL 






BFB 


6 


6/73 


a 11 


QJ008-AT 






BFB 


6 


6/73 


Q 11 


QJ008-EB 


GT 




BFB 


3 


8/73 


Q 11 


OJOOR'-EC 


GT 




BFB 


3 


5/73 


11 


QJ008»FZ 


GT 




BFB 


3 


5/73 


Q 11 


QJ009»AC 




GT 


BFB 


2 


3/73 


G 11 


QJ009*AE 




GT 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


OJ011»A8 






BFB 


3 | 


11/73 


Q 11 


QJOll-AC 






BFB 


3 3 


11/73 


a 11 


QJOit»AE 






BFB 


3 1 


Ll/73 


Q 11 


OJ011"AN 






BFB 


3 3 


11/73 


Q 11 


QJ030»AT 






BFB 


3 ] 


12/72 


9 11 


OJO30-AV 






BFB 


3 3 


12/72 


Q 11 


QJ030*AY 






BFB 


3 3 


12/72 


Q 11 


OJ03UAT 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


QJO3I-AV 




GBH 


BFB 


5 3 


tl/73 


Q 11 


QJ031-AY 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


QJ031-AW 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


0J031*MC 






BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


QJ031*MD 






BFB 


5 3 


Ll/73 


11 


QJ03WME 






BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


OJ031-MF 






BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


QJ031-FZ 




DMD 


BFB 


5 3 


Ll/73 


Q 11 


OJ033-AT 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


11 


QJ033*AV 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


QJ033-AY 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


a ii 


QJ033-AW 




GBH 


BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


QJ03 3-MC 






BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


QJ0 3 3»MD 






BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


QJ033-ME 






BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


OJ033.MF 






BFB 


5 3 


Ll/73 


a 11 


QJ033«FZ 




DMD 


BFB 


5 3 


11/73 


a 11 


OJ035»AC 






BFB 


3 1 


Ll/73 


a 11 


0JO35*AD 






BFB 


3 3 


11/73 


a 11 


QJ035.AF 






BFB 


3 3 


11/73 


a 11 


QJ035»DZ 






BFB 


3 3 


Ll/73 


a 11 


0J040 






BFB 


3 


1/73 


a ii 
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RT11 OPERATING SYS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

RT*11, OPERATING SYSTEM LICENSED, DECxAPE 

RT»H OPERATING SYSTEM LICENSED, 60HZ DECPACK 

RT»11 OPERATING SYS, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

RTll OPERATING SYS, SOURCE KIT, DECXAPE 

RT11 OPERATING SYS, LISTING KIT 

PHA, PULSE HEIGHT ANALYZER, PAPER TAPE 

PHA»U, PULSE HEIGHT ANALYZER, DECTAPE 

PHA«ll, PULSE HEIGHT ANALYZER, V TRACK MAGTAPE 

PHA*ll, PULSE HEIGHT ANALYZER, DECPACK 

PHAMI, PULSE HEIGHT ANALYZER, 7 TRACK MAGTAPE 

PHA-U, PULSE HEIGHT ANALYZER, SOHZ DECPACK 

FOCAL«U, PAPER TAPE 

FOCAL*!!, SOURCE, PAPER TAPE 

FOCAL*! 1, LISTINGS 

FOCAL/RT, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, <MIN HDW, PAPER 

FOCAL/RT, LISTINGS 

FOCAL GT LICENSED, PAPER TAPE 

FOCAL GT LICENSE & LISTING PACKAGE 

FOCAL GT LICENSE & SOURCE, DECTAPE 

FOCAL GT, SOURCE, PAPER TAPE 

FaCAL GT, SOURCE KIT, DECTAPE 

FOCAL GT, LISTINGS KIT 

RT.lt PLUS BASIC LICENSED, DECTAPE 

RT»H PLUS BASIC LICENSED, 60HZ DECPACK 

BASIC/GT LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, pApER xApE 

basic/gt license, software, service, dectape 
basic/gt license, software, service, disk pack 
basic/gt license, software, service, cassette 
fortran iv source dectape and listing package 
fortran iv source mag tape (9 tr) & listing package 
Fortran iv source mag tape (7 tr) & listing package 
fortran 4 v8a compiler source, dectape 

4 v8a compiler source, 9 track magtape 

4 V8A compiler source, 7 track magtape 

FORTRAN 4 V8A COMPILER SOURCE, DECPACK 

FORTRAN COMPILER SOURCE, LISTINGS, DECTAPE, GJ2sQ*A & aj2j>0»H R£Q«D 
FORTRAN COMPILER SOURCE, LISTINGS, 9 TR MAGTApE, qU25Q»A 4 »H REQ«D 
FORTRAN COMPILER SOURCE, LISTINGS, DEC PACK, QJ250-A fc QJ25Q**i REQJD 
FORTRAN COMPILER SOURCE, USTjNGS, 7 TR MAGTAPE, <JJ250*A 4 *H REOtD 
FORTRAN COMPILER LISTINGS, BINARY LICENSE REQUIRED 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, DECTAPE 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, 9 TRACK MAGTAPE 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, 7 TRACK MAGTAPE 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, DECPACK 

FORTRAN OTS SOURCE, LISTINGS, DECTAPE, QJ25Q*A, QJ250-H REQiD 
FORTRAN OTS SOURCE, LISTINGS, 9 TR MAGTAPE, QJ250-A, GJ250-H REG'D 
FORTRAN OTS SOURCE, LISTINGS, DEC PACK, QJ250»A, QJ250-H REu'D 
FORTRAN OTS SOURCE, LISTINGS, 7 TR MAGTAPE, QJ250.A, GJ25Q*H REQ'D 
FORTRAN OTS LISTING PACKAGE, BINARY LICENSE REauiKED 

OTS, QJ252*AC UPGRADE, DECTAPE 
OTS, QJ252*AD UPGRADE, 9 TR MAGTAPE 
OTS, «J252*AF UPGRADE, 7 TR MAGXAPE 
OTS, QJ252-DZ UPGRADE 



FORTRAN 
FORTRAN 



DOS/BATCH FORTRAN & 
DOS/BATCH FORTRAN & 
DOS/BATCH FORTRAN & 
DOS/BATCH FORTRAN & 



DLil ISR (COMTEX SOFTWARE) 



MODEL 
NO 

0J050 

QJ090-AB 

QJ09Q-EB 

QJQ90«EC 

QJ090-FZ 

QJ100 



ENG 
MGR 



QJUO 
QJ125 
QJ125 
QJ12S 
OJ125 
OJ125 
QJ150 
QJ155 
QJUO 
QJ161 
OJ165 
QJ180 
QJ18Q 
QJ180 
OJ20- 
QJ200 
0J200 
04201 

oa?.ot 

QJ202 
QJ202 
QJ203 
QJ22Q 
QJ220 
QJ220 
0J220 
QJ220 
QJ220 
QJ220 
QJ220 
OJ220 
QJ220 
QJ220 
QJ220 
QJ220 
QJ220 
QJ221 
QJ221 
0J221 
QJ221 
QJ221 
QJ221 
QJ221 
QJ221 
QJ230 
QJ230 
QJ230 
QJ250 



•CB 
•CC 
-CD 
•CF 

-EC 



• AB 

• AB 
•AB GT 

• AN 

• EN 

• FZ 
AS 

• AB 

• AC 

• AB 

• AC 
•AB 

• AC 

• AC 

• AB 

• AC 
•AD 

• AF 

• AL 

• AM 

• AT 

• AV 

•Ay 

• AW 

• BB 

• BC 

• BD 

• BF 

• AB 
-AC 

• AD 

• AF 

• AT 

• AV 

• AY 

• AW 

• AB GT 

• AC GT 

• AN GT 

• AB 



DESIGN 
ENGR 



REN 
REN 
REN 
REN 



DSL 
EMA 
EMA 
EMA 
EMA 
EMA 



DAS 



GBH 



GBH 
GBH 
GBH 
GBH 
GBH 
GBH 
GBH 
GBH 



PROD 

ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 
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1/73 Q 

10/73 Q 

10/73 Q 

10/73 Q 

10/73 Q 

10/72 

Q 

11/73 

5/73 

5/73 

5/73 Q 

5/73 Q 

5/73 

10/72 Q 

10/72 Q 

2/73 Q 

2/73 Q 

5/73 Q 

6/73 Q 

6/72 Q 

6/73 Q 

3/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

6/72 Q 

7/72 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

12/73 Q 

12/72 G 

12/72 Q 

12/72 Q 

12/72 

12/72 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

5/73 Q 

5/73 G 

5/73 Q 

11/73 Q 



2741 TAP (COMTEX SOFTWARE) 

PICTURE BOOK, LIC, SOFTWARE, SERVICE* PAPER TAPE 

PICTURE BOOK, SOURCE, PAPER TAPE 

PICTURE BOOK, SOURCE, DECTAPE 

PICTURE BOOK, LISTINGS KIT 

PAPER TAPE SOFTWARE! PAL-il ABS ASSEMBLER, ED«U ED, ABS LOADER 

ODT, I0X, TTY OCTAL DUMP, ABS BINARY DUmP, FPP 
PDPH*05 BASIC SOFTWARE KIT 

ROLLIN UTILITY V07, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, PAPER TAPE 
ROLLIN UTILITX V07, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 
ROLLIN UTILITY V07, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TRACK MAGTApE 
ROLLIN UTILITY V07, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE, 7 TRACK MAGTAPE 
ROLLIN UTILITY V07, SOURCE KIT, DECTAPE 
SINGLE-USER BASIC 
8«USER BASIC 

BASIC, PAPER TAPE (RENAMED QJ900*A8) 
BASIC/MU (MULTI USER PAPER TAPE SYSTEM) 
LP8*U BASIC, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPER 
CAPS»11, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 
CAPS-11, SOURCE, CASSETTE 

CAPSwl!, LISTING PACKAGE, LICENSE REQUIRED 
SCIP CSYS CONT INTFC PROG) 
DOS FOR RFU/RSU, PAPER TAPE 
DOS FOR RFU/RSU, DECTAPE 
DOS FOR RKH/RK02, PAPER TAPE 
DOS FOR RKU/RKQ2 DECTAPE 
DOS FOR RK11/RK05, PAPER TApE 
DOS FOR RKU/RKQ5, DECTAPE 
DOS FOR RCU, DECTAPE 



UPGRADE, BInAR* PAPER TAPE 

UPGRADE, BINARY DECTAPE 

UPGRADE, BINARY 9 TR MAG TAPE 

UPGRADE, BINARY 7 TR MAG TAPE 



DOS & FORTRAN V8A LICENSE & 

DOS & FORTRAN V8A LICENSE & 

DOS & FORTRAN V8A LICENSE & 

DOS & FORTRAN V8A LICENSE & 

DOS V8A SOURCE LISTING PACKAGE 

DOS V8A MANUAL PACKAGE 

DOS V8A SOURCE DECTAPE PACKAGE 

DOS V8A SOURCE PACKAGE 9 TR MAGTAPE 

DOS V8A SOURCE PACKAGE 7 TR MAGTApE 

DOS V8A SOURCE PACKAGE, DECPACK 

DOS S. FORTRAN V8A LICENSE, NON SYSTEM, BIN PAPER TAPE 

DOS & FORTRAN V8A LICENSE, NON SYSTEM, BIN DECTAPE 

DOS 6 FORTRAN V8A LICENSE, NON SYSTEM, BIN 9 TR MAG TAPE 

DOS & FORTRAN V8A LICENSE, NON SYSTEM, BIN 7 TR MAG TAPE 

DOS-It V8A UPDATE #1, PAPER TAPE, QJ220*AB/BB ARE PREREQUISTE 

DOS-U V8A UPDATE #1 DECTAPE, QJ220-AC/BC ARE PREREQUISITE 

D0S*11 V8A UPDATE #1, 9 TRACK MAGTApE, QJ220«AD/B£> ARE PREREQUISITE 

DOS-11 V8A UPDATE #1, 7 TRACK MAGTAPE, QJ220-AF/8F ARE PREREQUISITE 

D0S«11 V8A UPDATE *1 SOURCE, DECTAPE, QJ220«AT IS PREREQUISITE 

DOS«H V8A UPDATE #1 SOURCE, 9 TR MAGTAPE, QJ220"AV IS PREREQUISITE 

D0S»11 V8A UPDATE #1 SOURCE, 7 TR MAGTAPE, QJ220-AY IS PREREQUISITE 

DOS-11 V8A UPDATE #1 SOURCE, DECPACK, QJ220-AW IS PREREQUISITE 

DOS F4/LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

DOS F4/LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

DOS F4/LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

DOS/BATCH W FORTRAN, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 



MODEL ENG 


OESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


MO MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 




QJ250-AC 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250-AD 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250*AE 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250*AF 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


GJ250-AL 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250«AM 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250-AN 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250*AT 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250»AV 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ250-AY 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250*AW 


GBH 


BFB 


2 


8/73 


Q 11 


0J250-BB 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250-BC 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ250-BD 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


0J250»BF 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ25Q»DZ 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250-HB 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ250-HC 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250-HD 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ250.HF 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


QJ251-AB 


GBH 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


QJ251-AC 


GBK 


BFB 


3 


11/73 


Q 11 


0J251»AD 


GBH 


BFB 


3 


H/73 


Q 11 


QJ251-AF 


GBH 


BFB 


3 


11/73 


Q 11 


OJ251-AT 


GBH 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


QJ251-AV 


GBH 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


QJ251-AY 


GBH 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


QJ25i»AW 


GBH 


BFB 


2 


3/73 


Q 11 


QJ252-AC 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


OJ252-AD 




BFB 


3 


11^73 


It 


OJ252-AE 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ252*AF 




BFB 


3 


11/73 


Q 11 


OJ252*AN 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ252-DZ 




BFB 


3 


11/73 


11 


QJ252*MC 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ252*Mp 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ252*ME 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


0J252*MF 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ252-FZ 


DMD 


BFB 


5 


11/73 


Q 11 


OJ253-MC 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ?53«MD 




BFB 


2 


8/73 


11 


QJ253.ME 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ253-MF 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


OJ253.FZ 


DMD 


BFB 


5 


11/73 


Q 11 


QJ300-AB 




BFB 


3 


6/72 


Q il 


OJ300-AC 




BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJ3Q1-AB 




BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJ301-AC 




BFB 


3 


6/72 


Q 11 


OJ302-AB 




BFB 


3 


6/72 


Q 11 


OJ302-AC 




BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJ303-AB 




BFB 


3 


7/72 


Q 11 


OJ303-AC 




BFB 


3 


7/72 


Q 11 


QJ400-AC 




BFB 


3 


8/72 


Q 11 


QJ400-AD 




BFB 


3 


3/73 


Q 11 


QJ400-AE 




BFB 


3 


3/73 


Q 11 



USED ON 



DESCRIPTION 



78 



DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 



LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 T* MAG TAPE 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECPACK 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 7 TRACK MAG TAPE 
SOURCE LISTING PACKAGE 
MANUAL PACKAGE 

LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 
SOURCE PACKAGE, DECTAPE 
SOURCE PACKAGE, 9 TR MAG TAPE 
SOURCE PACKAGE, 7 TR MAG TAPE 
SOURCE PACKAGE, DECPACK 
LICENSE, NON SYSTEM, BIN PAPER TAPE 
LICENSE, NON SYSTEM, BIN DECTApE 
LICENSE, NON SYSTEM, BIN 9 TR MAG TAPE 
LICENSE, NON SYSTEM, BIN 7 TRACK MAG TAPE 
LICENSE ONLY 

LICENSE, UPDATE FROM QJ220»A, QJ?50"A, PAPER 
LICENSE, UPDATE FROM GJ220»A, QH250*A, DECTApE 
LICENSE, UPDATE FM QJ220«A QJ250«A 9 TR MAGTAPi 
LICENSE, UPDATE FM OJ220-A, 250*A, 7 TR MAGTAPE 
BATCH*!! V8A UPDATE #1 PAPER TAPE, QJ250-AB/BB PREREQUISITE 
BATCH*H V8A UPDATE #1, DECTAPE, QJ250«AC/BC PREREQUISITE 
BATCH»11 V8A UPDATE »l, 9 TR MAGTaPE, QJ25Q»AD/BD PREREQUISITE 
BATCH*lt V8A UPDATE #1, 7 TR MAGTAPE, QJ25Q«AF/6F PREREQUISITE 
BATCH*tt V8A UPDATE #1 SOURCE, DECTAPE, QJ250«AT IS PREREQUISITE 
BATCH*11 V8A UPDATE #1 SOURCE, 9 TR MAG, Qd250«AV IS PREREQUISITE 
BATCH*!! V8A UPDATE #1 SOURCE, 7 TR MAG, QJ25Q-AY is PREREQUISITE 
BATCH-11 V8a UPDATE #1 SOURCE, DECPACK, QJ250»AW IS PREREQUISITE 
DOS/BATCH, NO FORTRAN, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

NO FORTRAN LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTaPE 

no Fortran, license, software, service, decpack 
dos/batch, no fortran, license, software, service, 7 ib magtape 
dos/batch, no fortran, license, software, service, cassfctte 
dos/batch, no fortran, license only 

dos/batch, no fortrn, source, listings, dectape, qd25q»h, 52*a req»d 
dos/batch no fort source listings 9 tr magtapfc qj250«h qvj252«a req'd 
dos/batch no fort source, listings, decpack, qj250*h, qj2b2-a reqid 
dos/batch no fort source, listings, 7 tr magtape qj250*h, '52«a reg»d 
dos/batch no fortran monitor and cusp listings, bin license req»d 
dos/batch device driver source, dectape, qj250*h, qj2$2*a reqid 
dos/batch device driver source, 9 tr magtape, qj250-h, qj252-a req'd 
dos/batch device driver source, decpack, qj250*h, qj2&2-a reqid 
dos/batch device driver source, 7 tr magtape, qj250«h, qj2s2»a req»d 
dos/batch device driver listings, binary license required 
fortran iv 8k eae, paper tape 
fortran iv 8k eae, dectape 

FORTRAN IV 8K NqN EAE, PAPER TAPE 
FORTRAN IV 8K NON EAE, DECTAPE 
FORTRAN IV 12K EAE, PAPER TAPE 
FORTRAN IV 12K EAE, DECTApE 
FORTRAN IV 12K NON EAE, PAPER TAPE 
FORTRAN IV 12K NON EAE, DECTAPE 
RSTS-11 (INCLUDING DQS V4A) LICENSE 6 
RSTS„U (INCLUDING DOS V4A) LICENSE & 
RSTS*11 (INCLUDING DOS V4A) LICENSE & 



DOS/BATCH, 
DOS/BATCH, 



UPGRADE, DECTAPE 
UPGRADE, 9 TR MAGTAPE 
UPGRADE, DECPACK 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 




GJ4G0wAF 






BFB 


3 


3/73 


Q 


0J400-AM 






BFB 


3 


12/72 


Q 


QJ425-CB 






BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ425-CC 






BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ425-CD 






BFB 


3 


11/73 


Q 


GJ425-CF 






BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ425-JZ 






BFB 


2 


6/73 


Q 


QJ430-CB 






BFB 


2 


6/73 


Q 


QJ430-CC 






BFB 


2 


6/73 


Q 


QJ430«-CD 






BFB 


2 


6/73 


Q 


QJ430-CF 






BFB 


2 


6/73 


Q 


QJ430-JZ 






BFB 


2 


6/73 


Q 


0J520»AE 


HA 






2 


5/72 


Q 


QJ55Q-AC 






BFB 


2 


3/73 


Q 


QJ560*AB 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ560-AC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ560*AT 




JJM 


BFB 


6 


6/73 


Q 


QJ560-EC 






BFB 


2 


5/73 





QJ560-HB 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ560-HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


OJ570»AB 






BFB 


2 


5/73 





QJ570-AC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ570«AT 






BFB 


6 


6/73 


Q 


QJ570-EC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ570»HB 






BFB 


2 


5/73 


Q 


QJ570«HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


Qj580wAC 




PV 


BFB 


3 


6/72 


Q 


QJ580-AD 




PV 


BFB 


3 


8/72 


Q 


QJ580*AE 




PV 


BFB 


2 


8/73 


Q 


QJ580wAF 




PV 


BFB 


3 


8/72 


Q 


QJ580wCC 




PV 


BFB 


3 


3/73 


Q 


QJ580-CD 




PV 


BFB 


3 


3/73 


Q 


QJ580-CE 




PV 


BFB 


3 


8/73 


Q 


QJ580-CF 




PV 


BFB 


1 


3/73 


Q 


QJ580-GZ 




PV 


BFB 


3 


3/7 3 


Q 


GJ581-ED 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ581«EE 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ581-EF 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 





Qj582»ED 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ582.EE 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


a 


QJ582»EF 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ583-ED 


MW 


DMD 


BFB 


3 


H/73 


Q 


QJ583-EE 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ583-EF 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ583-FR 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ583-FZ 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ584-ED 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ584-EE 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


0J584»EF 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ584-FR 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


GJ584-FZ 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ585-FR 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


QJ«585»FZ 


MW 


DMD 


BFB 


3 


11/73 


Q 


0J590 






BFB 


3 


8/72 


Q 


QJ591-HB 






BFB 


2 


5/73 


Q 
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DS520 



/40, 
/40, 
/40, 
/40, 
/40, 
/40, 
/40 f 
/40, 
/40, 



RSTSw 
RSTSw 
RSTSw 
RSTSw 
RSTSw 
RSTSw 
RSTSw 
RSTS« 
RSTSw 
RSTS- 
RSTSw 
RSTSw 
COS*5 
RSXH 
RSX«1 
RSXwl 
RSX-1 
RSX»1 
RSX"1 
RSXwl 
RSX»1 
RSXwl 
RSXwl 
RSXwl 
RSXwl 
RSX-1 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
RSX- 
RSXw 
RSX- 
RSXw 
RSXw 
RSX* 
RSXw 
RSXw 
RSXw 
RSXw 
RSXw 
RSX« 
RSXw 
RSXw 
RSXw 
RSXw 
RSX- 
RSXw 
RSX1 
RSXw 



11 (INCLUDING POS V4A) LICENSE & UPGRADE, 7 TR MAGTAPE 
V4A MANUAL PACKAGE 

11 SORT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, pApER TApE 
11 SORT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 
11 SORT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
11 SORT & LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 7 TR MAGTAPE 
H SORT, STARTwUP SERVICE 

11 COMMERCIAL EXT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, PAPER TAPE 
11 COMMERCIAL EXT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 
11 COMMERCIAL EXT, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
H COMMERCIAL EXT, LICENSE, SFFTWArE, NO SERVICE, 7 TR MAGTApE 
11 COMMERCIAL EXT, START-UP SERVICE 
20 RK05 BINARY 

wA REAL TIME EXECUTIVE, DECTAPE 
18 V6A, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 
IB V6A, LIC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
1/B WITH FORTRAN (SOURCE DECTAPE PACKAGE) 
IB V6A, SOURCE KIT, DECTAPE 

IB V6A, UPDATE FROM RSX-11B V5A, PAPER TAPE 
IB V6A, UPDATE FROM RSX«U6 V5A, DECTAPE 
1C V6A, LIC# SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 
1C V6A, LICi SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
1C WITH FORTRAN (SOURCE DECTAPE PACKAGE) 
1C V6A, SOURCE KIT, DECTAPE 
1C V6A UPDATE FROM RSX*tlC V5A, PAPER TAPE 
1C V6A UPDATE FROM RSX*UC V5A, DECTAPE 
RSX11-D BIN LICENSE & SUPPORT, DECTApE 
RSXHwD BIN LICENSE & SUPPORT, 9 TRACK MAGTAPE 
RSX11D BIN LICENSE* SOFTWARE, SERVICE, DEQPACK 
RSXllwD BIN LICENSE & SUPPORT, 7 TRACK MAGTAPE 
RSX11D BIN LICENSE, NO SUPPORT, DECTAPE 
RSXHD BIN LICENSE, NO SUPPORT, 9 TRACK MAGTAPE 
RSXHD BIN LICENSE, NO SUPPORT, DECPACK 
RSXUD BIN LICENSE, NO SUPPORT, 7 TRACK MAGTApE 
RSXHD PREwDELIVERY DOCUMENT KIT 
ID SOURCE FOR EXECUTIVE, REQUIRES QJ580, 9 TRACK MAG'IAPE 
ID SOURCE FOR EXECUTIVE, REQUIRES QJ58Q, DISK PACK 
ID SOURCE FOR EXECUTIVE, REQUIRES QJ58O, 7 TRACK MAGTAPE 
ID SOURCE FOR FORTRAN RUN-TlME, REQUIRES GJ580, 9 TH MAGTApE 
ID SOURCE FOR FORTRAN RUNwTlME, REQUIRES QJ580, DISK PACK 
ID SOURCE FOR FORTRAN RUN-TIME, REQUIRES QJ580, 7 TR MAGTAPE 
ID SOURCE, UTILITY, REQUIRES QJ580, 9 TR MAGTApE 
ID SOURCE, UTILITY, REQUIRES QJ580, DISK PACK 
ID SOURCE, UTILITY, REQUIRES Qj5g0, 7 TR MaGTAPE 
ID MOCROwFlCHE LISTING, UTILITY, REQUIRES QJ580 
ID UTILITY LISTING, PAPER, REQUIRES QJ58Q 

ID SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES GJ58Q, 9 TR MAbTAPE 
ID SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES QJ58Q, DISK PACK 
ID SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES QJ580, 7 TR MAGTAPE 
ID LISTING, FORTRAN COMPILER, QJ580 REQUIRED, MICROwflCHE 
ID LISTING, FORTRAN COMPILER, QJ58Q REQUIRED, PAPER 
ID LISTING, FORTRAN RUNwTlME, QJ580 REQUIRED, MICRO** ICHE 
ID LISTING, FORTRAN RUN-TIME, QJS8Q REQUIRED, PAPER 

UPDATE (RSXil-C V4A TO RSXll-B V5A) 
IB V6A UPDATE FROM RSX-liC V5A, PAPER TAPE 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


MO 


MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MO/YR 




0J59l«HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ595 






BFB 


3 


8/72 


Q H 


0JS96-HB 






BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ596-HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ598-AB 




EPC 


BFB 


2 


6/73 


Q 11 


OJ600 






BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJ700-B 






BFB 


3 


9/72 


Q H 


QJ700»RQ 






BFB 


3 


9/72 


Q H 


QJ700-S 






BFB 


3 


9/72 


Q 11 


QJ710 






BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJ720-BE 




REN 


BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QjROOwB 






BFB 


3 


6/72 


Q 11 


QJROO-BQ 






BFB 


3 


9/72 


Q 11 


QJ*00»S 






BFB 


3 


9/72 


Q 11 


OJfl20i»AC 






BFB 


2 


U/73 


Q 11 


QJ82CUAD 






BFB 


2 


11/73 


Q 11 


OJ«20»AF 






BFB 


2 


H/73 


11 


QJ820»EC 






BFB 


2 


11/73 


Q 11 


QJ«20«.ED 






BFB 


2 


H/73 


Q 11 


QJSjO-EF 






BFB 


2 


U/73 


Q 11 


OJA20-FZ 






BFB 


2 


11/73 


Q 11 


QJ900-AB 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q H 


0J9O0»F,B 


GT 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ900«FZ 


GT 




BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ901-AB 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ902-AB 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 11 


OJ902-EB 




FEN 


BFB 


2 


8/73 


Q U 


QJ9j03-AB 




REN 


BFB 


2 


8/73 


a 11 


9J903-'AC 




REN 


BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ903-EC 




REN 


BFB 


2 


8/73 


Q 11 


QJ905*AB 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q H 


0J905-AC 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q U 


QJ9Q5»AE 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q 11 


QJ905-AN 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q 11 


QJ905-EC 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


0J905-EE 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


QJ905*FZ 


GT 




BFB 


5 


H/73 


11 


OJ910»AN 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ911*AN 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 11 


QJ912.AN 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 11 


0J915-AB 


GT 




BFB 


5 


H/73 


u 


QJ9i5-AC 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


QJ915-AE 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


QJ915-AN 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


0J915-EC 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q H 


OJ915-EE 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


QJ915-FZ 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


0J920-AB 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q H 


QJ920-»AC 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q 11 


AJ920*AE 


GT 




BFB 


2 


H/73 


Q 11 


QJ920-AN 


GT 




BFB 


2 


6/73 


11 


QJ920-.EC 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q 11 


QJ920-FZ 


GT 




BFB 


2 


6/73 


Q H 


QJ925-AB 


GT 




BFB 


5 


H/73 


Q 11 


QJ9?.5»AC 


GT 




BFB 


5 


U/73 


a 11 
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RSX»ilB V6A UPDATE FROM RSX«11C V5A* DECTAPE 

RSxtl UPDATE (RSXll«C V5A TO RSXlt*B V5A) 

RSX*HB V6A UPDATE FROM RSX-llC V6A, PAPER TAPE 

RSX»UB V6A UPDATE FROM RSX*11C V6A, DECTAPE 

RSX»H B/C MAGTAPE HANDLER, PAPER TAPE 

RPG11 REPORT PROGRAM GENERATOR 

COMMERCIAL RSTS, BINARY 

QJ700*B* FOURTH OR MORE PURCHASE 

COMMERCIAL RSTS, SOURCE & BJNARY 

CLINICAL LAB 

GAMMAM1* RK05 CARTRIDGE 

MUMPS«U DATA MANAGEMENT BINARY 

MUMPS*11 DATA MANAGEMENT, BINARY* 4TH OR MORE PURCHASE 

MUMPS»11 DATA MANAGEMENT, SOURCE & BINARY 

MUMPS*il LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

MUMPS*11 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

MUMPS-11 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 7 TR MAGTAPE 

MUMPS*ll SOURCE, REQUIRES QU820-A, DECTAPE 

MUMPSnU SOURCE, REQUIRES QU820-A, 9 TR MAGTAPE 

MUMPS-11 SOURCE, REQUIRES QsJ820«A, 7 TR MAGTAPE 

MUMPS*H LISTING PACKAGE, REQUIRES QJ820*A 

BASIC PTS, PAPER TAPE 

BASIC PTS, SOURCE* PAPER TAPE 

BASIC PTS* LISTINGS 

BASIC PTS, MULTI USER, PAPER TAPE 

BASIC PTS, REAL TIME LPS, PAPER TAPE 

BASIC PTS, REAL»TIME LPS SOURCE, pApER, QJ902«A£, QJ9Q3*AB rEq»D 

FORTRAN, DOS REAL-TIME LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPER 

FORTRAN, DOS REAL-TIME LPS, LIC* SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

FORTRAN, 00s REAL-TIME LPS, SOURCE, DECTApE, QJ903-AC REQID 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE* SOFTWARE* SERVICE, DECTAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, RK05 DISK 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, CASSETTE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ9Q5*A, DECTAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4 SOURCE* REQUIRES QJ90&»A, RK05 DISK 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4 LISTING, REQUIRES Qj905*A 

BASIC CAPS*H, CASSETTE 

BASIC CAPSM1, MULTI USER, CASSETTE 

BASIC CAPSi.il* REAL TIME LPS, CASSETTE 

1 EXT FORTRAN 4, LIC* SOFTWARE* SERVICE, PAPER TAPE 
1 EXT FORTRAN 4, LIC, SOFTWARE, SERylCE, DECTAPE 
1 EXT FORTRAN 4* LIC* SOFTWARE* SERVICE, RKO5 DISK 
1 EXT FORTRAN 4, LIC* SOFTWARE* SERVICE, CASSETTE 
1 EXT FORTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ915-A, DECTAPE 
1 EXT FORTRAN 4 SOURCE* REQUIRES QJ915-A* RKO5 DISK 
1 EXT FORTRAN 4 LISTING, REQUIRES Q^9l5*A 

BASIC/RT.H OPERATING SYS, LICENSE* SOFTWARE* SERVICE, PAPER TAPE 

BASIC/RT-Il OPERATING SYS* LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

BASIC/RT*U OPERATING SYS LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DISK PACK 

BASIC/RT«n OPERATING SYS, LICENSE* SOFTWARE* SERVICE* CASSETTE 

BASIC/RT*H OPERATING SYS* SOURCE, DECTAPE 

BASIC/RT-U OPERATING SYS, LISTING PACKAGE 

FORTRAN/RT-tl EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, pApER TApE 

FORTRAN/RT-11 EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 



FORTRAN/CAPS 

FORTRAN/CAPS. 

FORTRAN/CAPS« 

FORTRAN/CAPS* 

FORTRAN/CAPS* 

FORTRAN/CAPS* 

FORTRAN/CAPS* 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


MO 


MGR 


EMGR 


ENGR AREA 


MO/YR 




QJ925-AE 


GT 




BFB 


5 


11/73 


Q U 


QJ925-AN 


GT 




BFB 


5 


U/73 


a U 


QJ92?»"EC 


GT 




BFB 


5 


U/73 


G U 


QJ925-EE 


GT 




BFB 


5 


U/73 


Q 11 


QJ925.FZ 


GT 




BFB 


5 


U/73 


a It 


QJ921 


GT 




BFB 


2 


5/73 


11 


QJ930-AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 


G 11 


QJ930«AC 


GT 




BFB 


3 


10/73 


G It 


QJ930«»AN 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q U 


QJ930-EC 


GT 




BFB 


3 


10/73 


a it 


OJ930-EN 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q 11 


QJ931*AB 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q It 


GJ93l*AC 


GT 




BFB 


3 


10/73 


a it 


QJ931-AN 


GT 




BFB 


3 


10/73 


Q 11 


QJ931*EC 


GT 




BFB 


3 


10/73 


11 


QJ931*EN 


GT 




BFB 


3 


10/73 


a it 


OJC20-AS 




DAS 




3 


3/72 


a it 


QJC21*AB 




DAS 




3 


3/72 


a it 


QJC2i*AS 




DAS 




3 


3/72 


a it 


QJC22*AB 




DAS 




2 


5/72 


a it 


QJC22-AS 




DAS 




2 


5/72 


a it 


QJC26*AB 




DAS 




3 


5/73 


a it 


QJD01*CB 






BFB 


2 


3/73 


a u 


QJD01-CC 






BFB 


2 


9/73 


a u 


0JO01-CD 






BFB 


2 


9/73 


a u 


QJDOl-DZ 






BFB 


2 


3/73 


11 


QJDOl*GZ 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD02-CB 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD02-CC 






BFB 


2 


9/73 


a it 


QJD02»CD 






BFB 


2 


9/73 


a 11 


QJDO2*0Z 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD02»GZ 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJ003»CB 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD03*DZ 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD03.GZ 






BFB 


2 


3/73 


a u 


QJD|0»AB 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD10«AC 






BFB 


2 


9/73 


a u 


QvJOlO-AD 






BFB 


2 


9/73 


a it 


QJD1O»0Z 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD10-GZ 






BFB 


2 


3/73 


a it 


OJDiO-JZ 






BFB 


2 


3/73 


a it 


QJD14.AC 






BFB 


3 


U/73 


a it 


QJD14-A0 






BFB 


3 


U/73 


a it 


Qv)Dl4*DZ 






BFB 


3 


U/73 


a it 


QJD14»GZ 






BFB 


3 


U/73 


a it 


QJOl4*JZ 






BFB 


3 


U/73 


a it 


QJD20»AS 




DAS 




3 


3/72 


a it 


QJD21*AS 




DAS 




3 


3/72 


a it 


QJD22-AS 




DAS 




3 


3/72 


a u 


OJD23-AS 




DAS 




3 


3/72 


a it 


OJD30-AB 






BFB 


2 


3/33 


a it 


QJD30-AC 






BFB 


2 


9/73 


a it 


QJD30*AD 






BFB 


2 


9/73 


a it 


0JD30*DZ 






BFB 


2 


3/73 


a u 


QJD30-GZ 






BFB 


2 


3/73 


a u 
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FORTRAN/RT»ll EXT FORTRAN 
FORTRAN/RT-tt EXT FORTRAN 



FQRTRAN/RT*11 EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, RK05 DISK 

FORTRAN/RT»tl EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CA&SfcTTE 

4 SOURCE, REaUlRES QJ925»A, DECTAPE 
4 SOURCE, REQUIRES QJ925*A, RK05 DISK 

FGRTRAN/RT»tl EXT FORTRAN 4 LISTINGS, REQUIRES UJ925«A 

BASIC RT«il, MULTI USER 

LVU PLOT PKG, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 

LVH PLOT PKG, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

LVU PLOT PKG, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

LVU PLOT PKG, SOURCE, DECTAPE, QJ930«A REQiD 

LVU PLOT PKG, SOURCE, CASSETTE, QJ93Q-A REQ'D 

LVU F4 PLOT DQS«li, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, pApER TApE 

LVtl PLOTNG D0S.lt F4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

LVU PLOTNG DOS»U F4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

LVU PLOTNG DOS»lt *4, SOURCE, DECTAPE 

LVU PLOTNG DOS,U F4, SOURCE, CASSETTE 

COMTEX W SCIP, TTY TAP,-DCU ISR, QJE20-*AB 

COMTEX«-IBM 2780 EMULATOR BIN 

ajC20*AS, QJD2UAS, QyJD52«AS, QgD53«AS, ajD54*AS, ajD57»AS 

2848 DIAGNOSTIC/DEMO 

COMTEXelBM 2848 SOURCE, QJC2Q*AS, QJD56-AS, Q4D57«A$ 

BINARY EMULATOR USING QvJC21*AS 

COMTEX ASCII SUPPORT (ITTY TAP) SOFTWARE NO SERVICE, PAPER TAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT (ITTY TAP) SOFTWARE, NO SERVICE, DECtAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT (ITTY TAP) SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT (ITT* TAP) LICENSE ONLY 

COMTEX ASCII SUPPORT (ITTY TAP) PREDELIVERY KIT 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2?4t TAP) SOFTWARE NO SERVICE, PAPER TAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT C274I TAP) SOFTWARE NO SERV, 9 TR MAGTAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) LICENSE ONLY 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) PREDELIVERY KIT 

COMTEX SYNC SUPPORT LICENSE 6 SOFTWARE KIT, PAPER TAPE 

COMTEX SYNCHRONOUS SUPPORT, LICENSE ONLY 

COMTEX SYNCHRONOUS SUPPORT PREDELIVERY KIT 

DECCOMM COMMUNICATION SYSTEM BASE LICENSE & 

DECCOMM COMMUNICATION SYSTEM BASE LICENSE & 

DECCOMM COMMUNICATION SYS BASE LICENSE & SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 

DECCOMM COMMUNICATION SYS BASE LICENSE ONLY, FOR EA ADDITIONAL SYS 

DECCOMM COMMUNICATION SYS BASE PREDELIVERY KIT 

DECCOMM COMM SYS BASE INSTALLATION ONLY, FOR EA ADDITIONAL SYS 

DOSwCOMTEX CSB, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTApE 

DOS.COMTEX CSB, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

DOS*COMTEX CSB, LICENSE ONLY 

DOS»COMTEX CSB PRE DELIVERY KIT 

DOSDOMTEX CSB WARRANTY & INSTALLATION 

DM (MUX) INTFCE SERVICE ROUTINE 

DP (SYNC) INTFCE SERVICE ROUTINE 

KL (TTY) SERVICE 

DC (MODEM) SERVICE 

DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE & SUPPORT, PAPER TAPE 

DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE S. SUPPORT, DECTAPE 

DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE & SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 

DECCOMM REMOTE SYS BASE, LICENSE ONLY FOR EA ADDITIONAL SYSTEM 

DECCOMM REMOTE SYS BASE PREDELIVERY KIT 



SUPPORT, PAPER TAPE 
SUPPORT, DECTAPE 



MODEL 
No 

QJO30 
QJD4G 
QJD40 
OJO40 
QJD40 
QJ940 
QJO40 
QJD50 
0JD51 
QJQ52 
QJD53 
QJD54 
0JD55 
QJ056 
QJD57 
0JO60 
QJO60 
OJD60 
QJD60 
QJD60 
OJD60 
QJD6? 
QJ062 
QJ062 
QJ064 
QJD64 
QJD64 
AJ064 
QJD64 
QJE20 
OJE21 
QJE70 
QJE80 
QJLOl 
QJL02 
QJL03 
QJSIO 
QJSIO 
QJSIO 
QJSIO 
QJS11 
QJSU 
QJS14 
QK001 
QKO06 
QK008 
OKOO» 
OKOtO 
QKOll 
OK012 
QK014 
QK014 
OK07O 
OK225 
QK?35 



ENG 
MGR 

-JZ 
-AB 
-AC 
"AD 
•DZ 
-GZ 
•JZ 

• AS 
-AS 

• AS 
"AS 
-AS 
-AS 
-AS 
-AS 
-AB 
-AC 
-AD 
-DZ 
-GZ 
-JZ 
-AB 
-DZ 
-JZ 
-AB 
•AC 

• AD 
-DZ 
-JZ 

• AB 
-AS 

• SB 
•CI 
-A 
-W 
•CC 

•BB AP 
-BC AP 

• RD AP 
-BF AP 

• BB AP 
-BD AP 
•BB AP 

• AC 
-AC 
-AC 

• MC 

-MC GT 
-MC GT 
-MC GT 

• AA 
-EA 
-AC 



DESIGN 
ENGR 



PROD 
ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
RFB 
BFB 
BFB 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 
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DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 



BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



DAS 
DAS 
RHM 
RHM 
ELL 
ELL 
REN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 



DFP 
DFP 
DFP 
DFP 
DFP 

GT 
GT 



BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



3/73 Q 

3/73 

9/73 Q 

9/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 

3/72 Q 

6/72 Q 

3/72 Q 

3/72 Q 

3/72 Q 

3/72 Q 

6/72 Q 

4/72 Q 

3/73 Q 

9/73 Q 

9/73 

3/73 

3/73 Q 

3/73 Q 

n/73 a 

12/73 

11/73 

11/73 Q 

11/73 Q 
11/73 
12/73 
11/73 
3/72 

3/72 Q 

9/72 Q 

3/73 Q 

1/72 

6/71 Q 

5/73 Q 

5/73 

5/73 Q 

5/73 Q 

5/73 
5/73 
8/73 
5/73 
2/73 
2/73 
2/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 

6/73 Q 

6/73 

2/73 Q 

3/73 Q 

3/73 Q 



EDU70 

EOU80, 

LA811 

LAB11 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 



support, paper tape 
support, dectape 
support, 9 tr magtape 



DECCOMM REMOTE SYS BASE, INSTALLATION FOR EA ADDITIONAL SYSTEM 
DECCOMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE & SUPPORT, PAPER TApE 
DECCOMM FRONT END SXSTEM BASE LICENSE & SUPPORT, DECTAPE 
DECCOMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE & SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 
DECCOMM FRONT END SYS BASE LICENSE ONLY FOR EA ADDITIONAL SXSTEM 
DECCOMM FRONT END SYS BASE PREDELIVERY KIT 

DECCOMM FRONT END SYS BASE INSTALLATION ONLY FOR EA ADDITIONAL SYS 
TTY TAP (TERMINAL APPLICATION PROGRAM) 
IBM 2741 TAP 
IBM BISYNC TAP 
CARD RDR TAP 
LINE PRINTER TAP 
DN AUTO DIAL TAP 
IBM 2848 ETAP 
CONSOLE TTY TAP 

DECCOMM PDP11 2780 RJE TERMINAL LICENSE & 
DECCOMM PDPH 2780 RJE TERMINAL LICENSE & 
DECCOMM PDPH 2780 RJE TERMINAL LICENSE & 

DECCOMM PDPH 2780 RJE TERMINAL LICENSE ONLY FOR EA ADDITIONAL SYS 
DECCOMM PDPH 2780 RJE TERMINAL PREDELIVERY KIT 

DECCOMM PDPH 2780 RJE TERMINAL INSTALLATION, FOR EA ADDITIONAL SYS 
RCS HASP, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 
RCS HASP, LICENSE ONLY 
RCS HASP, START-UP SERVICE 

RCS DOS*2780 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPER TAPE 
RCS D0S«2780 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
RCS DOS*278Q LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGl'ApE 
RCS DOS*2780 LICENSE ONLY 
RCS DOS-2780 START-UP SERVICE 
16 TELETYPE EXECUTE PROGRAM 
278Q EMULATOR APPLICATION PROGRAM 
SYSTEM SOFTWARE, EDUSYSTEm 70 (FORMERLY £DUll*B) 
81, 90 CA1 AUTHOR LANGUAGE, RUNS UNDER RSTS 

SIGNAL AVERAGER PROGRAM 

REAL TIME LABH BASIC 
GT40 SOFTWARE, LIC, NO SERVICE, DECTAPE 
DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ECCODED TAPE, PAPER 
DOS DRIVER FOR TU66 pHASE ENCODED TAPE, DECTApE 
DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, 9 TRACK NRZl MAGTaPE 
DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TaPE, 7 TRACK MaGTAPE 
COMTEX DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, PAPER 
COMTEX DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, 9 TR PE MAGTAPE 
XYll GRAPHICS PLOT, FORTRAN CALLABLE, PAPER 
DEC/X8, 8 SYS EXERCISER, LINCTAPE 
OS/8 BATCH, BASIC, TECO, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN IV, LINCTAPE 

OS/8 FORTRAN 4, SOURCE + LISTINGS, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN 4 LIBRARY, SOURCE, LISTINGS, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN 4 COMPILER, SOURCE ♦ LISTINGS, LlNCTAPE 
OS/8 RALF, LOADER, LIB 6. MISC, SOURCE + LISTINGS, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, LISTINGS, LINCTAPE 
OS/8 FORTRAN 4 TSAR, TIME SERIES ANALYSES, LINCTAPE 
PDPM2 MASH SOFTWARE SYSTEM 
PDP-12 AIPOS SOFTWARE SYSTEM 



MODEL 
NO 

QK245 

QK300" 

QKS8*l 

QLRO81 

QM020* 

QM020< 

QM020« 

QM020« 

QM032 

QM040t 

QM040' 

OM040" 

QM041« 

QM041 

QM041 

QMQ42 

OM042 

QM042 

QM043 

QM043 

QM043 

QM050 

QM050 

QM050 

OM800 

QMKOO 

OMKOl 

OMKOt 

QMK02 

QMK03 

QMK03 

OMK04 

QMK05 

QMK06 

QMK07 

QMK08 

QMK08 

OMK08 

QMK08 

QMKQ8 

OMK08 

QMKQ9 

QMK09 

QMKQ9 

QMK09 

0MK09 

QMK09 

QMKIO 

QMKIO 

QMKIO 

QMKIO 

QMKIO 

OMKIO 

QMK11 

QMKH 



ENG 
MGR 



*BA DWB 

R 

*AB 

•CC 
••CD 
•CF 
•EC 

•EC 
•ED 

•EF 

•cc 

•CD 
•CF 
•CC 
•CD 
•CF 
•CC 
•CD 
•CF 
•CC 
•CD 
•CF 
•AC 
•2Z 
-3C 

• 3Z 

• 3C 
•3C 

• 3Z 
*3C 

• 3C 

• 3C 

• 3C 

• 3C 

• 3D 

• 3F 

• 4C 

• 4D 

• 4F 

• 3C 

• 3D 

• 3F 
-4C 

• 4D 

• 4F 

• 3C 

• 3D 

• 3F 

• 4C 

• 4D 
•4F 

• 3C 
-3D 



DESIGN 
ENGR 

GT 
DFP 

EDS 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

Cp 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 



PROD 
ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 
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3/73 

5/73 Q 

2/73 Q 

2/73 Q 

/73 Q 

/73 Q 

/73 

/73 Q 

/73 

/73 Q 

/73 Q 

/73 

/73 Q 

/73 Q 

/73 Q 

/73 a 

/73 
/73 Q 
/73 Q 
/73 Q 
/73 Q 
/73 Q 
/73 
/73 Q 
0/72 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 
1/73 Q 
0/73 Q 
0/73 
1/73 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 
0/73 
0/73 
0/73 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 
0/73 
0/73 Q 
0/73 
0/73 Q 
0/73 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 
0/73 Q 



12 
12 

12 

14 

15 

15 

IS 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

9, 

9, 

15 

9, 15 

9, 15 

15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9i 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 



9, 
9, 
9, 
9, 



15 
15 



15 
15 
15 
15 



0/73 Q 



9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 



DECTAPE 

9 TR MAGTAPE 

7 TR MAGTAPE 



PDP*12 DIAL SOFTWARE SYSTEM 

COS 300 SOFTWARE, LIC, NO SERVICE, <MIN HDW, LlNClAPE 

OS/8 OPERATING SYSTEM, LINCTAPE 

INDUSTRIAL 14/30 SOFTWARE, SERVICE, BINARY PAPER TAPE 

ALGQL*15, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 

ALGOL-15, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

ALGOL*15, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 7 TR MAGxApE 

ALGOL-15, SOURCE, DECTAPE 

RSX PLUS 3 

D0S*15 SOURCE, REQUIRES QM041, 42, 43, 

DOSwlS SOURCE, REQUIRES QM041, 42, 43| 

DOS-15 SOURCE, REQUIRES QM041, 42, 43, 

D0S*15 BINARY FOR RF15, DECTAPE 

9 TR MAGTAPE 

7 TR MAGTAPE 

DECTAPE 

9 TR MAGTAPE 

7 TR MAGTAPE 

DECTAPE 

9 TR MAGTAPE 

7 TR MAGTAPE 

BOSS*i5 BINARY, DECTAPE, REQUIRES QM041, QMq42> QM043 
BOSS-15 BINARY, 9 TR MAGTAPE, REQUIRES QM041, QrtQ42, QMQ43 
BOSS*15 BINARY, 7 TR MAGTAPE, REQUIRES QM041, QMQ42, QM043 
MUMPS-15, BINARY DECTAPE 

PLAN A * SOFTWARE SUBSCRlPTlON*SOFTWARE DISPATCH 
ADSS*PLANB SOFTWARE SUBS FOR %5 BINARY, DECTAPE 
ADSS PLAN B 9/15 SUMBSCRlPTlON blNARY 

ADSS*PLAN B, SOFTWARE SUBS FOR 9 OR 15, BINARY DECTAPE 
B/F-ADSS PLAN B SOFTWARE SUBS FOR 9 OR *5, PAGE MODE, BINARY DECTAPE 
B/F ADSS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY 

B/F ADSS PLAND B SOFTWARE SUBS FOR 9 OR 15 BANK MODE, BINARY DECTAPfc 
B/F ADSS PLAN B SOFTWRE SUBS FOR 9 OR 15, DISK PAGE MODE BIN DECTAPE 
B/F ADSS PLAN B SFTWR SUBS FOB 9 OR 15 W DISK BANK MODE, BIN DECTAPfc 
B/F ADSS PLAN B SFTWR SUBS 9 OR 15, RB09 DISK BANK MODE, BIN DECTAPfc 



DOS-15 BINARY FOR RF15 
DQS*15 BINARY FOR RF15 
DOs-15 BINARY FOR RP02 
DOS*l5 BINARY FOR RP02 
D0S*15 BINARY FQR RP02 
DOS*l5 BINARY FOR RKOS 
DQS*15 BINARY FOR RK05 
DOS-15 BINARY FOR RK05 



DOS" 
DOS* 
DOS* 
DOS- 
DOS* 
DOS* 
DOS- 
DOS- 
DOS- 
DOS* 
DOS- 
DOS* 
DOS- 
DOS* 
DOS* 
DOS* 
DOS- 
DOS* 
BOS* 
BOS* 



5, PLAN B, SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, BINARY DECTAPE 

5 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, BINARY 9 TR'MAGlAPE 

5 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, BINARY 7 TR MAGTAPE 

5 PLAN B, SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, SOURCE DEClAPE 

5 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, SOURCE 9 TR MAGTAPE 

5 PLAND B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONITOR, SOURCE, 7 TR MAGTAPE 

5 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR, BINARY DECTAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR, BINARY, 9 TR MAGTAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR, BINARY 7 TR MAGTAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR, SOURCE DECTAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MlNlTOR, SOURCE 9 TR MAGTAPE 

PLAN B 5FTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR, SOURCE 7 TR MaGIAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR, BINARY DECTAPE 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR, 

PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR, 



BINARY 9 TR MAGTAPE 
BINARY 7 TR MAGTAPE 



PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W Rk MONITOR, SOURCE DECTAPE 
PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR, SOURCE 9 TR MAGTAPE 
PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR SOURCE, 7 TR MaGIAPE 
PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY DECTApE 
PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY 9 TR MAGTAPE 



MODEL 
NO 



ENG 

MGR 



QMKU-3F 

QMK11-4C 

0MKH«4D 

0MKlt*4F 

QMK12*4C 

OMK12-4D 

OMK12-4F 

QMKl3*3Z 

QMK13»5Z 

QMK14*5Z 

QMK15»5Z 

QPS12-BB AP 

QPS'12«BC AP 

QP512-BD AP 

QPSja-RF AP 

QPS13-»BB AP 

QPS13WBC AP 

QPS13-BD AP 

QPS13-BF AP 

QR430*AC 

QR430-AD 

QR430«AF 

QR430-CC 

QR430»CD 

QR430-CF 

OR430»EC 

QR430»ED 

QR430-EF 

QR4-30-NC 

QR430-MD 

QR430-NF 

OR431-FC 

QR431-ED 

QR43l'EF 

OS22 

QS90«A 

QS90*B 

QS90-C 

QS90*D 

QS90-E 



DESIGN 

ENGR 

DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 



DF 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 



PROD 

ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
SFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 
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10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
11/73 



5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 11/73 Q 
5 U/73 Q 
5 11/73 Q 
5/73 Q 
5/73 Q 
5/73 Q 
5/73 
5/73 Q 
5/73 
5/73 
5/73 Q 
8/72 
9/72 Q 
9/72 Q 
U/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
3 11/73 Q 
2 6/73 Q 
7/73 Q 
7/73 Q 
9/71 Q 
10/73 Q 
11/73 
11/73 Q 
11/73 Q 
U/73 



15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 



9, 

9, 
9, 
9, 
9, 

9, 
9, 

15 

15 

15 

15 

U/40 

11/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

U/40, 

ANY 



BQS»15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY 7 TR MAGTAPE 
BOS«15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE DECTAPE 
BOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 9 TR MAGTAPE 
BOS-lS PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 7 TR MAGTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE DECTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B, SFTWR SUBS FOR 15, SQURCE 9 TR MaGTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 7 TR MAGTAPE 
DOS»BOS PLAN 8 9/15 SUBSCRIPTION BINARY 
DOS»ROS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY AND SOURCE 
DOS*RSX 3 PLAN B SUBS, DOSM5 BINARY 6 RSX SOURCES 
DOS*RSX 3 PLAN B SUBS, DQS*15 BINARY & SOURCES, RSX SOURCES 
RSXU-D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, PAPER 
RSXtl-D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, DECTAPE 
RSXU«D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 9 TRACK NRZl MAGTAPE 
RSXU»D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 7 TRACK MAGTAPE 
DOS DRIVER FOR TRQ8 TAPE SYSTEM, PApER 
DOS DRIVER FOR TRQ8 TAPE SYSTEM, DECTAPE 
DOS DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 9 TRACK NRZI MAGTAPE 
DOS DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 7 TRACK MAGTAPE 
U/45 RSTS*E 32 USER EXEC BASIC*, HC, SFTWR, SERVICE, DECTAPE 
11/45 RSTS«E 32 USER EXEC BASIC*, LIC SFTWR SERVICE, 9 TR" MAGTAPE 
U/45 RSTS.E 32 USER EXEC BASIC*, LIC SFTWR SERVICE, 7 TR MAGTAPE 



SFTWR, 
SFTWR, 
SFTWR, 



NO SERVICE, DECTAPE 

NO SEHVCE, 9 TR MAGTAPE 

NO SERVCE, 7 TR MaGTAPE 



45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC* LIC, 

45 RSTS*E 32 USER EXEC BASIC* LIC, 

45 RSTS*E 32 USER EXEC BASIC* LIC, 

45 RSTS-E SOURCE, DECTAPE 

45 RSTS.E SOURCE, 9 TR MAGTAPE 

45 RSTS»E SOURCE, 7 TR MAGTAPE 

45 RSTS-E I/O SOURCE, DECTApE 

45 RSTS*E I/O SOURCE, 9 TR MaGTAPE 

45 RSTS-E I/O SOURCE, 7 TR MaGTAPE 

45 DEVICE DRIVER SOURCE FOR RSTS-E, DECTApE 

45 DEVICE DRIVER SOURCE FOR RSTS«E, 9 TR MAGTAPE 

45 DEVICE DRIVER SOURCE FOR RSTS»E, 7 TR MAGTAPE 

SOFTWARE DEV By PRODUCT LINE 22 
SOFTWARE CONSULTING, PER CALL 
SOFTWARE CONSULTING, SCHEDULED 
SOFTWARE CONSULTING, RESIDENT 
SOFTWARE CONSULTING, RESIDENT, DCJO 
SOFTWARE CONSULTING, ADDITIONAL EXPENSES 



RAOl 

RASP-15 

RB09 

RB09-A 

RC07 

RC09 

RC10 

RCU 

RCU*A 

RC1 1-B 

RDtO 

RD10-A 

RES10-A 



BD 

BD 
BD 



BV 

MI 
MI 
RR 
MI 

AJ 

BpF 

RPF 

BPF 

KE 

KE 

BLE 



TPL 
TPL 

TPL 



S5CAL 



8/71 
7/71 
7/71 

7/71 



1/72 
3/73 

3/73 R 
R 
R 

8/73 R 



RSX-15 

9 

9 

7 

9 

10 

U 

11 

u 

RC09, RC10 
RC09, RC10 
10 I/O + MEM BUS 



TYPE 24 DRUM INTERFACE 
MULTIPROGRAMMING LANGUAGE 
RC09 4, RD10 
RC09 6 RD10*A 

CONTROL FOR BURROUGHS DISK 
CONTROL FOR BURROUGHS DISK 
DISK SYNCHRONIZER CRD10) 
DEC DISK CONTROL FOR RSM 
RCU ♦ RS64.A, U5V 
RCU ♦ RS64*B, 230V 

524K 35 BIT (IM 10 BIT) BURROUGHS DISK 
50 HZ RD10 
CONTROL FOR DDC A7310 & 9110 SERIES DISKS, U5V 



MODEL 


ENG 


D£S 


NO 


MGR 


ENG 


RESiO-B 




BLE 


RF08 




GS 


RF08*A 




GS 


RF08*B 




GS 


RF08-C 




GS 


RF08*D 




GS 


RF08-M 




GS 


RF09 




DV 


RF09-A 




DV 


RF09«B 




OV 


RF09*C 




DV 


RF09-D 




DV 


RFIO 




KU 


RF11 




SJ 


RFU»AA 




SJ 


RF11»AB 




SJ 


RFU'B 




SJ 


RF11-C 




SJ 


RFll*D 




SJ 


RF15 




DV 


RF15*AA 




DV 


RF15»AB 




DV 


RF15«B 




DV 


RF15-C 




DV 


RF15*D 




DV 


RF73*E 




OF 


RGX15-A 


GT 


CP 


RKOJ*A 




MI 


RK01-AA 




MI 


RK01»AB 




MI 


RK01*B 




MI 


RK01«BA 




MI 


RKOl-BB 




MI 


RKOi*CA 




MI 


RKOKB 




MI 


RK01»DA 




MI 


RKOl-DB 




MI 


RK01»K 




MI 


RKOl*X 




MI 


RK02»AA 


CA 


ORR 


RK02*AB 


CA 


ORR 


RK02*BA 


CA 


ORR 


RK02-BB 


CA 


ORR 


RK02«CA 


CA 


ORR 


RK02»CB 


CA 


ORR 


RK02*DA 


CA 


ORR 


RKQ2*DB 


CA 


ORR 


RK02-EA 


CA 


ORR 


RK02-EB 


CA 


ORR 


RK02*FA 


CA 


ORR 


RK02*FB 


CA 


ORR 


RK02»HA 


CA 


ORR 


RK02»HB 


CA 


ORR 


RK02-JA 


CA 


ORR 


RK02*JB 


CA 


ORR 



DESIGN PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 

SSCAL 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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SSCAL 



6/71 
6/71 
6/71 
6/71 



6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
3/72 

6/71 
3/73 
6/71 
6/71 
6/71 



8/73 R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
6/71 R 
10/73 R 
6/71 R 
6/71 R 
6/71 R 
11/71 R 
6/72 Q 
6/71 R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 



6/71 



6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 R 

6/71 R 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 



10 I/O + MEM BUS 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

NEG 

NEG BUS 



8 
9 
9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

15 

IS 

IS 

15 

IS 

15 

15 

15 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RKO 

RK1 

RK1 

RK1 

RK1 

RK1 

RK1 

RK1 

RKl 

RK1 

RKl 

RKl 

RKl 

RKl 

RKl 

RKl 

RKl 



RF09 
RF09 



+ 3R808-M 
♦ 4RS08»M 



POS 



RFU 
RFU 
BUS 



♦ 3R508*M 

♦ 4RS08*M 



RF15 ♦ 



RF15 
RF15 



RF1S + 
RS08-MA 

RF15 ♦ 
3RS08«M 
4RS08*M 



»X 

• X 

*x 
»x 

• X 

•X 

•x 

• X 

»x 

• X 
»AA 
»N, 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 
•CA 
•CB 



THRU 
RK08 



«DB 
«P 



RF08 
RF08 
RF08 



RF09 
RF09 



RFU 
RFU 
RFU 



CONTROL FOR DDC A7310 & 9110 SERIES DISKS, 230V 
DEC DISK CONTROL FOR RS08 WITH CAb 
RF08 + RS08*M + RS08*P (RFQ8 ♦ RS08) 
2RS08»M + 2RS08*P (RF08 + 2RS0S) 
3RS08«M + 3RS08«P ♦ CAB (RF08 ♦ 3RS0B + CAb) 
4RS08-M 4- 4RS08-P ♦ CAb (RF08 + 4RS08 4-CAB) 
SPECIAL RF08 FOR MEDIDATA 
DEC DISK CONTROL FOR RSQ9 WITH CAb 
RS08*M * R509»P (RF09 + RS09) 
2RS08*M ♦ 2RS09-P CRF09 + RSQ9 ♦ RS09*b) 

♦ 3RS09»P ♦ CAB (RF09 ♦ RS09 ♦ RS09«B + RS09-D) 

♦ 4RS09«P ♦ CAB (RF09 ♦ RS09 ♦ 2RSQ9»B + RSU*D) 

RP04 CONTROL 

16 BIT DEC DISK CONTROL FOR RSli 
RSQ8*M + RS09-P (RFU ♦ RSU), 60HZ 
RSQ8«MA ♦ RS09.PA (RFU ♦ BSH-A), 5oHZ 
2RS08-M + 2RS09-P (RFU + HSU + RSU-b) 
+ 3RS09»P + CAB (RFU + RSU '+ RSU»B t RSU*D) 

♦ 4RS09-P ♦ CAB (RFU * RSU ♦ 2RSU-8 «• RSU'U) 

DEC DISK CONTROL 
RS08-M + RS09-P (RF15 ♦ RS09), 60HZ 

♦ RS09*PA (RF15 + RS09-A), 50HZ 
2RS08«M +2RS09*P (RFlS + RS09 + RS09*B) 

♦ 3RS09-P ♦ CAB (RF15 ♦ RSq9 + RS09*B + RSq9*D) 

♦ 4RS09«P ♦ CAB (RF15 + RSQ9 ♦ 2RS09*B + RS09-U) 

INTERFACE TO DDC 73H13, 3,6M WORD 18 BITS 
RSX GRAPHICS SOFTWARE 
CMD DISK DRIVE, 60Hz 
CMD DISK DRIVE, 1ST UNIT, 60 HZ 
CMD DISK DRlVEf 1ST UMT, 50 HZ 
CMD DISK DRIVE, 50HZ 
CMD DISK DRIVE, 2ND UNIT, 60 HZ 
CMD DISK DRIVE, 2ND UNIT, 50 HZ 
CMD DISK DRIVE, 3RD UNIT, 60 HZ 
CMD DISK DRIVE, 3RD UNIT, 50 HZ 
CMD DISK DRIVE, 4TH UNIT, 60 HZ 
CMD DISK DRIVE, 4TH UNIT, 50 HZ 
8 SECTOR CARTRIDGE, RKOl DISK DRIVES 
INTERFACE FOR RKOl DISKS 
LOW DENSITY DIABLO DISK, 1ST UNIT, W PS, 



LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DlABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DlsK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 
LOW DENSITY DIABLO DISK 



UbV 

230V 



1ST UNIT, W PS, 

2ND UNIT, U5V 

2ND UNIT, 230V 

3RD UNIT, w PS, 

3RD UNIT, W PS, 

4TH UNIT, H5V 

4TH UNIT, 230V 

5TH UNIT W CAB & PS, 

5TH UNIT W CAB & 

6TH UNIT, U5V 

6TH UNIT, 23QV 

7TH UNIT W PS, 

7TH UNIT W PSf 

8TH UNIT, 115V 

8TH UNIT, 230V 



UbV 

230V 



U5V 
PS, 230V 



U5V 
230V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 






RK02-KA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK02«AA THRU «D 


RK03-AA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKU*CA 


RK03*AR 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKH*CB 


RK03.BA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKll.CA 


RK03*BB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK1KB 


RK03-CA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKll»CA 


RK03*CB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK11.C8 


RK03.DA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK11»CA 


RK03.DB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK11-C8 


RK03.EA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKll.CA 


RK03*EB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKU»CB 


RK03-FA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKll.CA 


RK03.FB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK11.CB 


RK03.HA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK1LCA 


RK03»HB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKH.CB 


RK03«JA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKU.CA 


RK03*JB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RKll-CB 


RK03»KA 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK03.A THRU .J, 


RK03*KB 


CA 


SG 


3 


6/72 


R 


RK03-A THRU «J, 


RK03.LA 


MI 


JDL 


2 


1/73 


R 


RK8.E 


RK03.LB 


MI 


JDL 


2 


1/73 


R 


RK8.E 


RK05.AA 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKll«Cf «D, *£ 


RK05»AB 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKil.C, *D, .E 


RK05-BA 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKil.C, .D, «E 


RK05-BB 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKll«C, «D, «E 


RK05*CA 


GS 


ES 


3 


4/73 


R 


RKil.C, *D, .E 


RK05*CD 


GS 


ES 


3 


4/73 


R 


RKil.C* «D, -E 


RK05.DE 


BD 


ORR 


3 


5/73 


R 


RK11 


RK05»OF 


BD 


ORR 


3 


5/73 


R 


RKll 


RK05-DH 


BD 


ORR 


3 


5/73 


R 


RKll 


RK05-DJ 


BO 


ORR 


3 


5/73 


R 


RKll 


RK05K»8 


GS 


ES 


3 


4/73 


R 


RK03 THRU RK05 


RK05K.H 


GS 


ES 


3 


4/73 


$ 


RK03 THRU TK05 


RK05K*AC 


GS 


LAW 


3 


4/73 


R 


RK03, RK05 


RK05*P 


GS 


ES 


4 


8/72 


R 


rkos.aa, »ab, . 


RK08 




MI 


5 


6/71 


R 


8 


RKOg*N 




MI 


5 




R 


8 NEG 


RK08-P 




MI 


5 




R 


8 POS 


RKH-CA 


BD 


ORR 


4 


6/71 


R 


11 


RKll'CB 


BD 


ORR 


4 


6/71 


R 


11 


RK11«D 


BD 


ORR 


4 


4/73 


R 


11 


RKlt-DE 


BD 


ORR 


3 


3/73 


R 


11 


RKH'DF 


BD 


ORR 


3 


3/73 


R 


11 


RK11.DH 


BD 


ORR 


3 


3/73 


R 


11 


RKU^DJ 


BD 


ORR 


3 


3/73 


R 


11 


RKil.E 


BD 


ORR 


4 


4/73 


R 


15 UNIBUS 


RK15»FA 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RKIS'FB 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK15.FC 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK15.FD 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK15»FE 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK15»FF 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RKIS'FH 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK15.FJ 


BD 


BG 


5 


6/73 


R 


15 


RK8»A 




MI 


5 


6/71 


R 


8 
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W PS, 

U5V 

230V 



230V 



115V 
230V 



i 12 SECTOR CARTRIDGE FOR RK02 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UNIT, W PS, U5V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UNIT, 
HIGH DENSITY DIABfcQ DISK, 2ND UNH'» 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 2ND UNIT, 
HIGH DENSITY DIABLO DJSK, 3RD UNIT, W PS, 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 3RD UNIT* « PS, 
HIGH DENSITY DI.ABL0 DISK, 4TH UNIT, U5V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 4TH UNIT* 230V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 5TH UNIT rt CAB h, PS, H5V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 5TH UNIT W CAB 6, PS, 230\ 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 6TH UNIT, U5V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 6TH UNIT, 230V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 7TH UNIT * PS, 115V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 7TH UNIT W PS, 230V 
HIGH DENSITY DlABfcO DISK, 8TH UNIT, U5V 
HIGH DENSITY DlABfcQ DISK, 8TH UNIT, 230V 
RKQ5 12 SECTOR CARTRIDGE FOR RK03, RK0& 

RK05 CRK8-E) 16 SECTOR CARTRIDGE FOR RKO3, RKO5 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UnIT H CAB, PS, 115V 
HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UNIT W CAB, PS, 230V 
DEC PACK DISK TO REPLACE RK03 115V 60HZ 
DEC PACK DISK TO REPLACE RKQ3 230V 60HZ 
DEC PACK DISK TO REPLACE 8K<)3 115V 50HZ 
DEC PACK DISK TO REPLACE RK03 230V 6QHZ 
RKOS.AA, H967.HA SHORT CAB, U5V 60HZ 
RK05.BB* H967*HB SHORT CAB* 230V 50HZ 
RK05.AA, H960.CA TALL CAB, H5V 6QHz 
RK05*AB, H960-CB TALL CAB, 230V 60HZ 
RK05.BA, H960.CA TALL CAB, H5V 50HZ 
RK05.BB, H960.CB TALL CAB, 23QV 5oHZ 

2200 BPI 16 SECTOR DISK CARTRIDGE (SAME AS KK03.KB) 
2200 BPI 12 SECTOR DlsK CARTRIDGE (sAME Ag KKQ3.KA) 
DIGITAL EQUIP CORP ALIGNMENT CARTRIDGE 
»BA, *BB POSITIONER (7008702) 

(RK08.N + RK08-P) + RKOLX 
CONTROL FOR RK01, RK02 «« RK03 DISKS 
CONTROL FOR RKOl, RK02 & RK03 DISKS 
H95Q CAB, PS t CONTROL FOR RKQ2 THRU RKQ5, 115V 
H950 CAB, PS & CONTROL FOR RK02 THRU RK05, 230V 
16 BIT SYSTEM UNIT CONT FOR RK05 
H960-CA CAB, RKll.D + RK05»AA» llbV 6QHZ 
H960-CB CAB, RKll.D + RK05.AB, 230V 6QHZ 
H960.CA CAB, RKH«D ♦ RK05.BA, 115V 50HZ 
H960.CB CAB, RKll.D + RkOS.BB, 230V 50HZ 
18 BIT SYSTEM UNIT CONT FOR RK05 



RK05-AA, RKil.E, UC15.FA 

RK05»AB, RKil.E, UC15.FB 

RK05.BA, RKil.E, UC15.FA 

RK05-BB, RK11«E, UC15.FB 

RKOS.AA, RKil.E, UClS.FE 

RK05-AB, RKil.E, UC15.FF 

RK05-BA, RK11»E, UC15.FE 

RK05-BB, RKH.E, UC15.FF 
(RKOl* A OR RKOLB) ♦ RKQ8 



115V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50HZ 
230V 50HZ 
U5V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50HZ 
230V 5QHZ 



MODEL 
MO 

RK8*A 

RK8»B 

RK8»C 

RK8*D 

RK8*E 

RK8»EA 

RK8»E8 

RK8*EC 

RK8-ED 

RK8.EE 

RK8*EF 

RK8*F 

RK8-.FA 

RK8-FB 

RK8«FC 

RK8*FD 

RK8*N 

RK8*P 

RKC01 

RKR01 

RKR02 

RKS8«E 

RM08»A 

RM08*B 

RM08«C 

RM08»D 

RM08*E 

RM08*F 

RM08-G 

RM09*A 

RM09»B 

RM09-C 

RM09«D 

RM09*E 

RM09*UC 

RM09«UD 

RM10*BA 

RM10*BB 

RMlOwGA 

RM10*GB 

RP01-A 

RP01*B 

RPOl-P 

RP02*A 

RP02»AM 

RP02*AS 

RP02»B 

RP02*BM 

RP02*BS 

RP02-CA 

RP02*CB 

RP02»GA 

RP02*GB 

RP02*P 

RP03*AS 



MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MI 



MI 
MI 
MI 

JLM 



ENG DESIGN PROD 
MGR ENGR engr 

MI 
MI 
MI 

MI 
SG 
SG 
SG 

SG 

SG 

JDL 

JDL 

SG 

SG 

SG 

SG 

SG 

MI 

MI 

ER 

ER 

JDL 

LO 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

AJ 

AJ 

AJ 

AJ 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 
FW WFW 
FW WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 



MFGR 
AREA 

TPL 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



TPL 
TPL 
TPL 
CSS 



6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

4/72 

10/72 

11/72 

11/72 

10/72 

1/73 

1/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 



10/72 

10/72 

10/73 

1/73 



7/72 
8/71 
8/72 
8/72 



1/72 
1/72 

1/72 
1/72 
8/72 
8/72 
7/72 
7/72 

1/72 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

DW8»E 

0W8">E 

0W8»E 

DW8«E 

0W8»E 

8 NEG 

8 POS 

MQVING HEAD DISKS 

RK01»K, 02«K, 03»K 

RK05K, RKOX»K ATTACHE 

8/E 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

RC10 

RC10 

10 

10 

RP10-A 

RP10«B 

RP01»A« RP01*B 

RPt0*A, RP09-A 

RP10»A, RP09*A 

RP10«A, RP09-A 

RP10-B, RP09*B 

RP10-B, RP09«B 

RP10*B# RP09*B 

10 

10 

10 

10 

RP02-A *AM *AS *B *BM « 



RP10»CA, RP09-A, Rpll-CA 
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(RK01»A OR RKQ1-B) + RK08 

2(RK01*A OR RK01«B) + RK08 

3(RK01»A OR RK01»B) ♦ RK08 

4(RK01»A OR RKOl«B) + RKQB 
CONTROL FOR UP TO 4 RK05 
RK05-AA & CONTROL, 115V 60HZ 
RK05«AB & CONTROL, 230V 60HZ 
RK05»6A & CONTROL, 115V 50HZ 
RK0$*BB & CONTROL, 230V 5QHZ 

RK03*LA + RK8»E CONT, U5V 

RK03-LB + RK8»E CQNT# 230V 

CONTROL FOR UP TO 4 RK05 

RK05-AA & RK8«F CONTROL, 115V 60HZ 

RK05-AB & RK8*F CONTROL, 230V 60HZ 

RK05-BA 6 RK8--F CONTROL, H5V 50HZ 

RKO$»BB & RK8wF CONTROL, 230V SOHZ 

RK0l*A, RK01»X & RK08»N 

RKQ1"A, RK01*X & RK08»P 
HEAD & DISK CLEANING KIT W 91% ISOPRQPYL ALCOHQL 
RACK FOR STORAGE OF 4 DISK CARTRIDGES 
CASE FOR 2 DISKS, 4 DECTAPES OR 1 DISK, U DECTAPES 

RK8*E W WORD COUNT CAPABILITY 

8K 12 BIT DRUM & CONTROL 

16K 12 BIT DRUM & CONTROL 

32K 12 BIT DRUM & CONTROL 

65K 12 BIT DRUM 6 CONTROL 

131K 12 BIT DRUM & CONTROL 

196K 12 BIT DRUM fc CONTROL 

262K 12 BIT DRUM i. CONTROL 

32K 18 BIT DRUM i, CONTROL 

65K 18 BIT DRUM & CONTROL 

131K 18 BIT DRUM & CONTROL 

262K 18 BIT DRUM & CONTROL 

524K 18 BIT DRUM & CONTROL 

RM09i UCC SPECIAL WITH DATA PACKING 

RM09»UC WITH NO DATA PACKING 

340K 36 BIT BRYANT DRUM60HZ 

340K 36 BIT BRYANT DRUM 50HZ 

DRUM SYSTEM (DFlO + RC10 ♦ RMJO-BA) 

DRUM SYSTEM (DFlO ♦ RC10 ♦ RMtO»BB) 

MEMOREX 630 DISK PACK DRIVE, 60 HZ 

MEMQREX 630 DISK PACK DRIVE, 50 HZ 

SPARE DISK PACK 
5M 36BIT WORDS MEMOREX 660 DISK PACK DRIVE, 60 HZ 

FAST ACCESS RP02-A 
5M 36BIT WORDS ISS DISK PACK DRIVE, 60 HZ 
5M 36BIT WORDS MEMOREX 660 DISK PACK DRIVE, 50 HZ 

FAST ACCESS RP02"B 
5M 36BIT WORDS ISS DISK PACK DRIVE, 50 HZ 

DFlO ♦ RPIO-CA, RP02»AS, bOHZ 
RP10-CB, RP02-BS, 50HZ 
RP10-A ♦ 2(RP02*A# "AM, OR «AS) 
RPIO-B ♦ 2(RP02«B, "BM, OR »BS) 
SPARE DISK PACK 

ISS DOUBLE TRK RP02-AS 10M 36BIT WORDS, 60HZ 



DFlO ♦ 
DFlO ♦ 
DFlO ♦ 
BS RP03-AS »BS 



MODEL 
MO 

PP03-BS 

RP03-CA 

PP0 3-CB 

PP03-GA 

RP03-GB 

PP04-P 

RP08-»AA 

RP08-AR 

Pp08^RA 

RP08»BB 

RP08-CA 

RP08-CB 

RP09*A 

RP09-B 

RPIO-A 

P.P10-B 

RPtO-CA 

RPIO'CB 

RPlO-UA 

RP10»UB 

RP11 

PPU*CA 

RPU"CB 

Rpl i-CE 

RPIl-CJ 

RP1 1-DA 

RP1 1-DB 

RPt5^A 

RP15»B 

RPGi l 

RS08 

RS08»A 

RSO80M 

RSOR-MR 

RS08»P 

RS08-PA 

RS09 

RS09*A 

RS09-B 

RS09»BA 

RS09-C 

RS09-CA 

RS09-D 

RS09*0A 

RS09-P 

RS09-PA 

RS11 

RSU*A 

PSll-B 

RSU-BA 

RSll-C 

RSI l'CA 

RSI l»D 

RSI l»OA 

PS11»FA 



ENG 
MGR 



FW 

FW 



BD 
BD 
BD 
BO 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

WFW 
WFW 
WFW 
WFW 
WFW 

DL 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

SPRY 

SPRY 

JZ 

JZ 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 



DH 

DI 

DI 

DI 

DI 

BALL 

BALL 

JZ 

JZ 

CMB 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

BALL 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



88 



SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

CSS 

CSS 



LVP 



1/72 
8/72 
8/72 
7/72 
7/72 
3/72 
5/71 
5/71 
5/71 
5/71 
4/72 
4/72 



4/72 
4/72 
1/72 
1/72 
8/71 
8/71 



4/73 

4/73 

3/73 R 

3/73 R 

5/73 R 

6/73 R 

4/71 R 

4/71 R 

5/72 Q 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



2 5/73 



RP10-CB, RP09 

10 

10 

10 

10 

RP04»A, *B, * 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

9 

9 

DF10 

DF10 

DF10 

DF10CONT FOR 

RP10«A 

RP10*B 

U 

11 

11 

11 

11 

DS5XX 

DS5XX 

15 

15 

11 

RF08 

RF08 

RS08, RS09 

RS08»A» RS09* 

RS08 

RS08.A 

RF09, RF15 

RF09, RF15 

RF09# RF15 

RF09, RF15 

RF09# RFl5 

RF09, RF15 

RF09, RF15 

RF09i RF1S 

R509, RS09»B, 

RS09«A* RS09» 

RFU 

RFH 

RFU 

RFll 

RFU 

RFll 

RFll 

RFU 

DS5XX 



«B, RPU*CB 



C, »D 



CONTROL FOP RP01-B, 
CONTROL FOR RP02-A, 
CONTROL FOR RP02»B, 



50 HZ 



U5V6QHZ 
230V5QHZ 



ISS DOUBLE TRK RP02-BS iOM 36BIT WQKDS, 50HZ 
DF10 ♦ RPi0»CA, RP03»AS, eOHZ 
DF10 ♦ RP10*CB, RP03-8S, 50HZ 
DF10 ♦ RPtO-CA + 4 RP03-AS, 60HZ 
DF10 ♦ RP10-CB ♦ 4 RP03«BS, 50HZ 
SPARE DISK PACK 
CONTROL FOR RPOl-A, 60HZ 

5QHZ 
60HZ 
50HZ 

CONTROL FOR RP02»A C15M 12BIT WORDS) 60HZ 
CONTROL FOR RP02«B (15M UBIT WORDS), 50HZ 
CONTROL FOR RP02*A (10M WORDS/DRIVE), 60 HZ 
CONTROL FOR RP02*B (IOM WORDS/DRIVE), 
CONTROL FOR RPOWA, RP02«A (5M WORDS/DRIVE), 60 HZ 
CONTROL FOR RP0l«B» RP02«B ($M WORDS/DRIVE), 50 HZ 
CONT FOR RPQ1»A, RP02»A (5M WORDS/DR), RP03-AS (IOM) 60HZ 
RP01*B, RP02»B (5M WJROS/DR), RP03«BS (1QM) 50HZ 

RP10»CA CW TRADE«IN OF RPJlOwA) 
RP10*CB (W TRADE-IN OF RPiQ*B) 
CONTROL FOR 8 RP02 QR RP03 

CONT, CAB FOR 8 RpQ2»A Or Rp03«AS (20M 16BIT wOrDs) 
CONT, CAB FOR 8 RP02»B OR RPQ3*BS (JQM 16BIT WORDS) 
RP1KA ♦ Rp03»AS, 115V 60HZ 
RP1UCB ♦ RP03-BS, 230V 50HZ 
RPtl-CA EXCEPT H967»HA SHORT CAB, U5V 
RP11-CB EXCEPT H967.HB SHORT CAB, 230V 
CONTROL FOR RP02»A, -AS doM iSBlT WORDS/DRIVE) 60 HZ 
CONTROL FOR RP02»B, *BS (IOM 18BIT WORDS/DRIVE) 50 HZ 
RPG.2 (REPORT PROGRAM GENERATOR) 
262* 12 BIT DEC DISK, 60 HZ (RSQ8-M + RS08-P) 
262K 12 BIT DEC DISK, 50 HZ (RS08-MA * R508«PA) 
MECHANICAL ASSEMBLY, 60 HZ 
A MECHANICAL ASSEMBLY, 50 HZ 

POWER CONTROL & LOGIC, 60 HZ 
POWER CONTROL & LOGIC, 50 HZ 
262K 18 BIT DEC DISK WITH CAB, 60 HZ (RS08*M + RS09*P) 
262K 18 BIT DEC DISK WITH CAB, 50 HZ (RS08«MA ♦ RS09.PA) 
2ND DISK IN ANY CAB, 60 HZ 
2ND DISK IN ANY CAB, 50 Hz 
3RD DISK IN 2ND OR JRO CAB, 60 HZ 
3RD DISK IN 2ND OR 3RD CAB, 50 HZ 
1ST DISK WITH 2ND OR 3RD CAB, 60HZ 
1ST DISK WITH 2ND OR 3RD CAB, 5QHZ 
RS09*C POWER CONTROL & LOGIC, 60*Hz 

BA, RS09*CA POWER CONTROL 6 LOGIC, 50 HZ 

262K 16 BIT DEC DISK W CAB, 60 HZ (RS08-M ♦ RS09»P) 
262K 16 BIT DEC DISK W CAB, 50 HZ (RS08»M + RS09«P) 
2ND DISK IN ANY CAB, 60 HZ 
2ND DISK IN ANY CAB, §0 HZ 
3RD DISK IN 2ND OR 3RD CAB, 
3RD DISK IN 2ND OR 3RD CAB, 
1ST DISK WITH 2ND OR 3RD CAB, 60 HZ 
1ST DISK WITH 2ND OR 3RD CAB, 50 HZ 
RSU IN H967*HA SHORT CABj U5V 60HZ 



60 HZ 
50 HZ 



MFGR 
AREA 



TPL 
TPL 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

RSll-EB BALL 

RS64»A GS PM 

RS64-B GS PM 

RS64*C MI RR 

RS64»D MI RR 

RS64«M GS 

RS64-PA GS 

RS64-PB GS 

RSP15-A GT CP 

RSX^iS CP 

RSXt5*B GT CP 

RT01*AA RJM 

RTOl^AB RJM 

RTOi'BA RJM 

RTOl*BB RJM 

RT01*CA AC 

RT01*CB AC 

RTQ1»DA AC 

RTOl-DB AC 

RT01*EA RJM CYR 

RT01»L RJM 

RTOt-NA RJM 

RTOl-NB RJM 

RTOl-NC RJM 

RT02-AA AC 

RT02*AB AC 

RT02-BA RJM AC 

RT02-BB RJM AC 

RT02*CA RJM AC 

RT02-C8 RJM AC 

RT02-EA RJM AC 

RT02*EB RJM AC 

RT90-AA DH JLM CSS 

RT90-AB DH JLM CSS 

RT90-BA DH JLM CSS 

RT90-BB DH JLM CSS 

RTSOwCA DH JLM CSS 

RT9G*CS DH JLM CSS 

RT90*DA DH JLM CSS 

RT90-DB DH JLM CSS 

RT90»EA DH JLM CSS 

RT90*EB DH JLM CSS 

RT90*FA DH JLM CSS 

RT90»FB DH JLM CSS 

RT90*HA DH JLM CSS 

RT90*HB DH JLM CSS 

RT90»JA DH JLM CSS 

RT90-JB DH JLM CSS 

RT90-KA DH JLM CSS 

Rf90»KB DH JLM CSS 

RT90»LA DH JLM CSS 

RT90-LB DH JLM CSS 

RT90*MA DH JLM CSS 

ST90»MB DH JLM CSS 

RT90-NA DH JLM CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/XR 



USED ON 



DESCRIPTION 



89 



5/73 

5/72 

5/72 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 R 

6/72 Q 

8/71 

6/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

7/72 

7/72 

7/72 

7/72 
10/72 

3/72 D 

3/72 D 

3/72 

3/72 
11/73 
11/73 
H/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 



DS5XX 

RCH, RC8»E 

RCU# RC8*E 

NONE 

NONE 

RS64«A THRU »D, 

RS64»A, «C 

RS64«B, *D 

15 

PDP15-35 

15 



RT01« 

RTOl» 

RT01 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 

ASYNC 



A, »B 
A, «B 
A, *B 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 
ASCII 



UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 
UP TO 



1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4&00 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4g00 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 



BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 



115V 
2J0V 
300 BAUD ElA, H5V 

2J0V 



RSllwA IN H967*HB SHORT CAB, 230V 50HZ 

65K 16 BIT DEC DISK H5V 

65K 16 BIT DEC DISK 230V 

OEM RS64«A 

OEM RS64»B 

MECHANICAL ASSEMBLY 

POWER CONTROL & LOGIC, H5V 

POWER CONTROL & LOGIC, 230V 

RASP SOFTWARE 

REAL-TIME EXECUTIVE 

RSX "PLUS« SOFTWARE 

16 KEY REMOTE TERMINAL, 110 BAUD, 

16 KEY REMOTE TERMINAL, 110 BAUD, 

16 KEY REMOTE TERMINAL, 

16 KEY REMOTE TERMINAL, 300 BAUD ElA, 

RT01«AA W RT02 KEYBOARD 

RT01-AB W RT02 KEYBOARD 

RT01*BA W RT02 KEYBOARD 

RT01«BB W RT02 KEYBOARD 

RT01-AA W N-KEY ROLLOVER 

SPECIAL FOR STRAND HOTEL 

4 DIGIT NIXIE DISPLAY 

8 DIGIT NIXIE DISPLAY 

12 DIGIT NIXIE DISPLAY 

16 KEY REMOTE TERMINAL, H5V 

16 KEY REMOTE TERMINAL, 230V 

LK01-R REMOTE TERMINAL, 115V 

LK01«R REMOTE TERMINAL, 230V 

RT02-AA ♦ TYPE 3 BADGE READER, il5V 

RT02*AB + TYPE 3 BADGE READER, 23qV 

RT02-AA * TYPE 3 CARD READER, U5v 

RT02«AB ♦ TYPE 3 CARD READER, 230V 

BASIC PACKAGES BOX, KEYBD, ANNUNCIATOR, 115V 

BASIC PACKAGE! BOX, KEYBD, ANNUNCIATOR, 230V 

RT90«AA BASIC PACKAGE + BADGE READER, H5V 

BASIC PACKAGE ♦ BADGE READER, 230V 
CARD READER, 115V 
CARD READER, 230V 
16 CHARACTER DIsPLAX, 115V 
16 CHARACTER DISPLAY, 230V 
32 CHARACTER DISPLAY, 115V 
32 CHARACTER DISPLAY, 230V 
BADGE & CARD READER, 115V 
BADGE & CARD READER, 230V 
BADGE RDR & 16 CHAR DISPLAY, llbV 
BADGE RDR & 16 CHAR DISPLAY, 230V 
BADGE RDR & 32 CHAR DISPLAY, 115V 
BADGE RDR 6 32 CHAR DISPLAY, 230V 
CARD rDr s, 16 CHAR DISPLAi, U5v 
CARD RDR & 16 CHAR DISPLAX, 230V 
CARD RDR & 32 CHAR DISPLAY, H5V 
CARD RDR & 32 CHAR DISPLAY, 230V 

RT90-AA, BADGE & CARD RDR, 16 CHAR DISP 115 

RT90-AB, BADGE & CARD RDR, 16 CHAr UlSP 230 

RT90*AA, BADGE & CARD RpR, 32 CHAR DISP 1 J 5 



BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
BASIC PACKAGE 
RT90-AA 
RT9Q*AB 
RT90*AA 
RT9Q-AB 
RT90»AA 
RT9q«-AB 
RT9Q-AA 
RT9Q*AB 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


no 


MGR 


enGr engr 


AREA 


no/tn 




RT90*NB 


OH 


JLM 


CSS 3 


4/73 


D 


SC12»BU 


SNT 


Rl 


3 




B 


SC12-CL 




AM 


2 


9/71 


B 


SC12-CR 


SNT 


RI 


3 




B 


SC12-RO 


SNT 


RI 


3 




B 


SCMS.Aft 




CARN 


3 


3/73 


B 


SC^S^AR 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS-8A 




CARN 


3 


3/72 


B 


SCMS»BB 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS«CA 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS.CB 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS^OA 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS-EA 




CARN 


3 


3/73 


B 


SCMS»PA 




AW 


3 


4/73 


B 


SCWS^PB 




AW 


3 


4/73 


B 


SCMS^PC 




AW 


3 


4/73 


B 


SCMS-PD 




AW 


3 


4/73 


B 


SCMS-PE 




AW 


3 


4/73 


B 


SC M S»PF 




AW 


3 


4/73 


B 


SK15*A 




FA 


3 




S 


SK15*S 




FA 


3 




S 


SMC01-A 


JM 


RTH 


3 


6/72 


B 


SP09-A 




MI 


5 




S 


SPU.KA 




DJD 


3 


3/72 


S 


SP11»KB 




DJD 


3 


1/72 


5 


SPJ i«.KC 




DJD 


3 


3/72 


S 


SP1I»KD 




DJD 


3 


1/72 


S 


SPl 1»KE 




DJD 


2 


3/72 


S 


SPH-KF 




DJD 


2 


3/72 


S 


SPH-KG 




WQB 


3 


4/73 


S 


SPl i«MA 




DJD 


3 


1/72 


S 


SPU'MB 




DJD 


3 


1/72 


s 


SPll'MC 




DJD 


3 


1/72 


s 


SPli-MD 




DJD 


3 


1/72 


s 


SPU* M E 


BD 


SR 


3 


5/73 


B 


SPJ 1<»MR 




DJD 


3 




s 


SPH^PA 




DJD 


3 


1/72 


s 


SPU»P» 




DJD 


3 


1/72 


s 


SPH-PC 




DJD 


3 


1/72 


s 


SP1 1*P0 




DJD 


3 


1/72 


s 


SP!1»PE 




DJD 


2 


3/72 


s 


SPH-PF 




BD 


3 


10/72 


s 


SPll«»PH 




BD 


3 


10/72 


s 


SPH^PT 




WQB 


3 


3/73 


s 


RPU-PU 




WOB 


3 


3/73 


s 


SPl 1"UM 




WOB 


3 


3/73 


M 


SP12-A 


SNT 


Rl 


5 




s 


SPi2*B 


SNT 


RI 


5 




s 


SP12-C 


SNT 


RI 


5 




s 


SP12»D 


SNT 


RI 


5 




s 


SP12-E 


SNT 


RI 


5 




s 


SP14-A 




JM 


3 


1/72 


s 


SP12-C 




LG 


5 




s 



USED ON DESCRIPTION 90 

ASYNC ASCII UP TO 4800 BAUD RT9Q*A£, BADGE & CARD RDRi 32 CHAR UISP 230V 



12 
12 
12 

12 
8/E 
• 
11/40 



12 

12 

8/E 

15 

U OPTION CAB 

11/20 PROC 

U/40 PROC 

11/45 PROC 

CL12 OPTION CAB 

CU2 PROC CAB 

15/20, 15/30, 15/40 

15/10 

* 

9 

KAll (11/20) 



COLOR SCHEME OPTION* BLUE 
COLOR SCHEME OPTION FOR CL12 (BLUE & wHITE) 

COLOR SCHEME OPTION* CHINESE RED 

COLOR SCHEME OPTION* RUSSET ORANGE 
MEDICAL SYS COLOR KIT, H957 PROCESSOR CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, H957 OPTION CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, PROCESSOR CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, H950 OPTION CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, CLIN LAB 12 PROCESSOR CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, CLIN LAB 12 OPTION CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, H950 PROCESSOR CAB 
MEDICAL SYS COLOR KIT, H950 PROCESSOR CAB 

PHILIPS COLOR & LOGO KIT 

PHILIPS COLOR 

PHILIPS COLOR 

PHILIPS COLOR 

PHILIPS COLOR 

PHILIPS COLOR 



KAll 
KC11 
KC11 



+ KH11 
(11/15) 



•L, »M, »S, MFLL*L 



KH11 
KDU»B (11/05) 
KDU.A (11/35, 11/40) 
11/05 
MMU*£ 
MMU.F 
MMU*K, 
MMll-S 

MF1ULP, MMH«LP 
MRU»A 
H720»A, -B 
H720*E, *¥ 
H742# H744, 
H742, H744, 
H740 



LOGO KIT 

LOGO KIT 

LOGO KIT 

LOGO KIT 

LOGO KIT 

SUPPLIES KIT FOR DECTAPE, TTY 6 PglS 
SUPPLIES KIT FOR TTY 
STEPPER MOTOR CONTROL, 115V 60HZ 
SPARE PARTS FOR PDP9 
SPARE PARTS FOR KAli 
SPARE PARTS FOR KAll W KHU OPTION 
SPARE PARTS FOR KCU 
SPARE PARTS FOR KCU * KHU OPTION 
KD11-B SPARE PARTS KIT 
KOll.A SPARE PARTS KIT 
COMPONENT SPARE PARTS 
SPARE PARTS 
SPARE PARTS 
SPARE MODULES 



H749# H746 
H745, H746 



COMPONENT SPARES 
0109, M7259, G231 

SPARE PARTS FQR MRlj«A 
SPARE PARTS 
SPARE PARTS 

SPARS BOARD ASSEMBLIES 
SPARE COMPONENTS 
SPARE PARTS FQR H74Q 
(U/40) H742# H744, H745 SPARE PARTS 
(11/35) H744, 5409728«YB SPARE PARTS 
11/05 SPARE PARTS FOR H740 (115V) 

11/05 SPARE PARTA FOR H740 (230V) 

U/05 EXCHANGE 8K MM11-L FOR 4K MMll»K 

12 MODULE SPARES, PDP12-A 

12 MODULE SPARES, PDPl2«B 

12 MODULE SPARES, PDP12*C 

12 SPARE PARTS, CIRUJT COMPONENTS 

12 SPARE TTY PARTS & TOOLS 

14 SPARE PARTS FQR PDP14 

12 MODULE SPARES, PDP12-C 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 






SP12-D 




LG 


5 




S 


12 


SP14»MR 




AR 


3 




s 


MR14 


SP15»A 




FA 


3 




s 


15/10 


SP15«B 




FA 


3 




s 


15/20 


SP15-C 




FA 


3 




s 


15/30 


SP15»D 




FA 


3 




s 


15/40 


SP16*A 




JLE 


3 


9/72 


5 


16/M 


SP45*KA 




BD 


3 


J/72 


s 


11/45 


SP45*KB 




BD 


3 


1/72 


s 


11/45 


SP45*KC 




BD 


3 


1/72 


s 


U/45 CONSOLE 


SP45*KD 




BD 


3 


1/72 


s 


KTll.C MEMORY MANAGEMENT 


SP45»KE 




BD 


3 


1/72 


s 


FP11»B FLOATING POINT 


SP45*KF 




BD 


3 


1/72 


s 


U/45 


SP45*MA 




BD 


3 


1/72 


s 


MSU-BC, »BD, *BM MOS MEM 


SP45*M8 




BD 


3 


1/72 


s 


msu*cc# *cm bipolar mem 


SP45-MC 




BD 


3 


1/72 


s 


MS11#BC, »BD 


SP45«MD 




BD 


3 


1/72 


s 


MSU#CC 


SP8»CR 




LT 


3 


9/72 


s 


CR8*E, CM8*E 


SP9*CS 




LT 


3 


9/72 


s 


CR8*E, CM8*E 


SP8*DB 




RBR 


3 


9/72 


s 


DB8*E 


SP8«DK 




ADL 


3 


9/72 


s 


DK8*EA, «EC 


SP8-DL 


JC 


ADL 


3 


9/72 


s 


DK8»EA, -EC 


SP8*EA 




JK 


3 


1/72 


s 


KK8»E, MM8.& 1ST 


SP8«»EB 




JK 


3 


1/72 


s 


KK8«E, MM8-E 2ND 


SP9-EC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/E, KK8*£, MM8«EJ 


SP9-ED 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/E, KK8«E, MM8*EJ 


SP8«FA 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8*E, MM8*E 


SP8-.FB 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8«E, MMg«E 


SP8»FC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8«E, MM8-EJ 


SP8*FD 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8«E, MM8»EJ 


SPR«IA 




RR 


TPL 3 




s 


l/I, NEG BUS 


SP8«IB 




RR 


TPL 3 




s 


B/I, P0S BUS 


SP8*KA 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


KA8-E 


SP8*KD 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


KD8»E 


SP8«KE 


JC 


GHL 


3 


9/72 


s 


KE8»E 


SP9-KG 


JC 


RBR 


3 


9/72 


s 


KG8-E 


SPP»KM 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


KM8«E 


aps»Kp 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


Kp8*E 


SP9-L 




RR 


TPL 3 




s 


8/L 


SP8»LC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


LC8«E 


SP8«MA 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8»E, MM8*E 


SP«*MB 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8«E, MM8*E 


SP8»MC 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8»E, MM8-E 


SP9*MD 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8»E, MM8*E 


SP8»MI 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


MI8-E 


SP9-MP 


JC 


BT 


3 


9/72 


s 


Mp8*E 


SP8»MQ 


JC 


8T 


3 


9/72 


s 


MP8*E 


SP8«MR 


JC 


WC 


3 


9/72 


s 


MR8«*E 


SPRwTD 


JC 


DA 


3 


9/72 


s 


TD8*E 


SP8«>TE 


JC 


DA 


3 


9/72 


s 


TD8»E 


SP8-XY 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


XY8»E 


SPF11«MM 




JO 


2 


4/73 


s 


It 


SPE12*A 




DDM 


3 




s 


12«A, »B» *C 


SPF12-B 




DDM 


3 




s 


12 


SPFi?»C 




DDM 


3 




s 


12 
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SPARE PARTS, CIRUlT COMPONENTS 

SPARE MODULES FOR MR14 

SPARE MODULES, COMPONENTS, TTY PARTS & TOOLS 

SPARE MODULES, COMPONENTS, TTY PARTS & TOOLS 

SPARE MODULES, COMPONENTS, TTY PARTS & TOOLS 

SPARE MODULES, COMPONENTS, TTY PARTS & TOOLS 

SPARE MODULES 

SYSTEM TOOLS 

PROCESSOR SPARE MODULES 

SPARE BOARD ASSEMBLY 

SPARE MODULES 

SPARE MODULES 

SPARE COMPONENTS 

SPARE MODULES 

SPARE MODULES 

SPARE COMPONENTS 

SPARE COMPONENTS 

SPARE PARTS, 1ST LEVEL 

SPARE PARTS, 2ND LEVEL 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 
LEVEL SPARE PARTS FOR KK8«E, M*g«E, 5409728 
LEVEL SPARE PARTS FqR KK8*E, F» *.«*»£, 5409728 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PART* (COMPONENTS) 

1ST LEVEL SPARES (4K) 

2ND LEVEL SPARES (4K, 

1ST LEVEL SPARES (8K) 

2ND LEVEL SPARES (8K, 

SPARE PARTS FOR PDP8/I 

SPARE PARTS FOR PDP8/I 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS FOR PDP8/L & TT* 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARES (4K) 

2ND LEVEL SPARES (4K) 

1ST LEVEL SPARES (8K) 

2ND LEVEL SPARES (8K) 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE MODULES FOR MMU*F 

QUIET FAN KIT 

QUIET CARAVEL FAN 

QUIET 3 MUFFIN FAN KIT FOR OPTIONS 



COMPONENTS) 

COMPONENTS) 
& TTY 
& TTY 



MODEL fcNG DESIGN PROD 

VO MGR ENGR ENGR 

SPM12-10 DDM 

SPM12-20 DDM 

SPMt2^30 DDM 

SPM 12-40 DDM 

SPRT2 RJM AC 

STD8E«CA JC PG 

ST08-EC JC PG 

STD8E-CC JC PG 

STD8P-CD JC PG 

STD8E-FA JC PG 

STDflE-FB JC PG 

STDSE-FC JC PG 

STD8E-FD JC PG 

SWSDP-10 DHD 

SWSTD-10 DHD 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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3 S 12/10 SPARE MODULES FOR 12/10 

3 S 12/20 SPARE MODULES FOR 12/20 

3 S 12/30 SPARE MODULES FOR 12/30 

3 S 12/40 SPARE MODULES FQR 12/40 

3 1/73 S RT02 SPARE PARTS KIT 

3 12/73 E PDP8E*FK, MI8*EL, TA8«AA, RK8»EA, LA30-PA, LC8«E, QS/8 H9b0.BC, 115V 60HZ 

3 12/73 E PDP8E*FL, MI8«EL, TA8»AB* RK8«ED, LA3Q»PD, LC8-E, OS/8, M96Q«0D, 230V 50HZ 

3 12/73 E PDP8E*FS, MI8-EL, TA8»AA, RK8*EA, LA30»PA, LC8»E, 0$/%, H960»6C, il&V 6QHz 

3 12/73 E PDP8E-FT, MI8-EL, TA8»AB, RK8*ED, LA3Q-PD, LC8«E, OS/8, H9$q«BD, J3QV 5oHZ 

3 12/73 E • OEM STD8E»CA, U5V 60HZ 

3 12/73 E - OEM STD8E.CB, 230V S0HZ 

3 12/73 E • OEM STD8E»CC, H5V 60HZ 

3 12/73 E - OEM STD8E-CD, 230V 50HZ 

3 7/72 Q 10 DATA PRQC SUPPORT PKGf 20 WK SOFTWARE SUPPORT 

3 9/72 Q 10 STANDARD SUPPORT PACKAGEl 6 WEEK SOFTWARE SUPPORT 



TA01-A 

TA08*NA 

TAQSwNB 

TA08"PA 

TA08-PR 

TAt J 

TA1 1-AA 

TAtl-AB 

TA8-AA 

TA8«»AB 

TA8*E 

TCOl 

TC02 

TC02>A 

TC02-8 

TC02-C 

TC08 

TC08-A 

TC08-HA 

TC08*HB 

TC08-N 

TC08-NA 

TC09 

TC10-CA 

TC10*C8 

TCtO-CC 

TC10-CD 

TC10»CE 

TC10-CF 

TctO-P 

TCtO'PN 

TCiO"N 

TC11 

TCll'GA 

TCU"GB 

TCI 2 

TC12*K 

TCI 5 



BE 
BE 
BE 
BE 
BD 
BD 



JLM 
JLM 
JLM 
JLM 
JLM 
JLM 
JLM 
JLM 
JLM 

BD 
BD 



BV 

DPS 

DPS 

DPS 

DPS 

ORM 

DRM 

DRM 

LN 

LN 

LN 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

LN 

LN 

RHM 

RHM 

LN 

LN 

MI 

EM 

EM 

EM 

EM 

Em 

EM 
EM 
EM 
EM 

PJ 
PJ 
PJ 

DDM 
DDM 
FA 



CSS 

SSCAL 

SSCAL 

SSCAL 

SSCAL 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



TPL 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
8/73 
8/73 
8/73 
12/72 
12/72 
4 12/72 
6 7/71 
7/71 
7/71 



9/72 
9/72 



7/71 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
10/71 
3/73 
3/73 



3/71 



TM1Q.B 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 POS 

11 

11 

11 

8/E 

8/E 

8/E 

8 

9# 9/L 

9, 9/L 

9, 9/L 

9, 9/L 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 NEG 

8 NEG 

9 

10 I/O 

10 I/O 

10 I/O 

10 I/O 

10 I/O 

10 I/O 

TC10»CA# 

TC10-CA, 

TC10-CA, 

11 

11 

11 

12 

TCI 2 

15 



DF10 OR DM10 
DF10 OR DM10 
DF10 Or DM10 
DFlO OR DMJO 
DF10 OR 0M10 
DFlO OR DM10 
»C8 
«*CB 
*CB 



INTERFACE FOR AMPEX TM16 

TU60»AA + CQNT# H5V 

TU60-AB ♦ CONt, 230V 

TU60-AA + CONT, H3V 

TU60-AB ♦ C0NT» 230V 

CASSETTE CONTROL FOR TUbQ, M7892 

TAtl + TU60-AA, RACK MOUNT, H5V 

TAll ♦ TU60*AB, RACK MOUNT, 230V 

TA8»E ♦ TU60»AA, RACK MOUNT, jlgV 

TA8«E ♦ TU60-AB, RACK MOUNT, 23QV 

CASSETTE CONTROL (M8331) FOR TU60 

DECTAPE CONTROL (TU55 J 

CONTROL WITH SPACE FOR 4 TU55, 60hZ 

control with space for 4 tu55, 50hz 
tc02 in h950 cab, 6qhz 
tc02«a in h9s0 cab, 50hz 
pos bus dectape control, 60 hz 
positive bus dectape control, 50 hz 
tc08 w no cabinet, 60hz 
tc08»a m no cabinet, 50hz 
negative bus dectape control, 60 hz 
neg bus dectape control, 50 hz 
dectape control w space for 4 tuss 
tape cont w formatter for tsu42»a, tsu43*a 
tape cont w formatter for tsu42»b, tsu43*b 
2 tsu43*a dual den magtapes * tc10-ca, tc10«pn, 60hz 
2 tsu43»b dual den magtapes + tc10«cb, tclo»pn, 50hz 

5 TSU43-A DuAi, DEn TApEs + TClOsCA, 2 TC10*PN, 60HZ 

5 tsu43»b dual den tapes ♦ tc*0»ctt, 2 tc10«pn, 50hz 

150 ips 1600 bpi pe formater 

150 ips 1600 bpi pe & 800 bpi nrz formatter 

150 ips 800 bpi nrzi formatter 

dectape control & cab for 8 dectapes 

TCU + TU56, U5V 

TCH ♦ TU56, 230V 

LINC TAPE CONTROL 

DECTAPE/HNC TAPE FORMAT CONVERTER 

DECTAPE CONTROL W SPACE FOR 4 TU5b 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 








TC50 








4 




T 


8,9 




TC58 




JDL 


TPL 


5 




T 


8 




TC59 




RF 




6 


1/73 


T 


9 




TC59-D 




RF 




5 




T 


DW15 




TC59»H 


BE 


RWI 


SSCAL 


3 


5/73 


T 


DW15 


TC59 MO 


TD10*AA 




DG 




5 




T 


10 




TD1Q»A8 




DG 




5 




T 


10 




TD10-B 




DG 




5 




T 


TD10*A 




TD10-CA 




DG 




3 


1/72 


T 


10 




TD10-CB 




DG 




3 


1/72 


T 


10 




TD10-GA 




DG 




m 


8/71 


T 


10 




TD10-GB 




DG 




m 


8/71 


T 


10 




TD8-E 




DA 




4 


10/71 


T 


8/E 




TD8-EH 




DA 




• 




T 


8/E 




TD8-EJ 




DA 




* 


5/71 


T 


8/E 




TDSwEM 




DA 




m 




T 


8/E 




TD8*ER 




DA 




m 


5/71 


T 


8/E 




TL8-AA 


JC 


PG 




2 


10/72 


T 


8/E 




TL8*AB 


JC 


PG 




2 


10/72 


T 


8/E 




TL8»AC 


JC 


PG 




2 


10/72 


T 


8/E 




TL8*AD 


JC 


PG 




2 


10/72 


T 


8/E 




TM01»D 




WF 


CSS 


3 


2/72 


T 


TM1Q*D 




TM10»A 




JS 




5 




T 


10 




TMJO»B 




JS 




5 




T 


DF10 




TM10-C 




JS 




6 


7/72 


T 


TM10«A 




TM10»D 


JLM 


WF 


CSS 


3 


5/72 


T 


DF10 




TM10-E 


JLM 


WF 


CSS 


3 


5/72 


T 


10 




TMiOG-EA 




JS 




6 


7/72 


T 


10 




TMIOG-EB 




JS 




6 


7/72 


T 


10 




TMlOG»fA 




JS 




6 


7/72 


T 


10 




TMIOG-FB 




JS 




6 


7/72 


T 


10 




TM10»U 




JS 




* 


8/71 


T 


TM10-A 




TM11-A 


BD 


BPF 




3 


5/71 


T 


U 




TM11»B 


BD 


BPF 




3 


1/72 


T 


11 




TMli-EA 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


IP 




TM11*EB 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TMU*EC 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TM11-ED 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TMU»FA 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TM11-FB 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TM11*FC 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TMH-FD 


BD 


BPF 




3 


3/73 


T 


11 




TM12-EE 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM12-EF 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TN12*EH 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM12-EJ 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM12»FE 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM12»FF 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TMJ2-FH 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM12*FJ 


SNT 


RI 




3 


10/72 


T 


8 POS 




TM8*E 


JC 


GHL 




4 


8/73 


T 


8/E 




TM8-EA 


JC 


GHL 




• 




T 


8/E 




TM8»EB 


JC 


GHL 




• 




T 


8/E 




TM8«EC 


JC 


GHL 




m 




T 


8/E 




TM8-ED 


JC 


GHL 




m 




T 


8/E 





DESCRIPTION 



GENERAL MAG TAPE CONTROL 
MAG TAPE CONTROL, i OR TU20 
MAG TAPE CONTROL FOR TU20 
TC59 ON PDP15 
TC59 MODIFIED TO ACCEPT TU10 &/0R TU40 MAGTAPES 

CONTROL W SPACE FOR 3 TU55, 60 HZ 
CONTROL N SPACE FOR 3 TU5b, 50 HZ 
EXTENDER CAB FOR TD10«A 
CONTROL W SPACE FOR 3 TU56, 60 HZ 
CONTROL W SPACE FUR 3 TU56, 50 HZ 
TD10-CA + TU56 
TD1Q-CB * TU56 

DECTAPE CONTROL, SIMPLE (M868) 
TD8*E + TU56-MH 
TD8*E + TU56-MJ (TABLE TOP) 
TD8«E + TU56-M 
TD8»E + TU56-MR (TABLE TOP) 
LA30-PA, RACK MOUNT, 115V 6QHZ 
LA30-P8, RACK MOUNT, 230V 60HZ 
TA8«AA, LA30»PC, RACK MOUNT, 115V 50HZ 
TA8»AB, LA30*PD, RACK MOUNT, 230V 5QHZ 
INTERFACE TO IBM 729»6 
CONTROL FOR TU20, TU30 I/O 
CONTROL FOR TU20 OR TU30 CHANNEL 
CONVERSION KIT, TM10»A TO TM10»B 
CONTROL FOR 729«6 IBM MAG TAPE 
CONTROL FOR 729-6 IBM MaG TaPE 
+ 2 TU10A*EE (9 TRACK 45 IPS 115V bOHZ) 

♦ 2 TU10A*EJ (9 TRACK 45 IPS 230V 50HZ) 

♦ 2 TU10A»fE (7 TRACK 45 IPS H5V bOhZ) 

♦ 2 TU10A-FJ (7 TRACK 45 IPS 230V 50HZ) 
DF10 ♦ TM10*B (W TRADE-IN OF TM10»A) 

MAG TAPE CONT FOR TUl0»EA, »EC, «FA, »FC, ll5y 
MAG TAPE CONT FOR TUlO-EB, »ED, -FB, 
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TA8«*AA, 
TA8»AB, 



TM10*A 
TMJOsA 
TM10*A 
TM10»A 



•FD, 2iQV 



TMU-A 
TMH-B 
TM11-A 
TM11*B 
TM11.A 
TMll»B 
TM11»A 
TMlt^B 
DW08«A 
DW08.A 
DW08-A 
DW08«A 
DW08-A 
Dw08«A 
DW08*A 
DW08*A 



TU10-EA 

TUIO-EB 

TU10»EC 

TU10-ED 

TU10*FA 

TUIO^FB 

TU10-FC 

TUIO-FD 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 



115V 60HZ 
230V 60HZ 
U5V 50MZ 
230V 50HZ 
H5V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50HZ 
230V 50HZ 

TU1Q-EE 

TU1Q.EF 

TU10-EH 

TU10*£J 
TU10*FE 
TU10«FF 
TU10*FH 
TU10-FJ 



MAG TAPE CONTROL FOR TUlO.EA THRU 
TM8*E ♦ TU10»EA 
TM8»E ♦ TU10«EB 
TM8»E ♦ TU10-EC 
TM8»E ♦ TU10-ED 



*ED, -FA THRU »FD 



MODEL 


ENG 


OES 


NO 


MGR 


ENG 


TMft^FA 


JC 


GHL 


TM8-FB 


JC 


GHL 


TMR^FC 


JC 


GHL 


TM8*FD 


JC 


GHL 


TMS11-M 


JLM 


CV 


TRQ2-NA 




RW 


TR02-NB 




RW 


TR02"NC 




RW 


TR02»ND 




RW 


TR02-PA 




RW 


TR02-PB 




RW 


TR02*PC 




RW 


TR02-PD 




RW 


TROJ*DA 




T)H 


TR03-DB 




DH 


TR03«DC 




DH 


TR03»DD 




DH 


TR05»AA 




RW 


TR05*AB 




RW 


TR05-AC 




RW 


TR05*AD 




RW 


TR05-EA 




ABW 


TR05-EB 




ABW 


TR05»EC 




ABW 


TR05-*ED 




ABW 


TR05*F 




OF 


TR06-AA 






TP06-AB 






TR06'AC 






TR06*Afl 






TR06*E* 




ABM 


TR06-EB 




ABW 


TR06-EC 




ABW 


TROfc-ED 




ABW 


TR06-F 




OF 


TR07"A 




SK 


TR07-AC 


RW 


SK 


TR07-AD 


RW 


SK 


TR07»F 


JLM 


SK 


TR07-FC 


JLM 


SK 


TR07-FO 


JLM 


SK 


TR07»FE 


MH 


MH 


TR07-FF 


MH 


MH 


TR07*FH 




UR 


TR07-FJ 




UR 


TR08»F 


JLM 


DH 


TROB-FC 


JLM 


DH 


TR08-FO 


JLM 


DH 


TR08-FF. 


JLM 


DH 


TR08-FF 


JLM 


DH 


TR08»-FH 


JLM 


DH 


TR08-FJ 


JLM 


DH 


TR08-FK 


JLM 


DH 


TROB'FTj 


JLM 


OH 


TR08-FM 


JLM 


DH 



DESIGN PROD 
F.NGR 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 

• T 
T 

« T 

• T 
CSS 3 10/72 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/7 3 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/73 T 
LVP 6 8/73 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 5/72 T 
CSS 3 5/72 T 
CSS 3 5/72 T 
CSS 3 5/72 T 
SSCAL 3 9/72 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 
CSS 3 T 

CSS 3 T 

CSS ? 3/7i T 

CSS 2 3/71 X 

CSS 2 7/71 T 

CSS 2 7/71 T 

CSS 3 3/71 T 

CSS 3 2/72 T 

LVP 3 10/72 T 

LVP 3 10/72 T 

CSS 3 8/7 2 T 

CSS 3 3/73 T 

CSS 3 3/7 3 T 

SSHK 1 3/73 T 

SSUK 3 3/73 T 

SSMU 3 7/73 T 

SSMU 3 7/73 T 

CSS 3 12/72 T 

CSS 3 12/72 T 

CSS 3 12/72 T 

CSS 3 12/72 T 

CSS 3 12/72 T 

CSS 3 3/73 T 

CSS 3 3/73 T 

CSS 3 3/73 T 

CSS 3 3/73 T 

CSS 3 3/73 T 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

11 

8 NEG 

8 NEG 
MEG 
NEG 
POS 
POS 

8 POS 

8 POS 

15 

15 

15 

15 

8 POS 

8 POS 

8 NEG 

8 NEG 

15 

15 

15 

15 

11 

8 POS 

8 POS 

8 NEG 

8 NEG 

!* 

15 

15 

15 

11 

8 

8 POS 

8 POS 



USED ON DESCRIPTION 



TM8»E + TU1Q»FA 
TM8*E + TU10-FB 
TM8«E + TU10-FC 
TM8«E ♦ TU10-FD 

CONT FOR 8 CDC 9103 MAG TAPES, 7 TR, 112^5 

READ/WRITE INCR TAPE CONT, 

WRITE ONLY INCR TAPE CONT, 

READ/WRITE INCR TAPE CONT, 

WRITE ONLY INCR TAPE CONT, 

READ/WRITE INCR TAPE CONT, 

WRITE ONLY INCR TAPE CONT, 

READ/WRITE INCR TAPE COM, 

WRITE ONLY INCR TAPE CQnT, 

READ/WRITE INCR TAPE COnT, 

READ/WRITE INCR TAPE CONT, 

READ/WRITE INCR TAPE CONT, 
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IPS, 556 BPI 
1 TRANSPORT 

1 TRANSPORT 

2 TRANSPORTS 
2 TRANSPORTS 
1 TRANSPORT 

1 TRANSPORT 

2 TRANSPORTS 
2 TRANSPORTS 

1 TRANSPORT 

2 TRANSPORTS 

3 TRANSPORTS 
READ/WRITE INCR TAPE CONT, 4 TRANSPORTS 



CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC R&AD/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYnC READ/WRITE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/wRlTE, 
CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/wRlTE, 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 1*4 



1 UNIT 

2 UNITS 

1 UMT 

2 UNITS 
UNIT 
UNITS 
UNITS 

Units 

UNITS 



TApE 
TAPE 
WIRE 
WIRE 



CONTROL & 
CONTROL & 
WRAP VERS 
WRAP VERS 



DUAL 

DUAL 

DUAL 

DUAL 

TR08 

TR08- 

TR08» 

TR08* 

TR08* 



DENSITY 1 

DENSITY 1 

DENSITY 1 

DENSITY 1 

F + xcio- 

+ TC10* 
+ TC10* 
♦ TC10* 
+ TC10* 



CQNT, p£C 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, 1 UNIT 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, I UNITS 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, 1 UNIT 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRItE, 2 UNITS 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, \ UNIT 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, 2 UNITS 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, j UNITS 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITE, 4 UNITS 
CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WrItE, 1*4 UNITS 
CONT FOR PEC 6640 PHASE ENCODED TAPE & FORMATTER 
CONT & FORMATTER FOR 4 PEC 6640 PE MAG TAPES 
CONT & 2 FORMATTERS FOR 8 PEC 664U P, E, MAG TAPES 
CONT FOR PHASE ENCODED FORMATTER 
FORMATTER FOR 4 PEC 6640 PE MAG TApEs 
2 FORMATTERS FOR 8 PEC 6640 PE MAG TAPES 

ION OF TR07*FC 

ION OF TRQ7-FD 

TR07*FC IN ONE SYSTEM UNIT 

TR07«FD IN TWO SYSTEM UNITS 

CONT FOR 2 TClOwPN DUAL DENSITY FORMATTERS 



50IPS TAPE SYSj TR08«F ♦ 

5QIPS TAPE SYSi TRQ8-F ♦ 

5QIPS TAPE SYSI TROS-F * 

50IPS TAPE SYSI TR08»F ♦ 



TC1Q*PN ♦ T$U43"A,~60HZ 
TC10«PN ♦ TSu43wB, 50HZ 
TC10*PN ♦ 2 TSU43*A, 60HZ 
TCiO»PN ♦ 2 TSU43-B, 50HZ 
N ♦ TSU4UA 150 IPS NRZI MAG TAPE, 6QHZ 
N + TSU41*B 150 IPS NRZI MAG TAPE, 50HZ 
N • 2 TSU41«A 150 IPS NrZI MAG TAPE, 60HZ 
N ♦ 2 TSU41*B 150 IPS NRZI MAG TAPE, 50HZ 
p ♦ TSU42«A 150 IPS PE MAG TApE, 60HZ 



MODEL 


ENG 


OESIi 


NO 


MGR 


ENGR 


TR08«FN 


JLM 


DH 


TR08-FP 


JLM 


DH 


TR08*FP 


JLM 


OH 


TR79-F 


JLM 


MS 


TSU42-A 


JLM 


EM 


TSU42-B 


JLM 


EM 


TSU43-A 


JLM 


EM 


TSU43-B 


JLM 


EM 


TUIOA.EE 


RBL 


JS 


TU10A»EJ 


RBL 


JS 


TU10A*FE 


RBL 


JS 


TU10A-FJ 


RBL 


JS 


TU1Q8-EA 


LH 


GDG 


TU1QB-ED 


LH 


GOG 


TUIOB^RE 


LH 


GDG 


TUIOB-EJ 


LH 


GDG 


TU!OB*FA 


LH 


GDG 


TUIOB-FD 


LH 


GDG 


TUIOB^FE 


LH 


GDG 


TU10B-FJ 


LH 


GDG 


TUIOC-EE 


RBL 


JS 


TUIOC-EJ 


RBL 


JS 


TUIOC-FE 


RBL 


JS 


TUJOCFJ 


RBL 


JS 


TUiOD«EA 




BALL 


TU10D»ED 




BALL 


TUiOD^EE 




BALL 


TU10D*EJ 




BALL 


TUIOD-FA 




BALL 


TU10D-FD 




BALL 


TM10O*FE 




BALL 


TU10D-FJ 




BALL 


TUIO^EA 


RBL 


JH 


TU10*EB 


RBL 


JH 


TU10*EC 


Kisk 


JH 


TU10*EO 


RBL 


JH 


TUIO-EE 


RBL 


JH 


TUIO-EF 


RBL 


JH 


TUIO-EH 


RBL 


JH 


TU10»EJ 


RBL 


JH 


TUIO-FA 


RBL 


JH 


TUtO*FB 


RBL 


JH 


TU10*FC 


RBL 


JH 


TU10*FD 


RBL 


JH 


TUtO»FE 


RBL 


JH 


TU10*FF 


RBL 


JH 


TUtO«FH 


RBL 


JH 


TU10*FJ 


RBL 


JH 


TU20"AA 


RBL 


HD 


TU20»AB 


RBL 


HD 


TU20-BA 


RBL 


HD 



ENGR 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/¥R 



USED ON 



DESCRIPTION 9b 



3/73 
3/73 
3/73 
9/72 
8/72 
8/72 
8/72 
8/72 
2/72 
2/72 
2/72 
2/72 
3 10/73 
3 10/73 
3 HO/73 
3 10/73 
3 10/73 
3 10/73 
10/73 
10/73 
8/72 
8/72 
8/72 
8/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
5/72 



5/72 
5/72 
5/72 
5/72 

5/72 
5/72 
5/72 
5/72 

5/72 
5/72 
5/72 
5/72 

5/72 
5/72 
5/72 



TR08*F 
TR08-F 
TR08*F 

#PN 
•PN 



It 

It 

11 

It 

TC10*P, 

TC10»P, 

TC10*PN 

TCIO'PN 

TMlO 

TMlo 

TM10 

T«10 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

10 

10 

10 

10 

TMll*A, 

TMtl-B, 

TC58 TC 

TC58 TC 

TMU«A, 

TMil.A, 

TC58 TC 

TC58 TC 

TMll*A 



TMlt«8 TM8.E 
TMll«A TM8.E 
TMllwB TM8»E 
TC58 TC59 TU10* 

TC58 TC59 TU10 
TC58 TC59 TU10 
TC58 TC59 TU10 
TM11*A TM8-E 

TMll-B TM8*E 
TMU«A TM8*E 
TM11»B TM8*£ 
TC58 TC59 TUIO 

TC58 TC59 TUIO 
TC58 TC59 TUIO 
TC58 TC59 TUIO 
TC58 TC59 TM10 
TC58 TC59 TM10 
TC58 TC59 TM10 



♦ TC 

♦ TC 

♦ TC 



10-P 
10*P 
10*P 



150 
150 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TU1 
TUl 
TM1 
TM1 
TM1 
TM1 



C 
1 
1 
IPS 9 
IPS 9 
0»EE W 
O-EJ W 
O-FE W 
0<pFJ W 
0"EA 
0»ED 
0*£E 
0*EJ 
O-FA 
OwFD 
0»FE 
0«FJ 
0«A ♦ 
0"A ♦ 
0*A ♦ 
0»A + 



TSU42*A 150 IPS PE MAG TAPE, 50HZ 
2 TSU42*A 150 IPS PE MAG TAPE, 60HZ 
2 TSU42*B 150 IPS P£ MAG TAPE, 50HZ 
ONT FOR HP7970 PHASE ENCODED MAG TAPE 
50 IPS 9 TR 1600 BPI Pfc MAG TAPE UNIT, bOHZ 
50 IPS 9 TR 1600 BPI PE MAG TAPE UNIT, 5QHZ 
TR 1600 BPI PE OR 800 BPI NRZI MAG TAPE UNIT 60HZ 
TR 1600 BPI PE OR 800 BPI NRZI MAG TAPE UNIT 50HZ 
QUICK»LATCH CONNECTOR C9 TRACK 45 IPS 115V 6QHZ) 
QUICK^LATCH CONN (9 TRACK 45 IPS 23QV bl)HZ) 
QUXCK*LATCH CONN (7 TRACK 45 IPS 115V 60H£) 
OUICK-LATCH CONN (7 TRACK 45 IPS 230V 5oHZ) 
H9t>7»KC (9 TR 45 IPS MASTER 115V 60HZ) 
N H967-KD (9 TR 45 IfS MASTER 230V 50HZ) 
N H967.KC (9 TR 45 IPS SLAVE U5V 60HZ) 
N H967*KD (9 TR 45 IPS SLAVE 230V 50hZ 
N M967»KC (7 TR 45IPS MASTER U5V 60HZ 
N H967-KD (7 TR 45 IPS MASTER 230V 50HZ) 
N H957.KC (7 TR 45 IPS SLAvE H5v 60HZ) 
N H957»KD (7 TR 45 IPS SLAVE 230V 50HZ) 
TUIOA-EE (9 TRACK 45 IRS MAG TAPE, H5V bOHZ) 
TU10A-EJ (9 TRACK 45 IPS MAG TAPfc, 230V bOHZ) 
TU10A-FE (7 TRACK 45 IPS MAG TAPE, U5V bOHZ) 
TU10A-FJ (7 TRACK 45 IPS MAG TAPE, 2J0V bOHZ) 
TM8«E TU10*EA IN H9b7*UA SHORT CAB 

TMB*E TU10»ED In H9b7*Ub SHgRT CAB 

59 TUIO-EA »FA TU10D*EA »FA TU10-EE IN H9b7*£A SHORT CAB 

59 TU10»ED -FD TUtOD«ED »FD TU10-EJ IN H9b7«EB SHORT CAB 

TM8-E TM10»FA In H9b7*UA SHuRT CAB 

TM8*E TM10»FD IN H967»UB SHORT CAB 

59 TU10-EA -FA TU1GD-EA »FA TUtO-FE IN H9b7*EA SHORT CAB 

59 TU1Q*ED «FD TUlOD*ED »FD TUlO-FJ IN R967»EB SHORT CAB 

TM8*E MASTER 4b IPS 9 TRACK DUAL HEAD 

DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ U5V 
60 HZ 230V TUtO»EA 
50 HZ 115V TU10-EA 
50 MZ 230V TUIOpEA 
*FA SLAVE 45 IPS 9 TRACK DUAL HEAD 

DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ HbV 
»FB 60 HZ 230V TU10*EE 

«»FC 50 HZ 115V TUlO-EE 

#FD 50 HZ 230V TUlO-EE 

MASTER 45 IPS 7 TRACK DuAL HEAD 
DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ H5V 
60 HZ 230V TU10-FA 
50 HZ H5V TUlOwFA 
50 HZ 230V TU10»FA 
*EA, ^FA SLAVE 45 IPS 7 TRACK DUAL HEAD 

DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ 115V 
•■EB »FB 60 HZ 230V TUi0»FE 

^&C *FC 50 HZ 115V TU10-FE 

•ED »FD 50 HZ 230V TU10-FE 

TU10wEA,B »FA,B DATAMfcC 9 TRACK 2020 DEC MOD bOHZ 

TU10wEC,D »FC,D DATAMEC 9 TRACK 2020 DEC MOD 50HZ 

TU10»EA,B *FA,B DATAMEC 7 TRACK 2020 DEC MOD bOHZ 



EA, 

»*EB, 

*EC, 
"ED, 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

TU20»BB RBL HD 

TU22*A RW LVP 

TU22»B RW LVP 

TU22-E RW LVP 

TU22»F RW LVP 

TU2S-A RW LVP 

TU25»B RW LVP 

TU?5«E RW LVP 

TU25*F RW LVP 

TU28-A RW LVP 

TU28*B RW LVP 

TU28-C RW LVP 

TU28-D RW LVP 

TU28-E RW LVP 

TU28»F RW LVP 

TU28-H RW LVP 

TU28-J RW LVP 

TU30-AA DG 

TU30»AB DG 

TU30»BA DG 

TU3Q*BB DG 

TU40-A RLD 

TU40-B RLD 

TU40*CA FW RLD 

TU40*CB FW RLD 

TU40-GA RLD 

TU40-GB RLD 

TU40*UA RLD 

TU40-UB RLD 

TU40-VA RLD 

TU40-VB RLD 

TU41-A RLD 

TU41*8 RLD 

TU41»C* FW RLD 

TU4l««CB FW RLD 

TU4fGA RLD 

TU41-GB RLD 

TU41«RA RLD 

TU41»RB RLD 

TU4i*UA RLD 

TU41»UB RLD 

TU41-VA RLD 

TU41-V8 RLD 

TU55 RBL HD 

TU55-A RBL HD 

TU56 RBL HD 

TU56*C RBL MI RR 

TU56»H RBL HD 

TU56-HC RBL MI RR 

TU56»M RBL HD 

TU56»MC RBL MI RR 

TU56*MD RBL MI RR 

TU56-MH RBL HD 

TU56-MJ RBl HD 

TU56«MR RBL HD 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/7 3 
8/73 
8/73 
8/73 



2/71 



1/72 
1/72 

8/72 

8/72 

7/72 

7/72 

8/71 

8/71 

8/71 

8/71 

1/72 

1/72 T 

8/72 T 

8/72 
10/72 
10/72 

8/71 

8/71 

8/71 

8/71 

8/71 

8/71 



5/71 
5/71 



TC58 TC59 

TR02»PA 

TR02»PB 

TR02»PA 

TR02*PB 

TRQ2»PA 

TR02«PB 

TR02»PA 

TR02*PB 

TR02*PA 

TR02»PB 

TR02*PA 

TR02«PB 

TR02-PA 

TRG2»PB 

TR02«PA 

TR02*PB 

TC58 TC59 

TC58 TC59 

TC58 TC59 

TC58 TC59 

TMlO TU10 

TMlo TU10 

10 I/O > 

10 I/O + 

10 

10 

(10) TU30 

CIO) TU30 

(10) TU20 

(10) TU20 

TMlO TU10 

TM10 TU10 

10 I/O ♦ 

10 I/O ♦ 

10 

10 

1040«A, 1 

1040-B, 1 

(10) TU30 

(10) TU30 

(10) TU20 

(10) TU20 

TDlO, TCO 

TD10, TCO 

TD10, TCO 

NONE 

TD10, TCO 

NONE 

TD8*E 

NONE 

NONE 

TD8*E 

TD8»E 

TD8«E 



TM10 



, PC, 


. NA 


t NC, 


# PD, 


, NB 


- ND, 


1 PC, 


, NA 


f NC, 


, PD, 


, NB 


r ND, 


9 PC, 


NA, 


1 N C, 


, PD 


r NB 


, ND, 


, PC 


, NA 


1 NC, 


, PD, 


NB, 


> ND, 


, PC 


, NA 


r NC, 


, PD, 


t NB 


r ND, 


# PC, 


NA 


} NC, 


, PD, 


NB, 


- ND, 


t PC, 


NA, 


f NC, 


# PD, 


, NB 


f ND, 


t PC, 


, NA 


t NC, 


, PD, 


, NB 


t N D# 



TMlO 

TMlO 

TM10 

TMlO 

»EA, - 

• EC, * 

10 MEM 

10 MEM 



TU10 

, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
, NC 
, ND 
TU10 
TU10* 
TU10* 
TU10* 

EB, m 

ED, » 
BUS 
BUS 



EC,D «FC, 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TP.03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 

TR03 
EA,B »FA, 
EC,D «FC, 
EA,B «FA, 
EC,D *FC, 
FA, «FB 
FC, *FD 
DF10, 
DF10, 



»AA, «BA 
*AB, »B8 
»CA, *0A 
*CB, »0B 

•EA, «EB, • 
• EC, *ED, » 
10 MEM BUS 
10 MEM BUS 



050«A 
050-B 
*AA, *»BA 
•AB, *BB 
»CA, »DA 
»CB, wDB 
X, 02, 08, 
1, 02, 08, 
1, 02, 08, 



1, 02, 08, 09, 550, 



D DATAMEC 7 TRACK 2020 DEC MOD 50HZ 

PEC INCR TU 200 BPI, 7 TRACK, READ/WRITE 
PEC INCR TU 200 BPI, 7 TRACK, WRlfE ONLY 
TU22"A WITH 8,5 INCH REELS 
TU22»B WITH 8,5 INCH REELS 
PEC INCR TU 556 BPI, 7 TRACK, READ/WRITE 
PEC INCH TU 556 BPI, 7 TRACK, WRITE ONLY 
TU25-A WITH 8,5 INCH REELS 
TU25»B WITH 8,5 INCH REELS 
PEC INCH TU 800 BPI, 7 TRACKi READ/WRITE 
PEC INCR TU 800 BPI, 7 TRACK, WRITE ONLY 
PEC INCR TU 800 BPI, 9 TRACK, READ/WRITE 
PEC INCH TU 800 Bpl, 9 TRACK, WRljE ONLY 
TU28«A WITH 8,5 INCH REELS 
TU28*B WITH 8,5 INCH REELS 
TU28»C wlTH 8,5 INCH REELS 
TU28#D WITH 8,5 INCH REELS 
B DATAMEC 3030 9 TRACK DEC MOD 60HZ 

D DATAMEC 3030 9 TRACK DEC MOD 50HZ 

8 DATAMEC 3030 7 TRACK DEC MOD 60HZ 

D DATAMEC 3030 7 TRACK DEC MOD 50HZ 

150 IPS 9 TRACK MAG TAPE UNIT, 60 HZ 
150 IPS 9 TRACK MAG TAPE UNJT, 50 HZ 
TM10*B, TU40-A (9TR 150 IPS TAPE, 6QHZ) 
TM10-B, TU40»B (9TR 150 IPS TAPE, 50HZ) 
DF10 ♦ TM10»B + 2 TU40"A 
DF10 ♦ TM10»B + 2 TU40*B 
TU40*A (W TRADE»IN OF TU30-AA OR *BA) 
TU40»B (W TRADE»In TU30«AB OR »BB) 
TU40«A (W TRADE-IN OF TU2Q»CA OR *DA) 
TU40«»b (W TRADE*IN OF TU20-CB OF *DB) 
FA, »FB 150 Ips 7 TRACK MAG TAPE UNIT, 60 HZ 
FC, «FD 150 IPS 7 TRACK MAG TAPE UNIT, 50 HZ 
DF10, TM1Q-B, TU4l»A C7 TR 150 IPS TAPE, 60HZ) 
DF10, TM10«B, TU41-B (7 TR 150 IPS TAPE, 50HZ) 
DF10 + TMl0*B ♦■ 2 TU4l*A 
DF10 ♦ TM10»B ♦ 2 TU41*B 

TU41.GA IN PLACE OF TMIOG^EA OR TM10G»FA 
TU41-GB IN PLACE OF TM10G-EB OR TM10G«FB 
TU41-A (W TRADE-IN OF TU30«AA OR »BA) 
TU41-8 (W TRADE*IN OF TU30-AB OR -BB) 
TU4l*A (W TRADE»IN OF TU20»CA OR »DA) 
TU41»B (W TRADE.IN OF TU20-CB OR *DB) 
551, 552 60 HZ DECTAPE 

551, 552 50 HZ OECTApE 

551, 552, TD8.E DUAL DECTAPE 

OEM TU56 
551, 552 DECTApE (HALF TU56) 
OEM TU56»H 

MASTER DUAL DECTAPE (READER/WRITER) 
OEM TU56-M 
OEM TU56«MH 
HALF TU56-M 
TABLE TOP TU56»MH 
TABLE TOP TU56-M 



09, 550, 
09, 550, 
09, 550, 



MODEL 
MO 

TU56*V 

TU56-W 

TU56-Y 

TU56-Z 

TU60-AA 

TU60-AB 

TU60-K 

TU60-LH 

TU60-R 

TU66 

TU66-AC 

TU66*AE 

TU66-AF 

TU68-A 

TU68-B 

TU68-C 

TU68-D 

TU68-DA 

TU68-E 

TU68-EA 

TU68-F 

TU68-FA 

TUC01 



ENG 
MGR 

RBL 
RBL 
RBL 
RBl 
RBL 
RBL 
RBL 
MI 

RBL 

RW 
RW 
RW 
RW 



RW 
RW 

RW 



DESIGN 
ENGR 

HD 

HD 

HD 

HD 

MDL 

MDL 

MDL 

JDL 

MDL 

SK 

SK 

SK 

SK 

RW 

RW 

RW 

RW 

BM 

RW 

BM 

RW 

BM 

HD 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
LVP 
CSS 
LVP 
CSS 
LVP 



4/72 
4/72 
4/72 
4/72 
8/73 
8/73 

10/72 
2/73 
1/73 
2/72 

10/72 
3/73 
3/73 
7/71 
7/71 
7/71 
7/71 

12/72 
7/71 

12/72 
7/71 

12/72 
3/72 



USED ON 



(2)« TU56-H (1) 



DESCRIPTION 
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(2), TU56-H (t) 
E, TA11 
E, TA11 



TU56 
TU56 
TU56 
TU56 
TA8» 
TA8- 
TU60 
TU60 
TU60 
TR07 
TR07 
TR07 
TR07 
TROS 
TROS 
TR05 
TRQ6 
TR06 
TR06 
TR06 
TR06 
TR06 
ALL TAPE DRIVES 



PEC 66 
PEC 66 



PERTEC 
PERTEC 
PERTEC 



MOTOR SUB ASSEMBLY 
MTG PANEL SUB ASSEMBLY 
CHASSIS SUB ASSEMBLY 
TAPE GUIDE SUB ASSEMBLY 
DUAL CASSETTE, PHILIPS CARTRIDGE RACK MOUNTABLE H5V 
DUAL CASSETTE, PHILIPS CARTRIDGE RACK MOUNTABLE 230V 
TU60 CASSETTE 

HAND CARRYING CASE FOH 12 CASSETTES 
REFERENCE CASSETTE 
PEC 6640 25 IPS 1600 Cpi pE MAG TAPE UNIT 
PEC 6640 25 IPS 1600 CPI PE MAG TAPE IN CAB 
40 45 IPS 1600 BPI PE MAG TAPE IN CAB 
40 75 IPS 1600 BPI pE MAG TAPE IN CAB 

PEC 6860-72 37,5 IPS 7 TRACK 800 OR 200 BPI 
PEC 6860*75 37,5 IPS 7 TRACK 800 OR 556 BPI 
PEC 6860-9 37,5 IPS 9 TRACK 800BPI 
PEC 6840-72 37,5 IPS 7 CH 800/200 R AFTER W 
6840*72 75 IPS 7 CH 800/200 BPI R AFTER W 

PEC 6840-75 37,5 IPS 7 CH 800/556 R AFTER W 
6840*75 75 IPS 7 CH 800/556 BPI R AFTER W 

PEC 6840-9 37,5 IPS 9 CH 800 BPI R AFTER W 
6840*9 75 IPS 9 CH 800 Bpl R AFTER W 
TAPE UNIT CLEANING KIT 



UC15-FA 

UC15-FB 

UC15*FE 

UC15-FF 

UDCH 

UDCtl*07 

UDCll-A 

UDC15 

UDC8-N 

UDC8-P 

UDC8»PA 

UDC8*XA 

UDC8-XB 



BD 
BD 
BD 
BD 



JM 



BG 

BG 

BG 

BG 

MORO 

PHG 

RG 

PDM 

MORO 

MqRO 

MORO 

MORO 

MQRO 



IpG 



5/73 E 

5/73 E 

10/72 E 

10/72 E 

10/71 D 

3/72 D 

3/73 E 

5/71 D 

5/71 D 

5/71 D 

7/71 D 

5/71 D 

5/71 D 



15 PERIPHERAL PROCl 11/05-FA, 2 DRU 

15 PERIPHERAL PROCl 11/05-F8, 2 DRU 

15 PERIPHERAL PROCl U/05*FE, 2 DRtl 

15 PERIPHERAL PROCl 11/05-FF, 2 DRU 

U UNIVERSAL DIGITAL 

11/07 DIGITAL I 

11 UDC, DDQl-D, BFQ2, H726-E 

B015 UNIVERSAL DIGITAL 

8 NEG UNIV DIGI 

8 POS UNIV DIGI 

8 POS UDC, DDOl 

UDC8-N, *P, UDCil BF02f DDO 

UDC8-N, -P, UDCH 8F02, DDO 



•C, DR15-C, MX15-B, U5V 
•C, DR15-C, MXl5*B, 230V 
•C, DR15*C, MX15-B, U5V 
•C, DR15-C, MX15-B, 230V 
CONTROLLER, USES DDOl»D, DD02 
/O CONT MODULE SET ♦ DDQ2 ~ 

CONTROLLER 
TAL CONTs DDOl-AN, BF02 6. PS 
TAL CONTt DD0l»Ap, BF02 fc PS 
»AP, BF02, H726-B 

2, short cables 
2, long cables 



VA38 

VA39 

VB08 

VB03-A 

VB10-C 

VB11 

VBH-A 

VBU-C 

VBU-CS 

VB11-CG 

VBlt-F 

VBU-K 

VBli-PM 

VBU-R 

VBU-S 



LH 

LH 

JJL 

JTN 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

DH 

JJL 

JJL 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

ess 

CSS 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



7/71 
7/73 

6/71 
6/71 
6/71 
7/71 
6/71 
6/71 
6/71 
1/73 
6/71 
6/71 



338 

339 

8 POS 

POS 8 BUS, DATA BREAK 

10 I/O & MEM BUS 

* 

U 

VBU-A 

VBU-S 

VBU*A 

VBU-A 

VBU-A 

VBU-A 

VBU«A 

VBU-A 



20 USEC CHARACTER GENERATOR 
20 USEC CHARACTER GENERATOR 
DATA BREAK DISPLAY CONTROL 
INTERACTIVE DISPLAY SYS FoR PDP8 

display processor (i/c logic vbioj 

SYSTEM NAME, INTERACTIVE DISPLAY SYSTEM 

DISPLAY CONTROL W CRT 

COLOR OPTION TO VBH-A SCOPE 

COLOR VB11-S5 

CHARACTER GENERATOR 

FUNCTION BOX & INTERFACE 

KEYBOARD & INTERFACE 

MEMORY PORT MULTIPLEXER 

RASTER OPTION 

SLAVE SCOpE INTERFACE (UP TO 4) 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

VBtl»SS JJL 

VBU*T JJL 

VB11«XY JJL 

VCt 2 SNT RI 

VC12*C SNT RI 

VC12»N SNT RI 

VC12«S SNT RI 

VC20-A SNT AW 

VC20«B SNT AW 

VC38 LH 

VC8*£ SNT AW 

VC«»I RR 

VC8*L RR 

VFi2-A DN 

VF38 LH 

VK8«EA PK 

VK8-EC PK 

VK8-EE PK 

VK8-EH PK 

VL04 LH 

VL07 DC 

VL09 MI 

VL18 DO 

VMOJ MI 

VMOl-A MI 

VM01»B MI 

VM0l*C Ml 

VM03 SNT AW 

VMOB MI 

VMtS LH 

VPOl KS 

VP02«*N ST 

VP02*P ST 

VP09 FA 

VPIO DG 

VPIO-A DG 

YP12»AA SNT RI 

VP12*AB SNT RI 

VP12-AC SNT RI 

VP12*BA SNT RI 

VPt2*BB SNT RI 

VP12-BC SNt RI 

VPJ2*CA SNT RI 

VP12*CB SNT RI 

VP12-CC SNT RI 

VP15»A LH 

VP15*B LH 

VPt5*BL LH 

VP15*C LH 

VP15»CL LH 

VP15»MA SKJ 

VP8*I RR 
VP8*IA 
VP8.IB 

VP8«L RR 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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TPL 
TPL 



TPL 
TPL 

TpL 



CSS 
CSS 



CSS 
TPL 



TPL 



6/71 
6/71 
6/71 
1/73 
2/73 

5/72 
1/73 
1/73 

10/71 



2/73 
2/73 
2/73 
2/73 
4/71 
3/72 
7/72 



10/71 

5/71 

7/71 
7/71 



6/71 
1/73 
1/73 
6/71 
1/73 
1/73 
6/71 
1/73 
1/73 



6/71 
2/72 
3/72 



V811«S 

VB11*A 

VBU*A 

12 

VC12 

VC12 

VC12 

H 

U 

338, 339 

8/E 

8/1 

BA08 

VR12# VR12.A, B, C, D, 

338, 339 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

VT04 

VT07 

9 

8 

34 

34 

34 

34 

VC8*E 

8/1, VS08 

VT15 

LINC/8 

9 WITH API 

15 WITH API 

BA09 

10 

10 

XY12 

X*12 

XY12 

XY12 

XY12 

XY12 

XY12 

XY12 

XY12 

BAl$»A 

8A15-A 

BA15*A 

BAl5»A 

BA15*A 

VP15.A 

8/1 

8/1 

8/1 

8A08 



BLACK & WHITE 



CONTROL FOR VT8-EA, 
CONTROL FOR VT8»EC# 
CONTROL FOR VT8-EE, 
CONTROL FOR VT8*EH, 
370, CABLE* MODULE* 



DESK MOUNTED SLAVE SCOPE, 

TABLET & INTERFACE 

CALCOMP 565 PLOTTER & INTERFACE 

DISPLAY CONTROL MODULE SEX 

COLOR ADAPTER FOR VR20 (M7601) 

NEG INTENSIFY ADAPTER FOR TEK 503 

TEK 601 OR VT01-A ADAPTER (M7601 + CABLE) 
AA11»DA + AA11*E ♦ AAH«FA ♦ 2 A6J4 VR20 CONTROL 
AAH*DB ♦ AAll-E ♦ AAll-FA + 2 A614 VR20 CONTROL 

CHARACTER MODE OPTION 

POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL 

DISPLAY CONTROL MODULE SET 

DISPLAY CONTROL MODULE SET 
I GRAY-GREEN FACEPLATE FILTER 

SEARCH LOGIC 

-LB, 64 CHAR, 60HZ 

•ed, 64 char* 5qhz 
«ef, 32 char, 60hz 
*ej, 32 char* 5qhz 
vt04 lt pen interface 

370*c, cable, module, vt07 lt pen interface 

interface for 338 

interface fqr 30"n 

tek 503/564 scope mounting hardware 

vm01 & light pen mounting" 

vm01 for h950 cabinet 

vm01»b plus light pen mount 

mtng hardware for t£k 602, &o4 in h?45«>aa 

mux control ♦ line driver f Q r up to~8 vt02 

multiplexer for 4 vt04, vtqj, etc 

tek 564 scope on linc/8 

POINT PLOT DISPLAY CONT W PrOG CHAR GEN 
POINT PLOT DISPLAY CONT W PRQG CHAR GEN 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL W VT01 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL, 60 HZ 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL* 50 HZ 
HOUSTON COMPLOT 12«IN PLOTTER 10 MIL STEP 
HOUSTON COMPLOT U»IN PLOTTER, 5 MIL STEP 
HOUSTON COMPLOT 12«IN PLOTTER, 100 M~lL STEP 
CALCOMP 565 PLOTTER (12. IN) \Q MIL STEP 
CALCOMP 565 PLOTTER U2»JN), 5 MIL STEP 
CALCOMP 565 PLOTTER 02*IN) # 100 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER (30«IN) 10 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER (30.IN) 5 MlL'STEp 
CALCOMP 563 PLOTTER (30»IN) 100 MIL'STEP 
POINT DISPLAY CONTROL WITH VT01 "* 
POINT OISPLAY CONTROL WlTft TEK RM503 
VP15-B WITH LIGHT PEN ' ' * 

POINT DISPLAY CONTROL WITH VR14 
VP15«C WITH LIGHT PEN 

MUX, ALLOWS VP15«A TO CONTROL 8 TEK 611 
PLOTTER CONTROL 
CALCOMP 563 PLOTTER & CONTROL 
CALCOMP 565 PLOTTER & CONTROL 
PLOTTER CONTROL 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

VP8-LA RR TPL 

VP8*LB RR TPL 

VR01»A RR TPL 

VR01«B RR TPL 

VR02*A RR TPL 

VR03*A SNT AW 

VR03*B SMT AW 

VR14 SNT LH 

VR14-A SNT LH 

VRU«B SNT LH 

VR14*C SNT LH 

VR14»D SNT LH 

VR14»E SNT LH 

VR14*LC SNT LH 

VR14-LD SNT LH 

VR14*V SNT LH 

VR20 SNT LH 

VR20-A SNT LH 

VR20-B SNT LH 

VR20-C SNT LH 

VR20*D SNT LH 

VR20-E SNT LH 

VR20-LC SNT LH 

VR20*LD SNT LH 

VR30 MI TPL 

VR30*D MI TPL 

VR30«G MI TPL 

VR30«N MI TPL 

VS01 LH 

V308»N ADL 

VSQ8-P ADL 

VS38 LH 

VTOl SKJ 

VT01*A SKJ 

VT01»K SKJ 

VT01»KA SKJ 

VT02 MI TPL 

VT04*A LH 

VT04-8 LH 

VTOS DOANE 

VT05A*AA DOANE 

VT05A»AB DOANE 

VT05A»AC DQANE 

VT05A»AD DOANE 

VT05A*AE DOANE 

VT05A*AF DOANE 

VT05A-AH DOANE 

VT05A-AJ DOANE 

¥T05A«BA DOANE 

VT05A-BB DOANE 

fT05A*BC DOANE 

¥T05A*BD DOANE 

¥T05A»CA DOANE 

VT05A*CB DOANE 

?T05A*CC DOANE 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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5/72 



S 

5 

6 

5 

6 5/72 

6 11/71 

6 U/71 
2/71 
2/71 
2/71 
2/71 
2/71 
2/71 
6/72 
6/72 
3/72 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
7/72 
7/72 
7/72 
7/72 
5/71 



8/73 
1/72 

8/73 



3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 



BA08 

BA08 

VCSwl, VC8«L 

VC8«I, VC8.L 

VC8*I, VC8*L 

VC8*E 

VC8«E 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

GT40«AA, »AC, *AE, 

GT40*AB, »AD, »AF, 

ANY VR14 

MANY 

MANY 

MANX 

MANY 

MANY 

MANY 

GT4Q«BA 

GT40*BB 

4* 7* 9 

4, 7, 9 

5, 8 NEG 
VTlS, VT04 
8 NEG 

8 POS 

338, 339 

VS08, KV8«I# KV8, 

* 

OLD TEK 611 SCOPE 

NEW TEK 611 SCOPE 

VS08, VS09, KV8-I, 

VT09, VTlS 

VT09# VTlS 



*ba, *bc 

*BB# *BD 



KV8*E, KV15 



VS8*E 



ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BUAO 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


XO 


300 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 



CALCOMP 563 PLOTTER 6 CONTROL 

CALCOMP 565 PLOTTER 6 CONTROL 

TEK 503, VMQWB 

TEK 503, VM01*C & 370«A 

TEK 564, VM01»B 

TEK 602 W VM03 

TEK 601 W VMQ3 

7X9 DISPLAY, RACK MOUNT, 115V 

7X9 DISPLAY, RACK MOUNT, 23QV 

7X9 DISPLAY, RACK MOUNT, 100V 

7X9 DISPLAY, TABLE TOP, 115V 

7X9 DISPLAY, TABLE TOP, 230V 

7X9 DISPLAY, TABLE TOP, IQOV 
• BE VR14*C MODIFIED FOR U5V GT40 
■BF VR14"D MODIFIED FOR 230V GT4O 

2*BIT INTENSITY CONTROL (VIDEO) " " 

2 COLOR VR14, RACK MOUNT, U5V 

2 COLOR VR14* RACK MOUNT, 230V 

2 COLOR VR14, RACK MOyNT, 100V 

2 COLOR VR14, TABLE TOP, U5V 

2 COLOR VR14, TABLE TOP, 230V 

2 COLOR VR14, TABLE TOP, 100V 

VR20-C MODIFIED FOR GT4o«6A 

VR20»D MODIFIED FOR GT4Q«BB 

RACK MOUNTED 30 FAMILY 

16«INCH POINT PLOTTING DISPLAY 

VR30-D & 33 SYMBOL GENERATOR 

16-INCH POINT PLOTTING DISPLAY 

VT01»A INTERFACE TO VTlS & VTQ4 

INTERFACE & MTNG PANEL FOR KV8 

INTERFACE & MTNG PANEL FOR KV8 

SLAVE CONTROL LOGIC FOR 343 

TEK 611 SCOPE DEC MODIFIED (DOUBLE ENDED) 

TEX 611 SCOPS (SINGLE ENDED) 

MOD KIT TO MAKE VTOl FROM OLD TEK 6J1 

MOD KIT TO MAKE VTOl FROM NEW TEK 6ll 

KEYBOARD 6 INTERFACE FOR VTOl 

DISPLAY TERMINAL, 60 HZ 

DISPLAY TERMINAL* 50 HZ 

ALPHANUMERIC TERMINAL 

VTOS W NO PARITY, HALF ASCII, 

VTOS W NO PARITY, HALF ASCII, 

VTOS N NO PARITY, HALF ASCII, 

VTOS W NO PARITY* HALF ASCII, 230V 50HZ 

VT05A-AA, NO INSTALLATION" 

VT05A.AB, NO INSTALLATION 

VT05A-AC, NO INSTALLATION 

VT05A-.AD, NO INSTALLATION 

VTOS H NO PARITY, FULL ASCII, H5V feOMZ 

VT05 W NO PARITY* FULL ASCII, 230V 60HZ 

VT05 W NO PARITY* FULL ASCII, H5V 50HZ 

VTOS W NO PARITY* FULL ASCII, 230V 50HZ 

VT05 W PARITY, HALF ASCII, U5V 6QHZ 

VT05 N PARITY, HALF ASCII, 230V 60HZ 

VTOS W PARITY, HALF ASCII, 115V 50HZ 



115V 60HZ 
230V 60HZ 
115V SOHZ 



MODEL EMG DESIGN PRQO MFGR 

NO MGR ENGR ENGR AREA 

VT05A*CD DOANE 

VT05A-DA DOANE 

VT05A»DB DOANE 

VT05A»DC DoANE 

VT05A.DD DOANE 

VT05B DOANE 

VT058-AA DOANE 

VT05S-AB DOANE 

VT05B»AC DQANE 

VT05B»AD DOANE 

VT05B-AE DOANE 

VT05B-AF DOANE 

VTOSB-AH DOANE 

VT05B-AJ DQANE 

VT05B.BA DOANE 

VT05B-BB DOANE 

VT05B*BC DOANE 

VTOSB*BD DOANE 

VT05B-CA DQANE 

VT05B-CB DOANE 

VT05B-CC DOANE 

VT05B-CD DOANE 

VT05B-DA DOANE 

VT05B-DB DOANE 

VT03B»DC DOANE 

VT05B-OD DOANE 

VT06-A SNf LH 

VT06*AP SNT LH 

VT06-B SNT LH 

VT06-BP SNT LH 

VT06*C SNT LH 

VT06*CP SNT LH 

VT06-D SNT LH 

VT06-DP SNT LH 

VT09 MI TPL 

VT14*AA JM MORO 

VT14»AB JM MORO 

VT15-A LH 

VTiS»B LH 

VT20*BA MI SG 

VT20-BB MI SG 

VT20»KA MI S<* 

VT30 MUT BMP SSUK 

VT40»AA HL 

VT40*AB HL 

VT40»BA HL 

VT40*BB HL 

VT8-EA JC PK 

VT8-EB JC PK 

VT8»EC JC PK 

VT8*ED JC PK 

VT8»EE JC PK 

VTS^EF JC PK 

VT8-EH JC PK 

VT8-EJ JC PK 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED UN 



1/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/72 
5/71 
10/73 
10/73 
3/71 
3/71 
6/73 
6/73 
6/73 
8/72 
1/73 
1/73 
t/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
1/73 
2/73 



ASYNC ASCII 
AS*NC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
DC10, DC08 
DC10, OC08 
DC10, DC08 
DC10, DC08 
DCtO, DC08 
DC10, OC08 
DC10, DC08 
DClO, DC08 
9, 9/L 
14 
14 
15 
15 



VT20«B 

11 

GT40 

GT40 

GT40 

GT40 

8/E (VK8»EA) 

8/E CVK8«£A) 

8/E (VK8«fEC) 

8/E (VK8-EC) 

8/E (VK8«£E) 

8/E (VK8-EE) 

8/E (VK8-EH) 

8/E (VK8.EH) 



UP TO 300 BAUD 
UP TO 300 BAUD 
UP TO 300 BAUD 
UP TO 300 8AU0 
UP TO 300 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
UP TO 2400 BAUD 
LT08 
LT08 
LT08 
LT08 
LT08 
LT08 
LT08 
LT08 
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VT05 N PARITY, HALE ASC{I# 230V 5QHZ 
VT05 W PARITY, FULL ASCII, 115V 6QH*Z 
VT05 W PARITY, FULL ASCII, 23©V 6QH2 
VT05 W PARITY, FULL ASCII, U5V 5QHZ 
VT05 W PARITY, FULL ASCII, 23QV SqH5£ 
VT05 W 2400 BUAD CAPABILITY 
VT05B W NO PARITY, HALF ASCII, H&V 60HZ 
VT05B W NO PARITY, HALF ASCII, 230V 60HZ 
VT05B W NO PARITY, HALF ASCII, U5V 50HZ 
VT05B W NO PARITY, HALF ASCII, 230V 50H2 
VT05B«AA, OEM 
VT05B«AB, OEM 
VTQ$B«AC# OEM 
VTOSBeAD, OEM 

VT05B W NO PARITY, FULL ASCII, H5V 60HZ 
VT05B W NO PARITY, FULL ASCII, 230V 60HZ 
VT05B W NO PARITY, FULL A&CII, H5V 50HZ 
VT05B W NO PARITY, FULL ASCII, 23QV 50HZ 



U5V 60HZ 

230V 60HZ 

U5V 50HZ 

230V SOfiZ 

H5V 60«Z 

230V 60flZ 

U5V $0HZ 

230V 50HZ 



VT05B W PARITY, HALF ASCII, 

VT0S8 W PARITY, HALF ASCII, 

VT05B W PARITI, HALF ASCII, 

VT05B W PARITY, HALF ASCII, 

VT05B W PARITY, FULL ASCII, 

VT05B W PARITY, FULL ASCII, 

VTOIB W PARITY, FULL ASCII, 

vtosb w parity, full ascii, 

CTC KEYBOARD OlgPLAY TERMINAL, HSV~60 HZ 

VT06»A N PARITY 

CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINAL, 230V 60 HZ 

VT06-B « PARITY 

CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINAL, MfV 50HZ 

VT06»C W PARITY 

CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINAL, 23©V 50HZ 

VT06»D W PARITY 

BUFFERED DISPLAY CONTROL (LIKE VT15) 
PROGRAMMING PANEL W 12" DISPLAY, $/E PROC, CONSOLE U5V 
PROGRAMMING PANEL W 12" DISPLAY, 8/£ PROC, CONSOLE 230V 

1ST BUFFERED DISPLAY PROCESSOR 

2ND BUFFERED DISPLAY PROCESSOR 
2 CRTiS, 2 DLU«B, U/05 * 8K, 2 FKU.A, CRT CONT, U§V 
2 CRT'S, 2 DLU*B, 11/05 W 8K, 2 FKil*A, CRT CONT, 230V 
EUROPEAN CHARACTER OPTION > KETS ♦SOFTWARE 

CONT FOR COLOUR MONITOR, 64 ASCII ♦ 64 CUSTOMER CHARACTERS 
lt/05«MA (4K) W GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 11$V 
11/05-MB (4K) « GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 230V 
li/05*PA C8K) W GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 115V 
tt/05»PB (8K) w GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 230V 
VIDEO DISPLAY W 64CH 1«LINE BUFFER, UPPER CASE 5X7, H5V60HZ 
VIDEO DISPLAY W 64CH INLINE BUFFER, UPPER CASE $X?, 230V60HS5 
VIDEO DISPLAY W 64CH INLINE BUFFER, UPPER CASE 5X7, 1H5V50HZ 
VIDEO DISPLAY W 64CH 1-LINE BUFFER, UPPER CASE SXf , 230V50HZ 
VIDEO DISPLAY W 32CH 1«LINE ByEFER, UPPER CASE 5Xf, HSv^OHz 
VIDEO DISPLAY W 32CH l*LlNE BUFFER, UPPER CASE 5X7, 230V60HZ 
VIDEO DISPLAY W 32CH 1»lInE BUFFER, UPPER CASE 5X7, U5V50HZ 
VIDEO DISPLAY W 32CH 1-LlNE BUFFER, UPPER CASE 5Xf, 230V5OHZ 



MODEL ENG DESIGN PROD 

NO MGR ENGR ENGR 

¥T90»AA BE BLE 
VV15 LH 

VV15-A LH Hli 

fV15»K LH HL 
?W0l*AN GDG 

VWOt-AP GDG 
?W0l»BN GDG 
VWOt-BP GDG 

VWOl-FA AP MS 

VWOi-FC AP MS 

VWOl»FD AP MS 

VW01-FE AP MS 

VWOlwFF AP MS 
VW01*MA GDG 

VWOl«MX GDG 
VWOl-PS GDG 
VWOt«SP GDG 

VW01*WC AP MS 

VWO|«WD AP MS 

VW01*WE AP MS 

VWOl«WF AP MS 
VW01«WT GDG 
VW02«A GPB 

VW03 RW 3M 
VZ38 LH 



MFGR 
AREA 

SSCAL 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



iOl 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



LVP 



5/73 
10/73 
10/73 
10/73 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
6/71 
6/71 
1/72 
6/71 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
6/71 

6/73 



ASYNC ASCII UP TO 2400 BAUD 
VT15 
VT15 
WIS 
8 NEG 
8 POS 
9, 9/L 
5 



vwo 

vwo 

vwo 

vwo 

11 

11 

11 

11 

vwo 

AF0 
8/E 
338 



1»MX 

i*A, VWOLB 

1»AP 

1»A, VW01»B, VW01»M 



i«A, VWOl-B, VWOl*M 
1 



339 



VT05B ♦ BADGE READER 6 SWITCHES, 115V 60HZ 

ARBITRARY VECTOR OPTION 

ARBITRARY VECTOR OPTION, IMPROVED VV1& 

UPDATES WIS TO Wt5*A 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

11X11 WRITING TABLET, SpARK DIGITIZER 

24X24 WRITING TABLET, SpARK DIGITIZER 

30X30 WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

36X36 WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

60X60 WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

SINGLE TABLET ASSEMBLY 

4 CHANNEL MULTIPLEXER 

POINT SELECTOR 

SPARK PEN 

24X24 SPARE TABLET 

30X30 SPARE TABLET 

36X36 SPARE TABLET 

60X60 SPARE TABLET 

WRITING TABLET 

GRAFATRAN TRACING DEVICE 

INTERFACE FOR BQICE 3»AXlS DIGITIZER 

ZOOM LOGIC 



RW 
SNT 



XL01 

XT10-A 

XYIO 

XY10«A 

XY10*8 

XYli 

XY12 

XY15 

XY15«AA 

XY15«AB 

XY15»BA 

XY15-BB 

XY311-AA «JLM 

XY3U»AB JLM 

XY31UAA OLM 

XY311«BB JLM 

XY8«E 

XY8«EA 

XY8-EB 

XY8»EH 

XY8«EJ 

XY8»EK 

XY8-EL 

XY8-F 



AW 
KE 
KE 
KE 
KE 

RI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
LO 
LO 
LO 
LO 
LN 
LN 
LN 
LN 
LN 
LN 
LN 
WK 



LVP 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



SSMU 



M 
MM 
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7/7 

10/7 

10/7 

7/7 

10/7 

10/7 

10/7 

3/7 

3/7 

3/7 

3/7 

6/7 



M 
MM 



0000 



M M M M 

M M M 

M M 

M M 

M M 



H304 

KA10 CONSOLE 

BA10, TOlOoA 

BA10, TD10«A 

BA10, T010«A 

11, ddu 

12 

0W15 

DW15 

DW15 

DW15 

OwlS 

11» DDU 

n# dou 



111 
ll# 

8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/5 
DDDDD 




DDU 
DD11 



0000 



D 
D 
D 
D 
DI5DDD 



U 
U 

D U 
D U 



ONE CHANNEL BRISTOL RECORDER INTFQ KIT 

PERFORMANCE ANALYZER 

CALCOMP PLOTTER CONTROL 

CALCOMP 56$ PLOTTER 6 CONTROL 

CALCOMP 563 PLOTTER & CONTROL 

INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 

INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 

CALCOMP PLOTTER CONTROL 

CALCOMP 565, 10 MIL STEP, 18K/MIN 
5 MIL STEP, 18K/MIN 
10 MIL STEP, 12K/MIN 
5 MIL STEP, 18K/MIN 

U5V 60HZ 
230V 50HZ 
PEN PLOTTER 6 CONT, St*V 6QHZ 
PEN PLOTTER & CQNT, 230V 5QHZ 



UUUU 



CALCOMP 565, 
CALCOMP 563, 
CALCOMP 563, 
,05MM STEP CALCOMP $36 3 PEN PLOTTER & CONTROL, 
,Q5MM STEP CALCOMP $36 3 PEN PLOTTER 6 CONTROL, 
,002 INCH STEP CALCOMP 936 3 
,002 INCH STEP CALCOMP 936 3 

M842 PLOTTER CONTROL 

CALCOMP 565 PLOTTER & 

CALCOMP 563 PLOTTER & 

HOUSTON Op»lO PLOTTER 

HOUSTON DP»10 PLOTTER 

TABLE TOP XY8»£H 

TABLE TOP XY8«EJ 

CONTROL FOR CALCOMP 936 PLOTTER 

L EEEEEE SSSSS 

L E S 

L E S 

L EEEE SSSS 

L E S 

L E S 

LLLLLL EEEEEE SSSSS 



Mg42 CONTROL 
M842 CONTROL 
6 M842 CONTV U5V 
& M842 CONT, 230V 
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LISTINCJ Of MODULES 



Ofct 5>, i¥/J 



UiWK bfcST 



THIS IS A LISTING OF MODULES DESIGNED OR MANUFACTURED BY DEC, ARRANGED ALPHABETICALLY BY SERIES, 

THE FOLLOWING SERIES ARE INCLUDED: 100* 8GG, A, 8, CAB,, C, D, E, F, G, H, K, M, R, S, w, X, Y, 

THE "PRODUCT LINE" IS THE GROUP WITH THE FINAL RESPONSIBILITY FOR THE MODULE, 

THE "DESIGN ENGINEER" HAS DESIGN RESPONSIBILITY FOR THE MODULE, AND IS AVAILABLE TO HELP SOLVE PROBLEMS 

THE CODES ARE J 



PRODUCT LINE 



STATUS COPE 



IN DESIGN, NUMBER ASSIGNED 
IN DESIGN, PROD RELEASE STARTED 
CUSTOM BUILT 
RELEASED TO BUILD 
RELEASED TO PRODUCTION 
OBSOLETE, CAN STILL BE BUILT 
OBSOLETE, CANNOT BE BUILT 
OBSOLETE, CANNOT BE BUILT 



NUMBERS AFTER CODE INDICATE MONTH/YEAR OF LATEST CHANGE IN 
STATUS OR DESCRIPTION 



8 s PDP8 1 

10 = PDP10, ETC, 2 

BIO ■ BIOMEDICAL 3 

CAT * IN CATALOG 4 

CLP * COMPUTER LOGIC PRODUCTS 5 

COM s COMMUNICATIONS, PDP11 6 

CPL a COMMERCIAL PRODUCT LINE 7 

CSS s COMPUTER SPECIAL SYS 7 

DAS s DEC SYSTEM JO ADVANCED SYSTEMS 
EDU a 8 4 11 FOR SCHOOLS 
FS s FIELD SERVICE 
IPC « INDUSTRIAL PRODUCTS GROUP 
LDP * LAB 8, LAB 11 
LOGIC s LOGIC PRODUCTS 

LVP s L0« VQLUMN PRODUCTION, PARKER ST 
MS » MEDICAL SYSTEMS 

MTST « MEMORY TEST (DISCONTINUED PROD LINE) 
PERIPH s PERIPHERAL PRODUCTS 
PROE s PROCESS ENGINEERING 
PS s POWER SUPPLY GROUP 
QC * QUALITY CONTROL (TESTERS) 
SSCAL a SPECIAL SYSTEMS, CALIFORNIA 
SSCAN x SPECIAL SYSTEMS, CANADA 
SSMU s SPECIAL SYSTEMS. MUNICH 
S&^3 s SPECIAL SYSTEMS. U, K, 
TPL a TRADITIONAL PRODUCTS 
TYP a TYPSETTING 
XML a CROSS PROD LINE MEMORY 

IF ANYONE FINDS INCORRECT OR MISSING INFORMATION CONCERNING THESE MODULES, 
PLEASE CONTACT DICK BEST, EXT 2273, 



IN ORDER TO FIND THE PRODUCTION STATUS OF- ANY MODULE CALL JOHN GROAK, 4266 



MODEL 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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POWER SUPPLIES 



700 

700*S 

700*D 

700*DA 

701 

702 

702*A 

703 

704*A 

704*B 

704«C 

705 

705*B 

70^ 

707 

708 

708-A 

709 

710 

71! 

712 

713 

714 

715 

716 

716*8 

716*C 

717 

718 

718*B 

719 

720 

721 

721*A 

722 

722-A 

723 

724 

725 

725*A 

726 

727 

72? 

728»A 

728*B 

728*C 

729 

730 

730*A 

731 

732 

732»A 

733 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

10 

PERIPH 

10 

a 

a 

8 
9 
CAT 

9/L 

12 

14 

15 

15 

15 

810 

8 

9 

8 

CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 

12 

PERIPH 
PERlPH 



CAT 

CAT 

1 

10 

CAT 

CAT 

CAT 

msi 

CAT 
CAT 
1 



7 

su 
su 

WW 



GS 



MA 



DV 

Ar 

DV 
JZ 
RI 

WH 
WH 



HD 
HD 



DREW 



6 CLASSROOM RACK MTD PWP SUP w SW & PILOT LIGHT 

6 700 + 4 PUSHBUTTON SWITCHES 

6 700*S ♦ TELEPHONE DIAL (USES 900 CONTROL PANEL), 3**051, 1*R401 

6 50HZ 700*D 

6 POWER SUPPLY REGULATOR USED ON CR0l*8, *C 

6 MARGINAL CHECK SUP* 728 W SMALLER CAPS 6 REMOTE VARIAC AND POLARITY SWITCH 115V 6QHZ 

6 50HZ 702 

6 EAST MEM PWR SUP* *1,8V 6A, *3V 6A REGULATOR FROM A 728 POWER SOURCE 

6 8/1 PWR SUP* f5V 10A, *15V 5A, *30V 6A, +15V UNFILTERED 5A, 5G/60HZ 

7 704*A FOR PEDESTAL 8/1 

6 704*A W NO MERCURY RELAX 

5 7/72 PDP10 2,5 D MEM & MEiO, *10V 3,5A, *1SV 24A, 2 FLOATING 10V 4A EA 50/60HZ 

6 19" 705 

6 MEMORY DRIVE PWR SUP; 49V 20A UNREGULATED (G805 FOR 3bV 2QA REG IN LOGIC) 2,5 D MEM 

1 11/66 BIG 8 SUPPLY (SAME AS 708 BUT MODULES MOUNTED ELSWHERE) 

6 PDP8 PO*ER SUPPLY & CONTROL H5V 60HZ 

6 50 HZ 708 

6 PDP9 MODULAR 50/60HZ SUPPLY* ALSO FOP LINC 8 & BIG b 

6 +10V 1A SUPPLY 

6 NEW PDP9 POWER SUPPLY & CONTROL 

* VR12 PO*EK SUPPLY! +/-6V, +/*80V, +40QV, +30V 

7 5/73 PDP14 POWER SUPPLY 5V 7,5A, REPLACED BY H752 
5 PDP15 POWER SUPPLY 

5 INDICATOR POWER SUPPLY! + 6t5V 4A, 19"X3,5«, RF09 

5 716 ON A 17" PANEL 

! 10/73 716 W CHOICE OF OUTPUT VOLTAGES! b t 5V, 8V, 10V (10A) 

6 PC8/L PWR SUPPLY, U5V 50/60HZ 

6 PDP8/L SUPPLY! +10V UNREG, +5V6A,*30V 2»5A TAP AT -15V (FOR SWITCHES) 1JSV 50/60H2 

6 230V 718 



POWER SUPPLY FOR LAB MODULES 

♦10V, *3V, *15V LAB MODULE SUPPLY 

721 W *3V SUPPLY DISCONNECTED, INCREASING THE *15V CURRENT t,5A 

LAB MODULE SUPPLY! *15V 6,5A, *3V 1A, + 10V 1A, 19"X5,25» 

50HZ 722 



6 PDP12 SUPPLY (USES G824) 
5 TU56 POWER SUPPLY, H5V 
2 6/73 230V 725 



5 COMPUTER SUPPLYI M5V 8A, +10V 1A, 17S115V 60HZ 

5 50HZ 728 

7 728 W NO +10V fc 4 «15V TERMINALS 

5 50/60 HZ 728 

7 COMPUTER SUPPLYI *1SV 6A, *1QV 0,5A, 17" 

7 DUAL TO 20V 2,5A S UPPLY WITH METERS 

7 50HZ 730 

7 730 W NO METERS & RESISTOR FOR USE IN A DAC, 1510 ONLY 

7 730 W NO METERS 

7 50HZ 732 

7 MEMORY POWER SUPPLY 



MODEL 


PROD DES STATUS 


MQ 


LINE ENGR MO/YR 


734 


1 


7 


734-A 


1 


7 


734»B 


5 


7 


734»C 


5 


7 


734*D 


15 


6 


734.E 


15 


6 


735 


1 


7 


735*A 


1 


7 


735-B 


1 


7 


735*C 


1 


7 


736 


1 


7 


737 


5 


7 


738 


7 


7 


738*A 


7 


7 


739 


1 


7 


739*A 


1 


7 


739«B 






739.C 






739-D 


1 


7 


739-E 


1 


7 


740 


CAT 


7 


741 


CAT 


7 


741»A 


CAT 


7 


742 


CAT 


7 


743 


CAT 


6 


743*A 


CAT 


6 


744 


MTST 


7 


745 


MTST 


7 


746 


MTST 


7 


747 


CAT 


7 


748 


CAT 


7 


749 


CAT 


7 


749»A 


CAT 


7 


750 


CAT 


7 


751 






752 






753 






754 






755 






756 






757 






758 






759 






760 


m 




761 


m 




762 


MTST 




763 


m 




764 


m 




765 


m 




766 


CAT 




766«A 


CAT 




767 


MTST 




768 


MTST 




769 


CAT 


7 9/67 


769. A 


CAT 


7 9/67 



DESCRIPTION 



TO 20V 1.5A SUPPLY, 115V 60HZ 

50HZ 734 

734 FOR POPS, INCLUDES EXTRA TERMINALS & REVERSING SWITCH 

50HZ 7 3 4*B 

734»B W METER ACROSS MARGINAL CHECK VOLTAGE INSTEAD OF SUPPLY 

50HZ 734#D 

MEMORY POWER SUPPLY 

50HZ 735 

MODIFIED FOR IMPROVED MEMORY DRIVER 

50HZ 735*8 

17" X 4" 30V SUPPLY 

INEXPENSIVE TO 20V SUPPLY W POLARITY SW & NO RESONANT XFMR 

734 W KNOB & METER REMOTE 115V 60HZ 

50HZ 738 

MEM SUPPLY! 40 TO 60V 3A, 55 TO 75V 2A, 115V 60HZ 

50HZ 739 

? 

? 

40 TO 60V 5A,40 TO 75V 2A, 115V 60HZ 

50 TO 70V 5A# 65 TO 85V 2A, 50HZ 

DUAL *lbV 7A 

DUAL 15V SUPPLIES ISOLATED FROM GROUND, 1J5V 60HZ 

50HZ 741 

COMPUTER M5V SUPPLY 

DUAL *15V 1.8, 5A, l9«X5 t 25"f 115V 60HZ 

50HZ 743 

2 FLOATING 8V SUPPLIES CONNECTED 10 X j If BUSSES IN 1511, 1512, CLAMPS TO +/.2QV 

♦150V, *150Vi »300V USED IN 1510 

2 8V SUPPLIES TIED TO BUSSES IN 1510, CLAMPg TO GND & -40V 
10V SUPPLY FROM SOLA 7104 

•15V SUPPLY! 1/2 OF A 740 ON A 19" PANEL 

3 FLOATING SUPPLIES FOR 50, 51, 60, 61 CURRENT DRIVERS! 150V, 135V, 130V, 6,3vAC 
50HZ 749 

DC POKER CABLE FOR JOING 722 TO LAS MODULE MTNG PANELS (901) 
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♦15V & *15V FROM 100»X.l010 XFMR 

♦10KV FOR CRT, +150V, -135V, *265V 

1/2 744, OUTPUT MARKED «Z", 3,5" X 19" 

10KV IMA SUPPLY (SEE 770) 

TO 250V 60MA SUPPLY FOR TEST EQUIPMENT 

BENCH POWER SUPPLY 

FOR SOLID STATE CURRENT DRIVERS! + 40V 0,5A, +30V 3A, .3QV 3A, .40V 0»5A, U5V 6©HZ 

50HZ 766 

762 IN A 52 CHASSIS (REPLACED BY 773) 

767 ♦ TERMINAL STRIP FOR +/.20V CLAMPS 

766 M NEW XFMRt 36V 4A, 45V 1A, «36V 4A, «45V 1A, 115V 60HZ 

50HZ 769 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


770 


m 




7 




770. A 


m 




7 




771 


MTST 




7 




772 


m 




6 




772.A 


m 




6 




773 


MTST 




7 




773-A 


MTST 




7 




774 


I 




7 




775 


MTST 




7 




776 


MTST 




7 


9/67 


776-A 


MTST 




7 


9/67 


777 


MTST 




7 




778 


• 




6 




778-A 


• 




6 




779 


m 




6 




779*A 


w 




6 




780 


MTST 




7 


9/67 


781 


1 




7 




782 


CAT 




6 




782A 


CAT 




6 




783 


CAT 




6 




783-A 


CAT 




6 




783-C 


CAT 


DREW 


5 


11/71 


784 


CAT 




7 




785 


• 




6 




785-A 


. 




6 




786 


m 




7 




786. A 


m 




7 




787 


6 




6 




788 


6 




6 




789 


• 




7 


8/66 


789. A 


* 




7 


8/66 


790 


CAT 




7 


11/69 


790. A 


CAT 




7 


H/69 


791 


* 




7 




791. A 


• 




7 




791. B 


* 




7 




791.C 


m 




7 




792 


CAT 




7 




793 


. 


LN 


5 




793. A 


m 


LN 


5 




794 










795 










796 










797 










798 


m 




6 




798. A 


m 




6 




799 


m 




6 




799-A 


m 




6 




POWER 


CONTROLS 








801 


CAT 




6 




804 


TPL 


WH 


6 




810 


. 


m 


7 




811 


TPL 


RR 


6 





DESCRIPTION 

10KV* +250V, *140V, FIL XfMR, U5V bQHZ (REPLACES 763) 

50HZ 770 

BUS -12V SUPPLY 

DUAL 36V bA, 17", 115V 60HZ 

50HZ 772 

BUS -12V SUPPLY, REPLACES 771 & 767 

773 W CLAMPS TO +/.20V 

COMPUTER »15V 8A, 100X1016, 115V 60HZ (USE 728) 

BUS -12V LIKE 773 FOR SPLIT + & -BUS 

769 ON 17" PLENUM DOOR 115V 60HZ 

50HZ 776 

12v bus supply (775 w different connections for scr switches) 
dual isv sa on plenum door, 17" x 12",' iisv &ohz 

50HZ 778 

+ 10V 1A, M5V 8A, *30V 4A, 10»X17", 115V 60HZ 

50HZ 779 

12V BUS SUPPLY W ISOLATING CHOKES, NO BIAS CONTROL 

16K PDP1 MEM POWER SUPPLY 

♦10V 0,4A, .15V 3A 5,25" X 19" SUPPLY* 115V 60HZ 

50HZ 78 2 

+10V 1A, *15V 8A, 10,5" X 19" 728, H5V 60HZ 

50HZ 783 

50/60HZ 783 

«3V ACCESSORY FOR 783 

♦ 30V 4A, *30V 4A, 17% 115V 60HZ 

50HZ 785 

25V VARIABLE SUPPLY 5,25" X 19% 115V 60HZ 

5QWZ 786 

2 USEC MEM INHIBIT SUPPLY, 40 TO 80V 5A 

40 TO 80V 2A 2USEC MEM SUPPLY 

+30V 4A, »30V 4A, 19", 115V 60HZ 

50HZ 789 

SUPPLY FOR 2500/2600 CURRENT DRIVERS, U5V 60HZ 

50HZ 790 

+ /. 80V TELETYPE LINE SUPPLY (A 790 WITHOUT + 10V, .15V) U5V, 60HZ 

50HZ 791 

791 W REDUCED RIPPLE (<0,5V) 

50HZ 791. & 

+/.65V, +/.90V, +/-100V, +/.110V FOR 6 CURRENT DRIVERS OF ANY KIND 

+/.80, 75, 70, 60, 55, 50, 45V 400 WATT <0,5V RIPPLE, 115V 60HZ TELEGRAPH LINE SUPPLY 

50HZ 793 FOR UK & AUSTRALIA 



19" 7781 DUAL 15V 8A, 115V 60HZ 

19" 778* Al 50HZ 798 

19" 779J +10V 1A, -15V 8A, -30V 4A, 115V 60HZ 

19" 779. Al 50HZ 779 
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LAB MODULE CONTAINING A RELAY 
CONT FOR PC01, CR01, 34D, 350, 75, 
2 STEP POWER CONTROL, 17" FOR PDP1 
POWER CONT * INTERLOCK, 17" 



750 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 


MO/YR 


8H*A 


TPL 


RR 


7 


8tt'B 


TPL 


RR 


7 


8H'C 


TPL 


RR 


6 


812 


• 


m 


7 


813 


m 


m 


6 


814 


m 


<m 


6 


814«A 


9 


m 


7 


815 


CSS 




7 


816 


CSS 




7 


817 


CSS 




7 


818 


CSS 




7 


819 


TPL 


RR 


7 


820 


TPL 


RR 


7 


821 


TPL 


RR 


7 


822 


TPL 


RR 


6 


823 


TPL 


RR 


6 


824 


■> 


• 


7 


825 


TPL 


RR 


6 


825. A 


TPL 


RR 


7 


826 


TPL 


RR 


6 


826»A 


TPL 


RR 


6 


827 


m 


* 


7 


828«B 


TPL 


RR 


6 


829 


TPL 


RR 


6 


830 


TPL 


RR 


6 


831 


TPL 


RR 


6 


832 


TPL 


RR 


6 


832«A 


* 


• 


7 


832-B 


TPL 


RR 


6 


832>»C 


TPL 


RR 


6 


832-D 






5 


832-E 






5 


832*F 






5 


832-K 


CSS 


BV 


5 2/72 


833 


m 


* 


7 


834 






5 


834*8 






5 


835 


TPL 


RR 


6 


835"B 


TPL 


RR 


6 


836 


TPL 


RR 


6 


837 


* 


• 


7 


838 


TPL 


RR 


6 


839 


TPL 


RR 


7 


840 


TPL 


RR 


7 


841»A 


15 


FA 


6 


841*B 


15 


FA 


6 


841*C 


15 


FA 


5 


842 


15 


FA 


1 


843 


15 


FA 


1 


844 


10 


KE 


5 


844<*B 


10 


KE 


1 


845 


10 


KE 


6 


R45*C 


CSS 


AHDAB 


2 4/72 


846 


10 


SU 


6 


847 


CSS 




3 



DESCRIPTION 



power control for duplex tape, 17% pdp1 

power control for holly printer, pop! 

power control for micro'iape (now dectape), pdpl 

2 1/2 amp power control for teletype punch, fast on, slow off, 17» 

2»step power control* 3 wire, 17" 

2*step power control for anelex printer 

2*5tep power control for extra memories 

power control panel, 5x19 

power control panel, 3 1/2 x 19 

upper power control panel with french doors, 

Lower power control panel with French doors, 
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19 
19 



1/2 
1/2 



7/8 

7/8 

POWER CONTROL FOR PUNCH & READER? PUNCH IS FAST ON, SLOW OFF 
SINGLE STEP POWER CONTROL W REMOTE TURN ON, FILETERS, CIRCUIT BREAKER, 8X17 
MARGINAL CHECK PANEL 
POWER CONTROL FOR TAPE UNIT 50 
SCR 3-AMP CONTROL 

POWER CONTROL, 2 SWITCHESl "AC", "DIRVERS", 3 1/2 OR 5 1/4 X 19 
2*STEP POWER CONTROL (813 W 100MS HOLD FOR POWER LOSS) 
825 W DELAYED OUTPUT CONTROLLING M5V ONLY 
8J1 WITH 3 HG RELAYS, HV CONTROL DC 
? 

POWER CONTROL & 10V SUPPLY 

POWER CONT, 5 1/4X19, CB, 40UTLETS FRONT, 4 BACK, CHRQMACOATEP 
2*STEP POWER CONT FOR P0P6 

2-STEP POWER CONT FOR 570 MAG TAPE TRANSPORT 
POWER CONT W TERM STRIP, OPT CB SIZE, LIGHT 
2*STEP PWR CONT W HG RELAYS AND ELAPSED TIME METER, 8X17 
2*STEP PWR CONT, 50 HZ, TIME METER (NEVER MADE) 
2-STEP PWR CONT, 230V 50HZ W METER 
832 W 30AMP CB 

2*STEP 115V 60HZ 20A PWR CONT W INTERLOCK, TIME METER, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 
230V SOHZ 20A PWR CONT W INTERLOCK, TIME METER, ECO 6/71 TO REMOVE MErCURY 
U.5V 60HZ 30A PWR CONT N INTERLOCK, TIME METER, ECO 6/7J TO REMOVE MERCUR* 
832»F EXCEPT HG COMPONENTS REPLACED 
832 W NO ELAPSED TIME METER CNEVER BUILT) 

1 STEP HG POWER CONT, H5V 20A, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 
1 STEP HG PWR CONT, 230V 20A, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 
834 W 6,3V TRANSFORMER 
834-B W 6,3V TRANSFORMER 

DC RELAY PANEL W 4 DIODE INpUT FOR CONTROLLING 832, 834, 853, 854 
DC RELAX PANEL W 3 DIODES & AC RELAY FOR CONTROLLING 832, 834 
POWER DISTRIBUTION PANEL 4X17 
3 PHASE PWR CONT FOR 237 DRUM 
•15V DELAY PANEL FOR PDP7*A 
H5V 30A PWR CONT FOR PDP9 

115/230V 30A PWR CONT W SWITCH 6, HG RELAY 
115/230V 30A PWR CONT W ROWAN CONTACTOR 
RESERVED FOR 17" 841 'S 
RESERVED FOR 19" 841 'S 
2*STEP PWR CONT FOR 10 PERIPHERALS 
19" 844 

3 PHASE PWR CONT 115/230V, 60/5QHZ 
845 W 3 PHASE POWER FAIL RESTART 

OVERVOLTAGE PROTECTOR (CROWBAR +13V) FOR ADDER PROTECTOR 
REMOTE PWR CONT (8/1, 17") 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 107 

NO LINE ENGR MO/YR 

847*B CSS 3 19" 847 

848 10 DG 6 1 MALE, 1 FEMALE PLUG, DELAY RELAY (4 SEC) TO DELAY POWER TO TU55'S 

849*A IPG MQRO 5 PWR CONT FOR AFC fc UDC 

849*B IPG MORO 1 230V 849»A 

849^CA IPG FE 2 3/72 849 W THERMAL CUTOUT FOR 11/07 115V 

849*CB IPG FE 7 3/72 230V 849<*CA 

850 - 1 RELAY PANEL 

851 * » 1 RELAY PANEL 

852 • 1 RELAY PANEL 

853-E 5 10-1/2 X 19 832*£, ECO b/71 TO REMOVE MERCURY 

853«*F 5 10*1/2 X 19" 832-F, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

854 5 7X19 834, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 
854-B 5 7X19 834*B, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

854*C 5 834»B WITH 115 VAC CONTROL INPUT, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

855 15 DV 5 I FILTERED PWR CONT, H5/230V, iOA FOR RFQ9 

856 15 ELIA 5 19" 836 

857 10 KE 2 7/71 MASTER PWR CONT FOR KI10 

858 10 KE 4 4/72 AUX POWER CONTROL W 3 PHASE POWER FAIL (USED WITH 857) 
860*A 11 BDW 1 U5V 30A PWR CONT FOR BOTTOM OF CAB, 8/E & H COMPATIBLE 
860-B 11 BDW \ 230V 15A PWR CONT FOR BOTTOM OF CAB, 8/E & 11 COMPATIBLE 
860-iC 11 BDW 1 5/72 860*A W BOTH OUTPUTS SWITCHED, H5V 

860»D U BDW i 5/72 860»B W BOTH OUTPUTS SWITCHED, 230V 

861-A PS RU 2 9/72 3 POLE 4 WIRE ifcA 125/250V POWER CONTROL, 19 X 5,25 INCHES 

86!*B PS BU ? 9/72 2 POLE 3 WIRE !6A 250V POWER CONTROL, 19 X 5,25 INCHES 

861-C PS BU 1 9/72 2 POLE 3 WIRE 24 AMP H5V POWER CONTROL, 19 X 5,25 INCHES 

862*A PS BU 1 9/72 115V 16A TABLE TOP POWER CONT, 4 SWITCHED OUTLETS, NO CKT BRKR, 3 PIN MATtNlLOCK CONTROL INPUT 

862«B PS BU 1 9/72 230V 16A 862*A 

863-A PS DREW \ 7/73 5 WIRE H5V 75A 3 PHASE POWER CONTROL, KLlO 

863wB PS DREW I 7/73 5 WIRE 230V 40A 3 PHASE POWER CONTROL* KLlO 

864 PS DREW \ 7/73 SYSTEM POWER CONTROL (CONTROLS 863, 861, ETC) 

893 8 LN ft 64 FUSES, 1/8 AMP EACH USED W 793 IN DC08«C, EUROPE 
COMPLEX ANALOG MODULES 

A001 IPG AKI 5 10/73 U*BIT ♦ SIGN A/D FOR UDC, USES PADDLE BOARD A002, 1*1000 PROG GAIN +/M5V DC/DC CONVERTER, QUAD 8,5 

A002 IPG AKI 5 11/73 8 CH FLYING CAP SOLID STATE MUX PADDLE BOARD FOR A001 (1,5 HZ BANDWIDTH, BIPOLAR) 

A002*YA IpG RG 2 7/73 A002 w 60HZ BANDWIDTH, UNIPOLAR 

A0O3 SSCAN OF 3 9/73 AOOl W CONNECTORS FOR X BUS (SEE M7829) 

A004 SSCAN OF 3 9/73 4 CH FLYING CAP MUX, BERG INPUTS, X BUS CONNECTIONS (SEE M7829) 

A005 IPG AKI 1 10/73 8 CH FLYING CAP RELAY MUX PADDLE BOARD FOR AOOl (1.5HZ BANDWIDTH, BIPOLAR) 



MULTIPLEXERS 



A100 


CAT 




5 


A101 






6 


A102 






6 


A103 


CAT 




5 


AtlO 






6 


Alll 


CAT 




5 


A112 


IPG 




5 


M20 






7 


A121 


CAT 




5 


A122 


IPG 




5 


A123 


CAT 




5 


A124 


IPG 


DCB 


5 


A125 


IPG 


FE 


4 



MX SWITCH SIMILAR TO 15780, 2 SINGLE POLE TRANS SW, 12V MAX IN 
(OBSOLETE), MX SW, SIMILAR TO 15781 
(OBSOLETE), MX SW, SIMILAR TO 15782 
MX SW, SIM TO 15783, 2 SINGLE-POLE SW, 30V MAX IN 
(OBSOLETE), RELAY MX, SAME PIN CONNECTIONS AS AlOO 

LQWpLEVEL RELAY MX, 2 3-»POLE GUARDED SW, JOV MAX IN, COMMON OUTPUTS, CQMMqn MoOE 200V 
11/71 REED RELAY REPLACEMENT FOR Alll (MORE OFFSET & SLOWER, BUT WORKS) 
(OBSOLETE), 3 BIT FET MX 

MX SW, 4 SINGLE-POLE MOS FET SW, 10V MAX IN, INDEP OUT, NEG LOGIC 
A121 WITH 3»INPUT AND GATES & OUTPUTS COMMON 
MX SW, POS LOGIC, 4 SINGLE-POLE MOS FET SW, COMMON OUTPUT 
A123 WITH SEPARATE DIGITAL & ANALOG GNDS 
7/71 QUAD MULTIPLEX FET SW, OPEN CKT W NO POWER, CAN REPLACE A124, SINGLE 5 



MODEL 
NO 

A130 
A131 
A132 
A133 
A140 
A141 
A142 
A150 
A151 
A 152 
A153 
A160 
A161 
AIS2 
A163 
AIM 
A165 
A166 
A167 



PROD 
LINE 

12 
12 

10 
15 
15 

IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 



AMPLIFIERS 

A200 CAT 

A200MA IPG 
A200M5 IPG 
A200*YC IPG 
A200*YD IPG 
A200ME IPG 
A200MF IPG 
A201 



A202 
A203 
A204 
A206 
A207 



12 

DIS 
CAT 
CAT 
A207**A IPG 
A207MB IPG 
A207-YC IPG 
A207-YD IPG 
A207*YE IPG 
A207-YF IPG 
A207-YH IPG 
A207MJ IPG 
A207-YK IPG 
A207-YL IPG 
A207MM IPG 
A207-YM IPG 
A207-YP IPG 
A207-YR IPG 
A207-PYS IPG 



A208 
A209 
A210 
A211 
A212 



DIS 

12 

IPG 

IPG 

IPG 



DES STATUS DESCRIPTION 

ENGR MO/YR 

JDL 5 MX FOR HNC| 4 CKTS 

RI 5 MX FOR PDP-12, 8 CHANNELS, DRIVES AN A215 

7 (NEVER RELEASED), FET GATE DRIVER 

DREW 5 11/71 8 CHANNEL FET SWITCH FOR KliO, TO MOV RANGE 

HL 5 2 CHANNEL ANALOG SWITCH, 2/CARD, USES SWITCHABLE OP AMP, FOR VT15 

LH 5 BREAK POINT GENERATOR FOR VT15, USED WITH A311 

MORO 5 8 CHANNEL FLYING CAP MUX, QUAD, CONNECTOR ON HANDLE END FOR INPUT 

MORO 5 BLOCK SELECT FOR AM07*A 

MORO 2 3/72 SOLID STATE A150 

MORO 1 11/71 SOLID STATE A151 

DCB 5 7/73 8 CHANNEL MUX (ANALOGIC), 20*A1&0, DOUBLE X 5 

DCS 5 7/73 8 CH MUX WITH HI AMP (ANALOGIC), 20-A161, DOUBLE X 5 

DCB 5 7/73 8 CH MUX WITH DECODER & ENABLE (ANALOGIC), 20-AJ62, DOUBLE X 5 

DCB 5 7/73 8 CH MUX WITH 111 AMP, DECODER, & ENABLE (ANALOGIC), 2CHA163, DOUBLE X 5 

DCB 5 7/73 8 CH CONSTANT IMP MUX (ANALOGIC), 2Q*A164, DOUBLE X 5 

DCB 5 7/73 8 CH CONST IMP MUX WITH 1|1 INVERTING AMP, (ANALOGIC) 1000 OHMS/VOLT, 20-A165, DOUBLE X 5 

DCB 5 7/73 8 CH CONST IMP MUX WITH DECODER(ANALOGIC) , 20*A166, DOUBLE X 5 

DCB 2 8/70 8 CH CONST IMP MUX WITH 1(1 INV AMP (ANALOGIC) 1000 OHMS/VOLT, WITH DECODER, 20«Ai67, DOUBLE X 5 

6 DIE OP AMP, HIGH DC GAIN, PURCHASED, ENCAPSULATED, 10V, 20 MA OUT 

5 MOV TO MOV INPUT, OV TO MOV OUTPUT 

5 OV TO MOV IN, TO MOV OUT 

•5 OV TO MOV IN, TO *10V OUT 

5 »5V TO +5V IN, TO MOV OUT 

5 OV TO «5V IN, TO MOV OUT 

5 OV TO +5V IN, TO MOV OUT 

6 (OBSOLETE), OP AMP SIMILAR TO 1751 
RI 5 2 ANALOG PREAMPS, FOR PDP8/L 

7 CAPSTAN SERVO PREAMP 
7 DEFLECTION PREAMP 

6 DIF OP AMP, FAST SETTLING, PURCH FROM ANALOG DEVICES, 10V, J5 MA OUT 

5 DIF OP AMP, ECONOMICAL, GENERAL PURPOSE, 10V, 15 MA OUT 

5 MOV TO +10V INPUT, OV TO MOV OUTPUT 

5 OV TO MOV IN, TO MOV OUT 

5 OV TO MOV IN, TO MOV OUT 

5 «5V TO +5V IN, TO MOV OUT 

5 OV TO *5V IN, TO MOV OUT 

5 OV TO + 5V IN, TO »1QV OUT 

5 TO MOV IN, TO MOV OUT 

5 TO MOV IN, MO TO MOV OUT 

5 TO MOV IN, *5 TO +5V OUT 

5 M0,51V TO M0.51V IN, TO M0.51V OUT 

* TO MOV IN, M0.51V TO OV OUT 

5 TO M0.51 IN, TO M0,5lV OUT 

5 TO +5V IN, MO, 51V TO OV OUT 

5 TO "5,25V IN, TO MO, 51 OUT 

«i »5V TO +5V IN, MO, 51V TO OV OUT 

BU 5 POWER OP AMP FOR REMOTE DISPLAY, 200 MA OUT 

CL 5 2 PREAMPS FOR TO +2V, MOOTED A202 FOR LlNC, GAIN OF 5 

MORO 5 XI AMP FOR GASCHROM-8, HIGH COMMON MODE VOLTAGE AND REJECTION 

MORO 5 X10 AMP, SIMILAR TO A210 

MORO 5 VARIABLE GAIN AMP, XI TO X256, FOR GASCHROM-8, DOUBLE WIDTH & THICKNESS 



MODEL 
NO 



PROD 

LINE 



A213 IPG 
A214 12 
A214*YA 12 
A214*YB 12 
A214*YC 12 
A214-YD 12 
A214*YE 12 
A214-YF 12 
A214-YH CSS 
A214-YJ CSS 
A2t4*YK CSS 
A215 12 
A215-YA 12 
A2!5*YB 12 
A216 IPG 
A217 15 
A217*YA CSS 
A217*YB CSS 



A218 
A219 
A220 
A221 
A222 
A223 
A224 



12 

IPG 

IPG 

15 

IPG 

IPG 

1.2 



A224*YA 12 
A224-YB 12 
A224*YC 12 
A225 12 
A225-YA 12 
A22S.YB LDP 
A226 12 
A226*YA 12 
A226-YB 12 
A226*YC 12 
A227 15 
A228 15 
A229 IPG 
A229«YA IPG 
A229*YB IPG 
A229*YC IPG 
A229»YD IPG 
A229-YE IPG 
A230 IPG 
A230-YA IPG 
A230"YB IPG 
A230»YC IPG 
A230-YD IPG 
A230»YE IPG 
A230«YF IPG 



A231 
A232 
A233 



8/E 
8/E 
IPG 



A233«YA IPG 



A234 



IPG 



DES 
ENGR 

FE 

RI 

RI 

PI 

RI 

GPB 

GPB 

GPB 

DH 

DH 

DH 



MORO 

LH 

JJL 

JJL 

RI 

MORO 

FE 

DR 

MORO 

MORO 



LH 
LH 
HL 
RG 



BQ 

HL 

EK 

EK 

EK 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

GPB 

GPB 

RG 

RG 

RG 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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10 CPS LOW PASS ACTIVE FILTER, FOR GASCHRQM*8 

DUAL X5 AMP FOR POP-12 

TO *2V IN, X5 

♦ /* 5V IN, XI 

*/-10V IN, X 1/2 

TO "2V IN, X5 

TO +10V IN, XI 

TO +5V IN, X2 
10/70 TO +1V IN X10, TO «1V IN X10 
10/70 »,5 TO +,b IN X10. *,5 TO + 1.5V X5 
10/70 « t 5V TO 4,5V IN X2, -.5 TO 9,bV XI 

ANALOG BUFFER FOR PDPM2, USED fllTH A131 

A215 WITH FILTER CAPS REMOVED, U2=QV, H2 = U0V 
5/73 A215 WITH FILTER CAPS REMOVED, U2« *1V, H23+1V0LT 

BUTTERWORTH FILTER, 2 CPS, REPLACES A213 EXCEPT FOR POLARITY 

SUMMER-DRIVER FOR VT15, 5 FET INPUTS, ONE W OFFSET POT, X*l, 10K IN, BUF OUT 

A217 WITH GAIN OF 1 AND NO OFFSET 

A217 WITH GAIN OF 2 AND NO OFFSET 

DUAL DAC BUFFER FOR L1NC/8 RETROFIT 

SWITCHED GAIN AMPLIFIER, 8 GAIN POSITIONS, FOR AM07 

SELECTABLE GAIN NON-INVERTING AMP, GAINS OF 1,2,4, OR 8, TO -1QV IN, +/„ lOV OUT, \ US 10 ,01% 

TWO ANALOG CABLE DRIVERS, DlF INPUT, GAIN OF 1/2, CKT OF A217, 50 OHM LOAD, + /- 5V OUT 

LOW DRIFT A220 

3RD ORDER BESSEL FILTER FOR AM05, 3 MS RISE TIME TO ,01%, -20 DB AT 2 KHZ 
U/71 SINGLE CH BI-POLAR DIFF AMP, GAIN«5, 100 MEG OHM INPUT, 74 DB CMR, +/*10V OUT 
11/71 A224 WITH GAIN OF 2, +/- 5V IN 

11/71 A224-YA WITH 2X ATTEN AT INPUT! +/»10V JN, 20K INPUT Z, GAIN OF 1 
11/71 A224 WITH GAIN OF 10, +/* IV IN 
11/71 DEFLECTION AMP FOR 4 AMP YOKE , VR14 
5/73 REDUCED GAIN A225 FOR POP15, CREATED BY ECO 
5/73 A225 W FASTER SETTLING TIME, GT40 
11/71 SINGLE CH DlFF AMP, GAlN*10, UNIPOLAR, +2 INPUT, */»10V OUT, JUMPER CHANGE FOR NEG INPUTS 
11/71 A226 EXCEPT GAIN : 4, 10 +5 INPUT 
U/71 A226 EXCEPT GAIN s 2, TO UQ INPUT, 20K INPUT Z 
11/71 A226 WITH GAIN OF 20, TO +1V IN 



2/70 
2/70 



A217 WITH ONE INVERTING INPUT 
5/73 DIF AMP + SPACE FOR FILTER 
5/73 A229, 17 HZ LOW PASS, 4 POLE 
5/73 A229, 2000 HZ LOW PASS, 4 POLE 
6/72 A229, 10 HZ LOW PASS, 4 POLE 
12/72 A229, 2 POLE 4 HZ LOW PASS 
9/72 A229, 1,5 HZ LOW PASS PASSIVE FILTER 

U/71 DUAL DIFF OP AMP, SPACE FOR RESISTORS, (2 741 »S), OUTPUT RANGE OF +/-10V 
4/71 FOLLOWER IN CH 1, 2 INPUT DjFF ADDER CHAN 2, GAIN OF 1 

FOLLOWER IN CHAN 1, INVERTER IN CHAN 2 WITH GAIN OF *1 OR »Q,5 
2 DIFF 2 INPUT ADDERS, GAIN OF 1 

INVERTER IN CHAN 1, GAIN OF 0,0625, INVERTER IN CHAN 2, GAIN OF -4 
INVERTER IN CHAN 1 WITH GAIN OF *0,1, INVERTER WITH GAIN OF »1 IN CHAN 2 
CH it GAIN OF »2 OR + 3f CH 21 FOLLOWER 
64 CH MUX CONTROL FOR A232 & A841 

fl PREAMPS 6 8 CH MUX EXPANSION, A131 & A2l5 CKTS, AM8-EB 
U/71 4 CH PADDLE BOARD FOR A633, A634, TO +10V, QUAD X 5 

7/73 A233 WITH +/-1QV OUTPUTS 
U/71 A233 EXCEPT +1 TO +5V 



2 4/71 

5 U/71 

2 4/71 

2 4/71 

2 9/71 

5 4/72 

5 9/72 
5 
3 
5 



MODEL 

no 

A235 

A236 

A238 

A239 

A24Q 

A241 

A242 

A243 

A243* 

A243* 

A244 

A244- 

A244- 

A244* 

A244» 

A260 



PROD 
LINE 



IPG 

IPG 

15 

IPG 

IPG 

LDP 

LDP 

IPG 

YA IPG 

YB IPG 

IPG 

YA IPG 

YB IpG 

YC IPG 

YD IPG 

CAT 



DES 
ENGR 

RG 

RG 

HL 

MORO 

TM 

JL 

JL 

RG 

RG 

RG 

DEB 

DEB 

DEB 

DEB 

DEB 

DCB 



STATUS 
MQ/YR 



11/71 

9/72 

5/7 3 
3/72 
4/72 
7/73 
5/73 
7/73 
7/73 
7/73 
5/7 3 
1/73 
9/73 
I 11/73 
1 11/73 
5 7/73 



DESCRIPTION HO 

A233 EXCEPT 4 TO 20 MA 

A233 EXCEPT 10 TO SO MA 

DUAL IMPROVED A228 

SW GAIN AMP, 8 RANGES 

FILTER, 3RD ORDER BESSEL, PROG BANDWIDTH 

4 PREAMPLIFIERS, MANUALLY SWITCHED TO + 2V, +/*5V, TO +10V IN, +/»5V OUT, LOW TC, DOUBLE 8,5 

A241 W +/*1V IN, +/-5V OUT ONLY 

DUAL 1 MEGOHM INPUT DIFF AMP, GAIN=i, +/«10V OUT, SPACE FOR 2ND STAGE OF GAIN, SINGLE 5 

A243 W 1,5 HZ LOW PASS FILTER 

A24J W 0,5 USEC FILTER ON OUTPUT 

DUAL 10 MEGOHM INPUT DIFF AMP, GAlNsl, +/*10V OUT, SPACE FOR 2ND STAGE OF GAIN, SINGLE 5 

A244 WITH 1,5 HZ RC FILTER 

ONE 10-MEG INPUT DIFF AMp, GAIN s 1, SINGLE ENDED X10 AMp, BQfH +/-»10V OUT 

DUAL SINGLE ENDED FOLLOWER, +/*10V 

DUAL 5, IK INPUT DIFF AMP, GAIN=1, ♦/*10V 

DUAL DIFFERENTIAL OP AMP, 20»A260, DOUBLE X 5 



GENERATORS 

A300 MTST 5 X10 AMPLIFIER 

A310 IPG MORO 5 4X LINE FREQUENCY CLOCK, GASCHROM*8 (INTEGRATOR 6 2 COMPARATORS) 

A311 15 LH 5 BASIC VECTOR GENERATOR FOR VT15 

A312 DIS ADL 5 ANALOG FUNCTION GENERATOR FOR KV8/I 

A312-YA DIS ADL 5 A312 WITH LONGER TIME CONSTANTS FOR MULTIPLE TERMINALS 

A313 DIS ADL 1 9/68 WRITE THROUGH OPTION CARD FOR KY8/I 

A314 DIS ADL 5 COMPARATOR, USED IN VT02 TERMINAL (WITH KV8/I) 

A315 IPG GFS 5 ABSOLUTE AMPLIFIER WITH SIGN BIT 

A316 8/E ADL 7 (OBS), ANALOG FUNCTIONS FOR VS8«E, QUAD, 8,5, A312 PLUS 

A317 15 HL 6 7/73 ARBITRARY VECTOR FOR VT15, DOUBLE 8,5 (*ILL BE REPLACED B¥ A3170) 

A3170 15 HL 2 7/73 ARBITRARY VECTOR FOR VT15, REPLACES A317, DOUBLE 8,5 

A318 15 HL 3 S/73 BASIC VECTOR GENERATOR FOR VT15, IMPROVED A311, DOUBLE 5 

A3180 15 AA 2 7/73 ARBITRARY VECTOR GENERATOR FOR VT15, REPLACES A3I8 IN ARBITRARY SYSTEMS, DOUBLE 8,5 

A319 15 JG 2 7/71 X & Y COMPARATOR, VW01*PS, DOUBLE X 5 

A320 LDP HL 4 5/73 VECTOR GENERATOR *« DRIVER FOR VT40, HEX 8,5 

SAMPLE & HOLDS 



A400 
A401 
A402 
A403 
A404 
A405 
A406 
A407 
A408 
A440 
A460 
A461 



CAT 

12 

DIS 

CAT 

11 

LDP 

LDP 

LDP 

12 

CAT 

CAT 



RI 



JL 
JL 

DCB 
DCB 



5 SAMPLE & HOLD, GAIN OF M, 10V MAX IN, NEG LOGIC 

5 SAMPLE & HOLD* USED ON LlNC*8, SIMILAR TO A705 

7 (OBSOLETE),. FOLLOW & HOLD, EQUIV TO 1575 

7 (NEVER MADE) 

5 SAMPLE & HOLD, SIM TO A400, POS & NEG LOGIC CONTROL, 6 USEC ACQUISITION 

5 SAMPLE & HOLD, POS LOGIC ONLY, 2 US ACQUISITION, REPLACES A404 IN P0Pl2 & AD01 

4 5/73 SAMPLE & HOLD (15 BIT ACCURACY) SINGLE 8,5 

4 5/73 A406 8 CH MUX, SINGLE 8,5 

1 10/73 8 CH SWITCHED GAIN MUX (1, 4, 16, 64), SINGLE 8,5 

5 12/71 4 CHANNEL SAMPLE & HOLD (SIMILAR TO A405) 

5 7/73 SAMPLE & HOLD WITH NO INPUT BUFFER, 2Q*A46Q, DOUBLE X 5 

5 7/73 A460 WITH AN INPUT BUFFER, 20-A461, DOUBLE X 5 



COMPARATORS 

A500 MTST 
A501 MTST 
A502 CAT 



7 (OBSOLETE), HIGH SPEED DIF AMP & SLICER FF, REPLACED BY A501 

6 (OBSOLETE), A500 WITH DIFFERENT PINS, NO INTERNAL POT, SLICER FF 

5 COMPARATOR WITH 1 MV RESOLUTION, DIF IN (SIM TO 1572), NEG LOGIC 



MODEL 

NO 



PROD 

LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 
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A503 MTST 

A504 MTST 

A505 IPC RG 

DACS 

A6000 LDP GFS 

A6000^YA LDP GFS 

A601 CAT 

A602 

A603 

A6Q4 CAT 

A605 CAT 

A606 CAT 

A607 IPG 

A608 CAT 

A609 CAT 

A610 CAT 

A611 CAT 

A612 DIS 

A613 CAT 

A614 IPG 

A615 12 

A616 CSS 

A617 8 

A618 CAT 



A618-YA 15 
A619 CAT 



A620 
A621 
A6?2 
A623 
A624 
A625 
A633 
A634 
A660 
A661 
A662 
A663 
A664 
A665 



CAT 

CAT 

15 

15 

15 

LDP 

IPG 

IPG 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



ADL 

RG 
RI 
JwlL 
ADL 

LH 



LH 
RF 
JG 

AW 
RG 
RG 



DCB 
DC8 



7 (OBSOLETE), SLICES FF 

7 (OBSOLETE), DISCRIMINATOR WITH FF 

2 9/72 DUAL VOLTAGE LEVEL DETECTOR, ADJUSTABLE FROM + 10V TO -IQV, SINGLE 5 



5 5/73 12 BIT D/A W REF, CURRENT OUTPUT, REQUIRES +/-15V, 2 3/8X3 3/4 SUBASSEMBLY. 

3 9/72 A6000 W 10-BIT ACCURACY 

5 D/A, 0,25% ACCURACY, 3 BIT LADDER SECTION FOR TO «10V DAC, NEG LOGIC 

6 (OBSOLETE), 3-BIT BINARY DAC, MED ACC 
6 (OBSOLETE), 3*BIT BINARY DAC, HIGH ACC 

5 D/A, 0,025% ACC, 2 BIT LADDER SECTION FOR TO -IQV DAC, NEG LOGIC 

5 A604 WITH 0,005% ACC 

5 A604 WITH DIF WEIGHTING RESISTORS, USED WITH A604 FOR 2421 BCD 

5 CHEAP 10 BIT DAC FOR DISPLAY 

5 O/A, 10 BITS, TO + 10V OUT, SINGLE BUFFER, POS LOGIC 

5 D/A, 10 BITS, -5 TO + 5V OUT, SINGLE BUFFER, POS LOGIC 

5 A608 WITH DOUBLE BUFFER 

5 A609 WITH DOUBLE BUFFER 

5 10 BIT DAC WITH FET GATE DRIVERS, KV8/I 

5 D/A, 12 BITS, BINARY OR BCD, TO + 10V OUT, POS LOGIC 

5 12 BIT DAC WITH BUF REG, +/-1QV, 8,5 , DOUBLE 

5 9 BIT DAC FOR POP-12, WITH DUPLICATE INPUTS TO 2ND & 3RD LSB«S 

6 4/71 ANALOG DEVICES MINIDAC, 10 BIT, 40 NS DAC 

2 3/70 2 3-BIT DACS & COUNTER, FOR CHAR GEN VA8 IN KV8 

5 A608 USING +5V SUPPLY INSTEAD OF + 10V 

5 A618 WITH TO + 5V INPUT & SUMMING NODE BROUGHT OUT 

5 A609 USING + 5V SUPPLY 

5 A610 USING +5V SUPPLY 

5 A611 USING + 5V SUPPLY 

S 7/71 10-BIT SINGLE BUFFERED DAC, 

5 1/72 12-BIT DOUBLE BUFFERED DAC, 

2 7/71 10-BIT BUFFER & DAC, TO +5V, 
5 10/73 2 12-BIT DACS, + /-5V 
5 12/71 4 D/A'S, 10 BITS, UNIPOLAR, USED WITH A233,4,5,6, 

3 5/73 2 D/A'S, 12 BITS, UNIPOLAR, USED W A233, 4, 5, 6, 
5 7/73 12 BIT MULTIPLYING DAC, +/-10V REF RANGE, OUTPUT IS 
5 7/73 A660, EXCEPT BCD ABSOLUTE VALUE, 20-A661 
5 7/73 A660, EXCEPT 2lS COMPLEMENT, 20-A662 

5 7/73 A660, EXCEPT BINARY ABSOLUTE VALUE WITH REGISTER, 2Q-A663 

5 7/73 DUAL 8*§IT DAC, TO +10V, 30 USEC, 20-A664, DOUBLE X 5 

1 5/71 SINGLE 8-BIT DAC, TO + 10V, 30 USEC, 20-A665, SINGLE X 5 



5 USEC SETTLING TIME, VT15 
10 USEC SETTLING TIME, AA15 
SINGLE X 5 



TO -IQV, QUAD X 8,5, FOR UDC 

TO -10V, QUAD 8,5 FOR UDClt 

TO REF, BIN ABS VALUE, 2Q-A66Q, DBLE X 5 



POWER SUPPLIES 



A700 
A7 01 
A702 
A704 
A705 
A706 
A707 
A708 
A709 
A712 



IPG 
CAT 
CAT 

12 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 



7 (CANCELLED) 

5 POWER SUPPLY, + 15V IN, + 1QV & +3V OUT 

5 -10V REF SUPPLY, SIM TO 1562, 30 MV REG, -60 TO +60 MA OUT 

5 -10 REF SUPPLY, LIKE 1704, 0,1 MV REG, 0,1 MV P-P RIPPLE, -90 TO +40 MA OUT 

7 (OBSOLETE), SAMPLE & HOLD 

5 POWER SUPPLY FOR A202, USED ON LINC-8 

t 9/68 A704 BUFFER 

5 12/72 VOLTAGE REG, AD01-A, +15V & -20V IN, +5V @ 1,1A, -15V § ,2A OUT 

RG 1 12/72 +/-10V REFERENCE SUPPLY, SOMA, SINGLE 5 

ADL 5 VOLTAGE REG FOR KV8/I, +/» 12V § 100 MA FROM ♦/« 15V 



MODEL 
NO 

A760 
A761 



PROD 
LINE 

MOD 
MOD 



DES 
ENGR 

DCB 
DCB 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 



H2 



5 7/73 DUAL 15V 100 MAC150 TOTAL) FROM SV 1,1A ANALOGIC, DOUBLE XI X 5, 20*A76Q 
5 7/73 2 A760 ON ONE CARD, DOUBLE X 1 X 5, 2Q-A760 



A/D CONVERTERS 



A80O 
A801 
A802 
A803 
A804 
A810 
A8U 
A812 
A841 
A860 
A861 
A862 
A863 
A864 
A865 
A866 
A872 
A873 
A874 
A875 
A877 
A878 
A 8 19 
A880 
A881 



CAT 
IPG 
CAT 
LDP 

CAT 

11 

8/E 

CAT 

CAT 

CAT 

IPG 

12 

LDP 

LOGIC 

ipG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IpG 



MQRO 

DCB 

JJL 



GPB 



MORO 



DCB 

MQRO 

EK 

RG 

RG 

MQRO 

MORO 

RG 

RG 

RG 



6 

5 

t 4/70 

1 7/71 

5 10/73 

7 

5 

5 1/72 

4 5/7 3 

5 7/73 
5 7/73 
5 7/73 
1 12/71 
5 7/73 
1 4/72 

5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
1 2/72 
1 9/70 

1 12/71 

2 5/73 

1 5/72 

2 5/73 



(OBSOLETE), A/D, 10 BITS, WITHOUT INTERNAL REF 

A/D, 10 BITS, TO +10V IN, 10 USEC CONV TIME, WITH INT REF, POS LOGIC 

12 BIT + SIGN A/D, 8,3" QUAD, 20 USEC 

8*BIT A/D, ANALOG DEVICES MICRO«DAC 

12 BIT A/D, +5 TO »5V 

(NEVER RELEASED) 

A801 USING +5V SUPPLY INSTEAD OF + 10V 

10 BIT A/D, TO +1QV INPUT, 10 USEC CONV TIME 

10 BIT A/D WITH S&H, A405 + A811 CKTS, AD8*EA 

12 BIT A/0 (SIGN + U BITS MAGNITUDE) */*2V IN, 9 MSEC, 20-A860 

12 BIT A/D UNIPOLAR, TO +10V IN, 48 USEC, 20*A861 

12 BIT A/D BIPOLAR, +/-10V IN, 48 USEC, 2Q-A862 

12 BIT A/D BIPOLAR ♦/* 10V IN, 48 USEC, 20*A863 

15*8IT BIPOLAR +/M0V A/D, 18 USEC, 3 THICK, DOUBLE X 5 

REPACKAGED A864 DOUBLE 8,5, 2 THICK 

12 BIT 15 USEC A/D, PHOENIX DATA, DOUBLE 5, 20-A866 

12 BIT A/D, BIPOLAR, +/-10V I N 18 USEC, PHQENlX DATA, LIKE A862 EXC NO SERIAL OUTPUT, 30*10098 

11 BIT BIPOLAR +/*!QV IN, 6 USEC, PHOENIX ADC711 ON DEC BOARD, DOUBLE X 1 X 5 
12-BIT BIPOLAR +/-10V IN, 6,5 USEC, PHOENIX ADC712 ON DEC BD, DBLE X 1 X 5 

12 BIT TO *10V A/D, 6,5 USEC, PHOENIX ADC712 ON DEC BOARD, 30*10861*52 

13 BIT A/D, BIPOLAR, +/HQV IN, 36 USEC, PHOENIX, DOUBLE X 8,5 

13 BIT A/D BIPOLAR, ♦ /» 10V IN, 10 USEC, ANALOGIC, DOUBLE 5, 20»A878 
12 BIT A878, 4 USEC, 20*A878 

11 BIT A878, 20*A880 

10 BIT A878, 2,5 USEC, 20*A881 



SIGNAL CONDITIONING CARDS, MISC, 



A900 IPG MORO 4 

A901 IPG MORO 6 

A902 IPG MQRO 6 

A903 IPG MORO 5 

A9G3*YA IPG RG 3 

A904 IPG MORO 5 

A905 IPG MORO 5 

A913 IPG MORO 2 

A914 IPG MORO 1 

A915 IPG MORO 2 

A990 CAT 5 

A992 CAT 5 

A995 7 
B SERIES MODULES, GATES 



7/73 8 CHANNELS, TO 10V, WITH 8 PAIR FORKED LUGS FOR TWISTED PAIR CABLE, PLUGS INTO A150 
9/70 A900 EXCEPT TO 100V, PLUGS IN?0 AI5O 
9/70 A900 EXCEPT TO 50 MA, PLUGS INTO A150 

8 CH, TO 10V WITH FINGERS ON HANDLE END FOR H807, PLUGS INTO A150, DOUBLE X 6" 
5/73 A903 MODIFIED FOR +/* 10V 
EXCEPT TO 100V 
50 MA 



2/72 

11/71 

1/72 



A903 
A903 
A903 
A904 



EXCEPT TO 
WITH FUSE 
WITH FUSE 



B104 CAT 
B104»YA TPL 
B105 CAT 



B113 
8115 

B117 
B123 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 



MI 



DOANE 



5 

2 3/72 

5 
5 
5 
5 
5 



A905 WITH FUSE 

AMPLIFIER BOARD FQR MOUNTING OP AMp (NOT INCLUDED) 

AMPLIFIER BOARD 

(CANCELLED) 



4 INVERTERS, 3 LOADS 

2 MA FAN IN, 3 & 4,7K LOADS 

5 INVERTERS, 5 LOADS 

4 2-INPUT NEG NAND GATES, 3 LOADS 

3 3*INPUT NEG NAND GATES, 3 LOADS 
2 6-INPUT NEG NAND GATES 

4 2*INPUT SERIES TRANSISTOR GATES, 3 LOADS 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 


MO/YR 


B124 


CAT 


WH 


5 


B129 


15 




6 


B130 


CAT 


DOANE 


5 


B131 


15 




5 


BU2 


15 




5 


B133 


10 


WH 


5 


B134 


to 




5 


B115 


10 


WH 


5 


B136 


10 


WW 


5 


B137 


10 


WH 


5 


B138 


10 


SU 


5 


B141 


10 


WH 


5 


B142 


8 




5 


B152 


10 




5 


B155 


CAT 


WH 


5 


B1S6 


10 




5 


B163 


10 




5 


B165 


10 




5 


B166 


10 




5 


8167 


10 




5 


B168 


10 




5 


8169 


15 




5 


B169*YA 


10 


su 


4 5/73 


Bl7t 


CAT 




5 


Bi?2 


10 




3 


B173 


10 


SU 


5 


B181 


CSS 


JJL 


2 7/71 


B191 


10 




7 


B192 


10 




7 


B193 


10 




7 


B198 


10 




5 


B199 


10 




5 


FLIP«FL0PS 






B200 


CAT 




5 


B201 


CAT 




5 


B204 


CAT 




5 


B210 


15 




5 


B211 


10 




6 


B212 


10 




5 


B213 


15 




5 


B214 


10 




5 


B250 


10 




5 


DELAYS 








B30i 


CAT 




5 


B305 


MTST 




1 3/67 


8310 


10 




5 


B311 


10 




5 


B312 


10 




5 


B320 


MOD 


DOANE 


1 11/65 


B360 


CAT 




5 



DESCRIPTION 113 

3 SETS OF 3 INVERTERS IN PARALLEL, 3 LOADS 
(OBS), PDP7X INVERTER LOGIC 

4 3-INPUT ANDS QRED, BOTH OUTPUTS, PARITY FOR 3 BITS 
PDP9 ADDER 

PDP9 LINK ADDER 

2 MA EQUIV TO B113 

4 2»INPUT POS AND GATES, 3 LOADS, 2MA EQUIV TO B124 

2 MA EQUIV TO B115 

3 MA B134 

2 MA EQUIV TO 8117 

PDP10 ADDER (BJ31 WITH ADDED DIODE TO KILL THE CARRY QUICKLY) 

7 2«INPUT GATES, 2 MA INPUT EQUIV TO R141 

DIODE GATE, Bl4l W ITH 10 MA LOADS ON INPUTS F, J, L, N ,R, T, V, FOR PDP8 

BINARY-TO'OCTAL DECODER, Rlbl WITH HIGHER FAN*IN fc No CLAMP LOADS & Nq EMITTER GATING 

HALF BIN*TO*QCTAL DECODER, 2 BITS, 2 ENABLE INPUTS 

2 MA EQUIV TO B155 

6 2*INPUT GATES, 1 PAIRED COMMON INPUT, 2 MA EQUIV OF R123 

2 MA DIODE EQUIV OF B105 

COUTING GATE FOR SC ADDER OF PDP10 

8 2«INPUT NANDS QRED TQ 4 OUTPUTS WITH 2 ENABLE INPUTS, 2X4 

4 3»INPUT NANDS ORED TO 3 OUTPUTS WITH 3 ENABLE INPUTS, 3X3 

DIODE GATE EQUIV TO B129, PDP9, 8 2»INPUT NANDS ORED TO 2 OUTPUTS, 4 ENABLE INPUTS, 4X2 

B169 W NO LOAD RESISTORS (MF10) 

6 SETS OF 2. INPUT ANDS ORED, BOTH POLARITIES OUT, PDP7 

FASTER B171, 2 MA FaN*IN 

14 INPUT NEG NAND GATE W ONE INPUT PRECEDED BY A 10 IN POS nAnD, MElO 

10MHZ R181 DC CARRY CHAIN 

(NEVER MADE), ADDER, PDPtO 

(NEVER MADE), NEGATIVE LOOK AHEAD ADDER, PDplO 

(NEVER MADE), POSITIVE LOOK AHEAD ADDER, PDP10 

PROTECTION COMPARATOR, PDplO MEM, & «3V IN & OUT, COMPARES 2 b-bIT WORDS 

FM ADDRESS DECODER FOR B250 IC'S, DOUBLE 

CHEAP 10 MC COUNTING FF 

SINGLE FF 

4 FF'S 

AR FOR PDP7 

FF, BUFFERED, NO DELAY 

DUAL RS FF, PDPIO, BUS DRIVER OUT, DELAYED & NOT DELAYED RS INPUTS 

PDP9 FF, SINGLE INPUT JAM, NO DELAY 

4 FF»S, B204 MADE OUT OF 3 MA DIODE GATES 

FF MEMORY, PDPIO, FAIRCHILD IC'S, 8X12 BJTS/CARD, DOUBLE BOARD 



10 MC ONE SHOT 

10 MC ONE SHOT, RAMP GENERATOR, INTERNAL OR REMOTE (PROGRAMMABLE) DELAY 
4 DELAY LINES, DOUBLE SIZED 

TAPPED DELAY LINE, 200 NSEC, 25 NS STEPS, EMITTER FOLLOWER INPUT 
DELAY LINE, B311 CONTINUOUSLY VARIABLE, DIODE INPUT, PDPIO 
11/65 TAPPED DELAY WITH PULSE AMP, 25-200 NSEC IN 25 NSEC STEPS 
SCREWDRIVER DELAY LINE ♦ PULSE AMP, 200 * 250 NS MAX 



CLOCKS 



MODEL 
NO 



PROD 

LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 



U4 



B401 
8405 
84t0 
8450 



CAT 
CAT 
10 



ATT 
WH 



INPUT CONVERTERS 
8501 
PULSE AMPLIFIERS 



B602 
8604 
8610 
B611 
8612 



CAT 
15 

10 
10 



RI 



SU 



OUTPUT CONVERTERS 



8620 
8633 
8615 
8681 
8692 
8683 
8694 
B685 



CAT 

10 

10 

CAT 

10 

10 

CAT 

10 



ATT 
ATT 



DOANE 



5 VARIABLE CLOCK 

5 CRYSTAL CLOCK, 2 TO 10 MC 

5 VOLTAGE CONTROLLED CLOCK, 1-10 MC, 40 TO 100 NSEC NKG PULSES, POT ADJUST 

1 12/64 10 MC FIXED FREQ MULTI WITH Ef OUTPUTS 



SEE W501 



5 DUAL 10 MC PULSE AMP 

7 7/73 DUAL PA, LIKE B602 BUT WITH % OUTPUTS FROM EACH PA, PDP7 

6 (DBS), 25 NS PULSE AMp FOR USE WITH B212 
5 DUAL PULSE AMP, 25 NSEC, PDP1Q 

4 5/73 DUAL PULSE AMP, 60 NSEC, MF10 



5 REGISTER CARRY CIRCUIT, 2 BITS ♦ INVERTERS 

5 1/73 8131 W 65J4»C TRANSISTORS, SINKS 63 MA 

5 1/73 B135 W 6534*C TRANSISTORS, SINKS 63 MA 

5 4 POWER INVERTERS 

5 4 BUS DRIVERS 

5 3 BUS DRIVERS, OR OUTPUT, 50 QHM LOAD, *3V 

5 2 BUS DRIVERS, LIKE 6684 

5 3 DIODE GATE DRIVERS, 2 CKTS, 80 MA 



g GND, $ MA 9 *3V, PDPIO 



C SERIES EQUIPMENT, PANELAlDE KITS 



C001 

C001*A 

C002 

C003*A 

C003«B 

C004 

COOS 

C006 

C007 

C009 

C100 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
9 

MOD 



JJO 



9/66 



CABINET SERIES 

CA8»1 
CAB-IB 
CAR. 2 
CAB-3 
CAB-5 
CA**5D 
CA8-6 
CA8-8A 8 
CA8.8B 8 
CAB8-AS 8 



6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 


6 


4/73 



A/D KIT WITH H999*P 

A/D KIT WITH H900AWP 

A/D KIT WITH 1943WP 

REAL TIME CLOCK PANELAID KIT, 60 HZ 

50 HZ VERSION 

PDP8 TO PDP8/S INTERFACE CONVERTER-BUFFEr 

PDP8/S I/O BUS INTERFACE CONNECTOR PANELAID KIT 

INPUT/OUTPUT BUFFER FOR PDP8/S PANELAID KIT 

INPUT BUFFER INTERFACE FOR 8 QR 8/S, REPLACES D005 

MEMORY TIMING 6 CONTROL KIT 

KIT, 12 BIT INTERACE TO POS BUS (USES EIOO), 2 BLOCKS, FOR 4 SINGLE CARD INTERFACE 

MODULES (M737, M739, M107) 



STANDARD CABINET, MAY BE ORDERED WITH OR WITHOUT PANELS OR END 

BLACK CABM 

SPARE SYSTEM CABINET, SIMILAR TO CAB-1 

FRENCH DOORS BELOW, BLANK AT TABLE LEVEL, PLYWOOD TOP PANEL 

POPS CABINET, INCLUDING TABLE & BLANK CONTROL PANEL 

DOUBLE CAB. 5 WITH LONG TABLE, 2 CONTROL PANELS 

CABINET, PDP6 TYPE, INDICATOR PANEL AT TOP 

CABINET FOR PDP8 WINGED TABLE 

CABINET FOR PDP8 RECTANGULAR TABLE 

CAB FOR PDP8/S 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION U5 

NO LINE ENGR MQ/YR 

CAB8-IA 8 6 4/73 OPTION CABINET (OLD) 

CAB8-IB 8 6 4/73 H950 + 8/1 

CAB-IC 8 6 4/73 OLD CABINET ♦ 8/1 

CAB*9A 9 ft 4/73 19" EXPANDER CABINET, FULL WIDTH DOORS, BLACK, GRAY END PANELS 

CAB-98 9 ft 4/73 SAME AS 9A WITH INDICATOR PANEL 

CAB-9C 9 6 4/73 SAME AS 9A, BUT SNAP-ON COVERS ON FRONT 

CAB-9D 9 6 4/73 SAME AS 9B, BUT SNAP-ON COVERS ON FRONT 

D SERIES EQUIPMENT, OCTAID KITS 

D001-A 8 ft 8-BIT D/A OCTAID KIT 

D001-C 8 ft 10-BIT 

DOOl-D 8 ft 11-BIT 

DOOl-E 8 ft J2*BXT 

DG01-F 8 6 13-BIT 

D0O2 8 ft BCD QUAD DECADE OCTAID 

D003 8 6 (OBS), 8-BIT DIGITAL COMPARATOR OCTAID 

D004 8 6 UpwDOWN COUNTER, DECIMAL DECODER, & CONVERTER OCTAID 

D005 8 ft (085), PDP8/S INPUT BUFFER INTERFACE OCTAID (SEE C007) 

D006 8 6 (OBS), PDP8/S OUTPUT BUFFER REGISTER OCTAID 

D007 8 ft DUAL 8*BIT SHIFT REGISTER OCTAID 

D008 8 ft DUAL 8-BIT BINARY UP COUNTER OCTAID 
E SERIES EQUIPMENT, PANEUIDS 

EOOl PANELAID FOR COOS 

E002 PANELAID Co05 

E003 7 PANELAID C006 

E004 7 PANELAID C006 

E005 7 PANELAID C0Q6 

E006 ft 5/73 5004453 

E007 7 PANELAID C003»A,-B 

E008 7 PANELAID, PDP8/S INPUT INTERFACE C007 

E009 7 PANELAID C007 

EOtO 7 PANELAID C009 

E011 7 PANELAID C009 

E012 6 5/73 5408037 

E013 ft 5/73 5408038 

E014 ft 5/73 5408039 

E015 ft 5/73 5408040 

E016 ft 5/73 5408041 

E017 ft 5/73 5408042 

E018 ft 5/73 5408043 

E019 8/E PG ft 9/73 PDP8*E BUS 

E020 15 5 2/72 VT05 BUS 

ElOO MQD JJQ 7 PANELAID (USED In ClOO), 2 BLOCKS 

E724 7 PANELAID COOi, *A & C002 

E725 7 PANELAID COOI, »A 6, C002 

E726 7 PANELAID COOI, -A & C002 

E727 7 PANELAID COOI, -A & C002 

E869 7 PANELAID C003-A,-8 

E870 7 PANELAID C003-A,-B 

F SERIES EQUIPMENT, OCTAIDS 

F001 7 OCTAID D006 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 



116 



roo2 

F003 
P004 
F005 
F006 
F007 
P008 
F723 
F728 
F843 
P861 
F862 
SENSE AMPLIFIERS 



G001 

G002 

G003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0020 

0021 

0022 

0823 

0024 

0050 

0051 

G052 

0053 

0054 

0055 

0056 

0060 

0061 

0062 

0063 

0064 

0065 

0080 

0081 

0082 

0083 

G084 

0085 

00850 

0086 

0087 



15 
15 

8 

8 

10 

10 

8 

8 

15 

15 

8 

8 

15 

15 

8 

8 

10 

10 

10 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

15 

PERIPH 

8 

PERIPH 

12 
10 
10 



DV 



SU 

RBL 

RfiL 

RBL 

RBL 

RBL 

RBL 

AEK 

RBL 

R«L 

RBL 

RBL 

RBL 

RBL 



6 COBS), INPUT BUFFER INTERFACE 

6 COBS), INPUT BUFFER INTERFACE 

6 OCTAID D006 

6 OCTAID D007 

6 OCTAID D007 

6 OCTAID D008 

6 OCTAID D008 

6 OCTAID D002 

6 OCTAID D001.A THRU *F 

6 OCTAID D001-A THRU »F 

6 OCTAID 0004 

6 OCTAID 0004 



5/73 



RI 



PDP»7 SENSE AMP 

SLICE CONTROL FOR G001 

COBS), PDP»8 SENSE AMP 

COBS), SLICE CONTROL FOR G003 

4 INPUT SENSE AMP (DOUBLE), PDP«6, 2 US 

MASTER SLICE CONTROL, FOR G005 

PDP»8 SENSE AMP 

SLICE CONTROL FOR G007 ft G009 

2 INPUT SENSE AMP FOR POP-9, (NO PA), ALSO USED FOR G013 6 G014 

SENSE AMP SELECTOR FOR P0P«9, 164, ALSO USED FOR G012 

COBS), 2 INPUT SA FOR BIG 8»PIN COMPATIBLE WITH G007 (EXCEPT SELECTION LEVELS) 

COBS), SENSE AMp SELECTOR, NEW 8, 164, *5 TO »8V, USES G010 BqArD 

COBS), SENSE AMP FOR PDP.9L, 4K MEM, GQ09 BOARD 

2 INPUT 0011, 0009 BOARD 

SENSE AMP FOR 8/1, SINGLE, ON GQ21 CARD, IC LEVELS 

DUAL SENSE AMP FOR 8/1, IC LEVELS, ALSO USED FOR G020 

4 INPUT SENSE AMp FOR pDpMO, SINGLE, WITH CABLE, +6.2V, »6,2V 

MASTER SLICE CONTROL FOR G022 

MASTER SLICE CONTROL FOR MFjO, + 3,5 TO +6,5 V, SENSE AMPS ON GU3 

9 TRACK, 45 IPS, DUAL GAp HEAD READ AMP 

7 TRACK, 45 IPS, DUAL GAP HEAD READ AMP 

9 TRACK, 45 IPS, SINGLE GAP HEAD READ AMP 

7 TRACK, 45 IPS, SINGLE GAP HEAD READ AMp 

9 TRACK, 75 IPS, DUAL GAP HEAD READ AMP 

7 TRACK, 75 IPS, DUAL GAP HEAD READ AMP 

9 CH READ AMP CTU16) HEX 8,5 

MAG TAPE COMPRESSOR, 9 TRACK 

MAG TAPE COMPRESSOR, 7 TRACK 

MAG TAPE PEAK DETECTOR, 9 TRACK 

MAG TAPE PEAK DETECTOR, 7 TRACK 

MAG TAPE SLICER, 9 TRACK 

MAG TAPE SLICER, 7 TRACK 

COBS), DRUM SENSE AMP 

MAG TAPE READ AMPLIFIER 

DRUM AMP & SLICER 

DISK PR£»AMP 

MAG TAPE READ, RECTIFY, SLICE AMP, TU20, ALSO USED ON G086 

DISK AMP, CREPLACES 1/2 G083 ♦ 1/2 W532) + Cl/2 W533) 

DISK AMP FOR DF32D, DS32«D 
6 COBS), MAG TAPE READ AMP, RECTIFY, SLICE, PEAK PICKER 
5 5/73 MAG TAPE READ AMP, RECTIFY, SLICE, PEAK, TU30 



5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

1 8/69 

t 8/69 

1 8/69 

1 8/69 

1 8/69 

1 12/72 

5 

1 8/69 

5 

1 8/69 

5 

1 11/66 

6 8/66 

5 

5 

5 

5 

5 

5 11/71 



MODEL 
NO 

GQ870 

GQ88 

G089 

G090 

G091 

G092 



PROD 

LINK 

10 

PERIPH 

CSS 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH PM 



DES 
ENGR 

DREW 

WF 
HD 
GS 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 



117 



5 7/73 MASTER SLICE CONTROL FOR G087 

5 DISK READ AMP WITH COMPRESSOR & PEAK DETECTOR, RS64 

6 4/71 2 CH TRANSFORMER TO ADAPT IBM TRANSPORTS TO G087. GQ88 
t 2/71 DEC TAPE SKEW TESTER 

3 11/73 RS08 CHECKOUT TESTER (G085 WITH P*P AVG VOLTAGE AMP) 

4 10/73 TIMING AMP + LOGIC, RS03, DHL X 8,5 



SENSE/INHIBIT MODULES 



G100 
G101 
0102 
G103 
G104 
G105 
G106 
G107 
G108 
G109 



lb 

11 

XML 

XML 

8/E 

8/E 

XML 

XML 

XML 

XML 



G109»YA 15 



GliO 



XML 



GUO»YA XML 



Gill 
G112 
GH3 
GH4 
GU5 
G180 
G181 
G192 



XML 

XML 

10 

XML 

XML 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 



PD 
RH 
RH 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
HL 
PD 
RH 

wc 

DWS 

SU 

DWS 

WC 

ES 

ES 

CHI 



2/70 



SENSE AMP & INHIBIT DRIVER, PDP15, 3 WIRE, 3D MEMORY 
SENSE, INHIBIT, & REGISTER FOR MMli-A 
SENSE, INHIBIT, & REGISTER (4 BITS) FOR MMU & ME10 
MEMORY VOLTAGE LEVELS, MM11 & ME10 

SENSE, INHIBIT, £. 12 BIT REGISTER FOR MM8-E, QUAD, 8,5 
5/73 SENSE, INHIBIT, 8 BIT REGISTER & PARITY CONTROL FOR MP8-E, QUAD, 8,5 
8/73 MR11-A ROM DRIVE & SENSE, QUAD, 8 f 5, USES Gf>42 
7/71 MRU-A wOHDLEl SENSE i INHIBIT, DOUBLE, 8,5 
2 11/70 G102 WITH 2 BITS ONLY 

4 1/72 18*BIT 11/05,11/25,11/45 CONTROL & DATA LOOPS, HEX X 8 t 5 (SEE G23l,G232) 
4 5/73 G109 W M SELECT FF & DATA LOAD PULSE PINS, USED IN ME15 

4 1/72 16 BIT G109 (900 NSEC) 
2 1/73 850 NSEC GH0 

5 9/72 12 BIT 8/E SENSE «, INHIBIT, 8,5 X QUAD 

1 2/72 20 BIT SENSE/INHIBIT, lbK SENSE, 8,5 HEX, MM11-U 

4 5/73 19 BIT MF10 DATA LOOPS, HEX 8,5 (SEE G231) (8K SENSE) 

4 6/73 G112 W 8881 «. 380 IN PLACE OF 8838 
1 3/73 Gill FOR 8 OR 4K STACKS 

5 7/73 LOW DENSITY (1100 BPI DOUBLE FREQ), R/W FOR RK04, DECPACK, DOUBLE 

1 11/70 HIGH DENSITY (2200 BPI DOUBLE FREQ) R/W FOR RK05, DECPACK, DOUBLE 

2 7/73 R/W HEAD AND DETECTION, RS03, DBL X 8,5 



8,5 

8,5 



CURRENT DRIVERS, WRITE AMPS, R/W SWITCHES 



G200 

G201 

G202 

G203 

G204 

G205 

G206 

G207 

G208 

G209 

G210 

G211 

G212 

G217 

G218 

G219 

G221 

G222 

G223 

G224 

G225 

G225-YA 

G226 



15 

15 

15 

8 

8 

8 

10 

10 

8 

8 

15 

8 

10 

10 

15 

!5 

8 

15 

15 

11 

XML 

11 

XML 



SU 



PD 
SU 
PD 
SU 



2/70 



1/72 



PDP-7 MEMORY PULSER 

PDP*7 INHIBIT DRIVER 

PDP»7 MEMORY DRIVER 

(OBS), PDP*5(A) MEMORY SELECTOR 

(OBS), PDP*8 INHIBIT DRIVER, 2 BITS 

(OBS), PDP-8 INHIBIT DRIVER, REPLACED BY G208 

MEMORY SELECTOR, PDP-6, 2 US, DOUBLE, USED FOR G212 

INHIBIT DRIVER, 4 QUADRANT, PDP*6, 2 US, DOUBLE 

PDP*8 INHIBIT DRIVER (REPLACES G205) FOR ♦ POWER SUPPLY, USED FOR G218 

PDP*8 MEMORY SELECTOR (HOT SIDE), (REPLACES G203) FOR + POWER SUPPLY, USED FOR G210, G219 

PDP9 CONTROL MEMORY DRIVER, DESIGNED TO DRIVE G920, USES G209 BOARD 

MEMORY DRIVER, 8 LINES, DIRECT COUPLED 

MEMORY COMMON DRIVER, G206 ♦ MISC R&D, G206 BOARD, FOR PDP6 2USEC MEM 

WORD DRIVER, MA10, USES G219 FOR DIGIT DRIVER 

INHIBIT DRIVER (A G208 FOR NEG SUPPLY), FOR PDP9 

MEMORY SELECTOR (A G209 FOR NEG SUPPLY), FOR PDP9 

MEMORY DRIVER, IC INPUTS, 4 CKTS, SINGLE, FOR 8/1, 8/L 

MEMORY SELECTOR, IC INPUTS, 4 CKTS, 3 WIRE, 3D, PDP15 

READ/WRITE DRIVER, IC INPUTS, 2 CKTS, SINGLE, 3 WIRE, 3D, PDP15 

MMil-A SELECTOR 

CURRENT SOURCE, SINGLE X 8-1/2, ME10, 

G225 MODIFIED FOR RUGGED STACK 



MMU 



5/73 XY SELECTION SWITCH, SINGLE X 8-1/2, MBlOfMMU 



MODEL 
MO 

G227 

G228 

G229 

G230 

G2?l 

G231- 

G232 

G233 

G234 

G2 35 

G236 

G25Q 

G2«51 

G2S2 

G25 3 

G254 

G260 

G261 

G262 

G263 

G264 

G270 

G271 

G272 

C27J 

G274 

G275 

627* 

G277 

G278 

G279 

G280 

G281 

G282 

G2«3 

G284 

G285 

G286 

G287 

G288 

G289 

G290 

G291 

G294 

G295 

G296 

G350 

G351 

G352 

G353 

G354 

G355 

G370 

G371 

G372 



PROD 
LINE 



8 
8 

XML 
10 
XML 
YA 10 



XML 

XML 

XML 

XML 

XML 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

CSS 

CSS 

CSS 

15 

PERlPH 

PERIPH 

PERIPH 

8 

10 

10 

PERIPH 

PERIPH 

8 

8 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

MTST 

MTST 

MTST 



DES 
ENGR 

PD 

PD 
SU 
PD 
WC 
PD 

wc 

wc 

DWS 
DWS 



STATUS 
MO/YR 



GS 
PM 



RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 

8U 
8U 



7/71 

tl/71 

5/73 

9/73 

7/71 

10/73 

3/73 

6/73 

8/7 3 



DESCRIPTION 

XY SELECTION! CURRENT SOURCE 4. REGULATOR FOR MM8-E, QUAD, 8,5 

INHIBIT DRIVER, IC INPUTS, 8/1, 8/L 

MWU^A WORDLET WORD DRIVE 

G225 WITH DELAY LINE ON INPUT, TO 40 NSEC 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE, ADDRESS LATCH, 8K DECODE, HEX X 8,5, SEE G109, QUO 

G231 W DIFFERENT SUBSTITUTE PARTS LIST 

4K G231 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE, ADDRESS LATCH, 8K DECUOE, 8,5 X QUAD, SEE GHJ 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE, ADDRESS LATCH, 8K OR 4K DECODE, QUAD 8,5, SEE Gill, GU5 

16K XX DRIVE, CURRENT SOURCE, DECODE, HEX 8,5, MMlfU, MIlO, H217 

32K XY DRIVE, CURRENT SOURCE, DECODE, HEX, MMU.W, -WF 



H8 



(OBS), WAVE SHAPER FOR 2503 

(OBS), REGULAR FOR 2503 

COBS), PROTECTOR FOR 2503 

(OBS), REGULATOR FOR 2504 

(OBS), PROTECTOR FOR 2504 

(OBS), WAVE SHAPER FOR 2603 

(OBS), REGULATOR. FOR 2603 

(OBS), PROTECTOR FOR 2603 

(OBS), REGULATOR FOR 2604 

(OBS), PROTECTOR FOR 2604 

(OBS), RELAY R/W SWITCH, REPLACED BY G379 

(OBS), WAVESHAPER FOR 2500, 2600 

COBS), NEG OUTPUT AMP FOR 2500 
7/73 COBS), POS OUTPUT AMP FOR 2600 

(OBS), NEG DRIVER POWER MONITOR 

(OBS), POS DPIVER POWER MONITOR 

(OBS), POWER MONITOR 

COBS), SCR R/W SWITCH 

COBS), REAOwWRITE SELECTOR 

(OBS), RELAY MODULE, REPLACED BY G379 

DRUM WRITER, 240 MA/SIDE 

X SELECT, DRUM, 2 PAIR FORM A 

Y SELECT, DRUM, (4 FORM A) 

(OBS), MAG TAPE NRZI WRITER 

DISK WRITER, DISK 

SERIES SWITCH, DISK 

CENTER TAP SELECTOR, DISK, 

MAG TApE WRITER, 2 CHANNELS, 100 MA HEAD CUR, No CENTER TAP, TO "15V 

(OBS), DRUM WRITER, 150 MA/SIDE, G280 BOARD, ALSO FOR TU79 

(OBS), DRUM WRITER, 2 CHANNELS, 65 MA HEAD CUR, G280 ETCH, 180 OHMS INSTEAD Ok 130 

DISK WRITER, INCLUDES 2*1/2 MHZ FF 

DISK WRITER W +20»+5*«15 POWER FAIL, RS64 

DISK WRITER, + LOGIC EQUIV TO G284 

SERIES SWITCH, ♦ LOGIC EQUIV TO G285 
7/73 CENTER TAP SELECTOR, + LOGIC EQUIV TO G286 

9 TRACK, DUAL HEAD, 45 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 
11/69 7 TRACK, DUAL HEAD, 45 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 
11/69 9 TRACK, SINGLE HEAD, 45 IPS 
11/69 7 TRACK, SINGLE HEAD, 45 IPS 

H/69 9 TRACK, DUAL HEAD, 75 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 
11/69 7 TRACK, DUAL HEAD, 75 IPS 

(OBS), BIPOLAR READ/WRITE SWITCH, REPLACED BY G371, G372 

(OBS), BIPOLAR R/w SWITCH, DOUBLE BOARDS, LIKE G370, EXCEPT COMES APART, VERTICAL DECODING 

(OBS), BIPOLR R/W wrITCH, LIKE G371 BUT HORIZONTAL DECODING 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


6373 


MTST 




6 




G374 


MTST 


BU 


6 




G375 


MTST 


BU 


6 




G376 


MTST 




6 




G377 


MTST 




* 




G378 


MTST 




6 




G379 


MTST 


BU 


6 




G380 


PERIPH 


CAY 


5 


11/71 


G331 


PERIPH 


CAY 


5 


H/71 


ROMS 


& RAMS 









DESCRIPTION 



COBS), MULTIPLEXER, DOUBLE 10 FORM C CONTACTS, MAGNECRAFT RELAYS, 12V, 300 OHwS 

COBS), BIPOLAR R/W SWITCH, REED RELAY EQtUV TO G371 

COBS), BIPOLAR R/w SWITCH, REED RELAY EQUIV TO G372 

COBS), PROTECTION CONTPO FOR 2500 + 2600 

BIPOLAR REED RELAY TREE, 16 OUTPUTS, 2X8 REPACKAGED G379 

G377 WITH DIFFERENT OUTPUT WIRING 

COBS), SAME AS G279 BUT WITH DIFFERENT INPUT DECODING 
11/71 DUAL 5 AMP SOLENOID DRIVER, 5% DUTY FACTOR, FOR LA30 
11/71 LINE FEED SOLENOID DRIVER FOR LA30, 6 AMPS 
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G400 8 ADL 
G401 11/45 JZ 
G4Q1«*YA 11/45 JZ 



2 3/70 CHAR GEN ROM, MOS, 64 WORDS, 5X7 DOT MATRIX CEA3400 24 PIN IC) 
4 5/73 4K X 16*BIT MOS RAM, 8,5 X HEX, 4 LAYER 
4 6/73 18 BIT G401 



TEST EQUIPMENT 



G500 


PERIPH 


NUNLKY 


1 


11/71 


GSOOO 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5001 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5002 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5003 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5004 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5005 


PROE 


BMM 


1 


4/53 


G5006 


PROE 


BMM 


1 


4/53 


G5007 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5008 


PROE 


BMM 


1 


4/73 


G5009 


DC 


GD 


1 


10/7 3 


G§01 


FS 


F, DOLL 


2 


7/73 


GS010 


PERIPH 


POTT 


1 


9/73 


G5011 


PS 


JDB 


1 


9/73 


G5012 


QC 


PWK 


1 


9/73 


G5013 


QC 


GD 


1 


10/73 


G5014 


OC 


JV 


1 


10/73 


G5015 


QC 


WEK 


1 


10/73 


G5016 


QC 


WEK 


1 


10/73 


G5017 


IPG 


AKI 


2 


10/73 


G5018 


QC 


RMC 


1 


11/73 


G502 


FS 


ES 


2 


10/73 


G503 


FS 


ES 


2 


10/73 


G504 


PERIPH 


HD 


2 


10/73 


G505 


FS 


EB 


7 


9/73 


G50fe 


FS 


EB 


2 


9/73 


G507 


F5 


EB 


2 


9/73 


G5^>8 


FS 


EB 


3 


10/73 


G508»YA 


FS 


EB 


2 


9/73 


G508*YB 


FS 


EB 


2 


9/73 


GS08*YC 


FS 


EB 


2 


9/73 


C508*YO 


FS 


EB 


2 


9/73 


6508*YE 


FS 


EB 


2 


9/73 


G508-»YF 


FS 


EB 


2 


9/73 


GS09 


FS 


HRL 


2 


4/73 


G509-YA 


FS 


HRL 


2 


4/73 


G510 


FS 


EB 


2 


9/73 



TU55/56 SKEW TESTER, SINGLE X 8,5 

FAILURE SUMMATION «. TIME SELECT* 2340, QUAD 

PIN PELECTOR, 2340, QUAD 

22 PIN COMPARATOR, 2340, QUAD 

RANDOM PATTERN GENERATOR #1, 2340, QUAD 

RANDOM PATTERN GENERATOR #2, 2340, QUAD 

RANDOM PATTERN GENERATOR #3, 2340, QUAD 

RANDOM ADAPTER, 2340, QUAD 

ADAPTER INTERFACE, 2340, QUAD 

ADAPTER INDICATOR, 2340, QUAD 

IK 104 BIT PROM, TU16 XOR, OUTPUTS TOP FINGERS TO G010 

LOGIC MAINTENANCE MODULE, 3FF, 4 GATES, 2 INV, 1 ONE SHOT, SINGLE 8,5 

AVGERAGE AMPLITUDE DETECTOR, RS04 TESTER, DOUBLE 8,5 

H740-.TA CONTROL BOARD, DOUBLE 5 

ECL FAN-"OUT, 4 LAYER DOUBLE 8,5, KL10-TA 

DATA BUFFER MODULE, TU16 XOR, DOUBLE 8,5, INPUTS TOP FINGERS 

BIDIRECTIONAL BUFFER, 11/05, RKU*D XOR, SINGLE 8,5 

1/2 H353 

1/2 H353 

TEST CARD FOR A002/ADU01, SINGLE 5 

CMT RESISTOR CARD (MS1400), SINGLE 5 

DECPACK WRITER EXERCISER, DOUBLE 8,5 

DECPACK POSITIONER EXERCISER DOUBLE 8,5 

SSST TU56 SKEW TESTER, SINGLE 5 

8/E XOR TESTER OMNIBUS DRIVERS, BOARD H, QUAD 8,5 

8/E XOR TESTER OMNIBUS BUFFER, BOARD C, QUAD 8,5 

8/E XOR TESTER OMNIBUS BUFFER, BOARD B, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 2, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 3, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 4, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 5, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 6, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 7, QUAD 8,5 

AC LINE FILTER AND DETECTOR, DOUBLE 8 ( 5 (UL) 

230VAC G509 

8/E XOR OMNIBUS DRIVER & XOR BOARD A 



MODEL 
MO 

G511 

G512 

G513 

6514 

G515 

G516 

G517 

G5!7*YB 

G518 

G519 

G520 

G521 

G522 

G523 

G524 

G325 

G526 

G527 

G528 

G5280 

G529 

G530 

G530-YB 

G532 

G533 

G§34 

G535 

G536 

G5 37 

G538 

G$39 



PROD 
LINE 

FS 

FS 

FS 

F5 

FS 

QC 

FS 

FS 

FS 

FS 

FS 

PS 

COM 

PC 

OC 

10 

PROE 

PROE 

OC 

QC 

OC 

OC 

OC 

tl 

PS 

QC 

QC 

QC 

OC 

QC 

QC 



DES 
ENGR 

EB 

E8 

EB 

EB 

EB 

EG 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

RJW 

FZ 

LRB 

ALB 

STP 

BMM 

RMM 

EF 

IB 

EF 

EG 

GD 

ORR 

RJW 

RRB 

RRB 

RRB 

RRB 

RRB 

PJD 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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PRODUCTION EQUIPMENT 



9/73 

9/73 

9/73 

9/73 

10/73 

U/72 

10/73 

9/73 

U/72 

11/72 

U/72 

1/73 

3/73 

3/72 

3/73 

3/7 3 

3/73 

3/73 

4/73 

11/73 

4/73 

6/73 

10/73 

5/73 

5/7 3 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

5/73 

7/73 



8/E XOR OMNIBUS DRIVER & XOR BOARD D, QUAD 8,5 

8/E XOR OMNIBUS DRIVER & XOR BOARD E, QUAD 8,5 

POWER CONT S, VREF MODULE, BOARD R, SINGLE 5 

8/E XOR CURRENT SENSE SEPARATOR, BOARD F, QUAD 6 

8/E XOR CONTROL BOARD M, QUAD 8,5 

11 XOR STROBE & CONTROL BOAkD, (WIRE WRAPPED VERSION WAS 93«053b5«0i2 , MSl498«B), QUAD 8,5 

8/E XOR TIMING SYNCHRONIZER, SINGLE 5 

G517 W NO COMPONENTS 

8/E XOR TTY SIMULATOR, DOUBLE 5 

8/E XOR DATA BREAK SIMULATOR, DOUBLE 5 

8/E XOR PCO SIMULATOR, DOUBLE 5 

2337 POWER SUPPLY TESTER MODULE, DOUBLE 5 

1472, 1482 (WESTERN DIGITAL] CHIP TESTER. DDll, QUAD 8,5 

UNIBUS TERMINATOR t INDICATOR, DOUBLE 8,5 

PIN DRIVER & RECEIVER FOR CMT 

TTL TO ECL CONVERTER, 54 CHANNELS, MULTILAYER HEX 8,5 

LOGIC MODULE, 2339 BCORR, 8C08S CABLE TESTER, QUAD 8,5 

TIMING MODULE, 2339 BC08R, BC08S TESTER, DOUBLE 8,5 

16 CHANNEL ADJUSTABLE WINDOW XOR (TU6Q), QUAD 8,5 

G528 W H854 CONNECTOR 

8 CH LEVEL COMPARATOR (TU60 XOR), QUAD 8,5 

32 CH U XOR MODULE, QUAD 8,5 

G530 * INVERTED OUTPUT 

RK05 SIMULATOR, DOUBLE 8,5 

COMPONENT BOARD FOR H744, 5, 6 TESTER, DOUBLE 8,5 • 

SINGLE X 5 CARD, H807 ONE END, 3M CABLE OTHER END, 18 CABLE DRIVERS, ODD PINS, MODULE A 

SINGLE X 5 CARD, H8Q7 ONE END, 3M CABLE OTHER END, 18 CABLE DRIVERS, EVEN PINS, MODULE B 

SINGLE X 8,5 CARD, 1 1M CABLE ONE END, 2 UN OTHER, 40 SIGNALS, MODULE C, I/O CONNECTOR 

MODULE D, 40 XOR GATES, INPUTS FROM 4 H854, OUTPUTS FROM 2 SETS OF FINGERS & BOTTOM PINS, QUAD (8/E) 

8/E XOR CONTROL, 1 H854, QUAD, MODULE E 

CMT XOR RELAY BOARD, \2 FORM C RELAYS, DOUBLE 8,5 



G5400 
G5401 



PROE 
PROE 



DS 
DS 



1 1/73 2 STATION WIRE WRAP INTERFACE, QUAD 8,5 
1 1/73 128 WIRE LOOM CONTROL, QUAD 8,5 



SPECIFIC OP AMPS 



G§88 
G589 
G590 
G591 
G592 
G593 
G594 
G595 
G596 
G597 
G598 
G599 



FS 

10 

10 

10 

10 

CSS 

10 

10 

10 
10 
10 
10 



EB 

ATT 

ATT 



9/72 



7/68 
7/68 



G219 TESTER BOARD 

DIFFERENTIAL INTEGRATOR/AMP, RPtO CONTROLLER, RP0l*MEM0REX 630*1 

DIFFERENTIAL FILTERED INTEGRATOR, RPlO, RP02, MEMQREX 660 

OP AMP, MAX PLANK, ANALOG DEVICES 220 

OP AMP, MAX PLANK, ANALOG DEVICES 149# PDP*1Q 



7/73 OP AMP, PERKIN ELMER S&H 

(OBS), PHOTOCELL AMP, TU79 OPTICAL TACH, A207 BOARD 

(OBS), CAPSTAN PREAmP, TU79, A200 OR A207 BqARD 

(OBS), CAPSTAN AMPLIFIER DRIVER, TU79, A200 OR A2Q7B0ARD 

(OBS), CAPSTAN CURRENT AMPLIFIER, TU79, A200 OR A207 BOARD 

(OBS), REEL REFERENCE AMPLIFIER, TU?9, A20O A207 BOARD 

(OBS), REEL ERROR AMPLIFIER, TU79, A200 OR A207 BOARD 



RESISTOR & DIODE MODULES 



G600 



15 



(OBS), PDP*7 RESISTOR, MEMORY 



MODEL 
NO 

G601 

G602 

G603 

G604 

G605 

G606 

G607 

G6Q8 

6609 

6610 

G611 

G612 

6613 

66 14 

G615 

G616 

G617 

G618 

G6t8*YA 

6618-YB 

6618-YC 

C618*YD 

661 8* YE 

6618-YF 

6618-YG 

G618-YH 

6619 

6620 

G62t 

G622 

6623 

6624 

G625 

6626 

G627 

6628 

G629 

6630 

G631 

G632 

66 3 3 

6634 

G635 

G636 

6637 

G638 

6639 

6640 

G641 

6642 

G643 

G644 

G645 

6646 

G647 



PROD 
LINE 

15 

IS 

8 

10 

MIST 

MTST 

10 

10 

8 

8 

8 

8 - 

15 

15 

XML 

XML 

XML 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

8/E 

8 
15 

CSS 

8 

10 

10 

CSS 

css 

10 
15 
10 
10 

to 

10 

to 
11 

10 
10 

to 
11 

15 

XML 

8 

12 

XML 

XML 

XML 



CV 
DV 



PD 



CA 

ELIA 

PD 

WC 

STP 

PD 

PD 

DWS 



5/73 



DES STATUS DESCRIPTION 

ENGR Mq/YR 

5 MEMORY SELECTOR MATRIX, PDP-7 

5 MEMORY SELECTOR MATRIX, PDP-7 

MI 5 MEMORY SELECTOR MATRIX, 5b CONTACTS, 28 EACH SIDE, BIFURCATED 
<5 MEMORY SELECTION MATRIX, PDP-6 

6 COBS), MEM SELECT MATRIX FOR MEM TEST 

6 COBS), SAME AS G605 BUT TRANSFORMER OUTPUTS 

6 (OSS), MEMORY DIODE BOARD FOR PDPMQ, SEE G609 

6 COBS), SENSE/INHIttlT/REGULATOK, PDP»10, SEE G609 

5 COMBINES G6Q7 & G608 INTO ONE QUAD SIZE BOARD 

5 "A" DIODE BOARD FOR PDP-8 STACK 3005256 

5 "B" DIODE BOARD FOR PDP-8 STACK 3005256 

5 M R" DIODE BOARD FOR POP-8 13 BIT STACK 

5 X DIODE MATRIX, 3 WIRE, 3D, 4K, 9/1 

5 Y DIODE MATRIX, 3 WIRE, 3D, 4K, 9/1 

t 2/70 256 X 1b BIT, 20 MIL BOARD WITH DIODES, DOUBLE, 8,5 

4K, 12 BIT, 20 MIL BOARD Wl'TH DIODES, QUAD, 9 DEEP 

4K, 9 BIT, 20 MIL CQV-fcB BOARD FOR G6t6 

ROM DIODE BOARD WITH ALL DIODES, 16 WORDS, 32 BITS 

VT15 CHAR GEN ROM FOR ASCII OCTAL WORDS 300 THRU J07 

CHAR GEN ROM FOR 310 THRU 317 

FOR 320 THRU 327 

FOR 330 THRU 337 

FOR 240 THRU 247 

FOR 250 THRU 257 

FOR 260 THRU 267 

FOR 270 THRU 277 

4K, 12 BIT, 20 MIL CORE MEMORY BOARD WITH DIODES, QUAD, 8,5 DEEP, FOR 8/E 

COBS), NEVER BEEN USED, RESISTOR BOARD FOR PDP-9 MEMORY 

COBS), RESISTOR BOARD FOR 8 MEM, 4 INHIBIT, 1 READ/WRITE & CAP & DIODE 

RESISTOR BOARD FOR MC70B, FIRST PDP-9 MEMORIES 

FOR 683, LINE PATCHING MODULE, LUGS FOR CONNECTING A OR B TO ANY OTHER PIN 

RESISTOR BOARD FOR 8/1 MEMORY, SIMILAR TO G621 

COBS), REEL SERVO RESISTOR CARD, TU79 

RESISTOR BOARD, PDP-10, 2-1/2 D 

PROGRAM BOARD, 4 WORDS, 12 BITS, DIODES CUT OUT FuR ZEROS 

6 REFERENCES, ADJUSTABLE, TO -3V OFF DIODE STRING, VICTOREEN A/D OUTPUT, NHoUA 

COBS), FILTER, R«S, C«S, FRONT END CAPSTAN SERVO, TU79, SERVO COMPENSATOR 

RESISTOR BOARD FOR MC?l . 

COBS), TACHOMETER ADJUST, TU79 

(OBS), SERVO REFERENCE VOLTAGE 

COBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

COBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

COBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BQARD 

INHIBIT AMPLITUDE CONTROL, MMH*A 

COBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

COBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

COBS), OPTICAL TACHOMETER CABLE CARD, TU79, USES G625 BOARD 

RESISTOR MODULE, 4 RES, YA, YB ETC , SPACE FOR 4 12 WATT RES, FOR TELEGRAPH SERIES RES 

+3V SOURCE FOR 19 PINS, TO REPLACE EAE, DOUBLE HEIGHT 
5 BRAID BOARD, 256 WIRES, 64 CORES, 1 DIODE PER WIRE (MRU), PLUGS INTO G106 
5 5/73 BRAID BOARD, 128 WIRES, 24 CORES, 1 DIODE PER WIRE (MR8-E), PLUGS INTO M880 
•5 G627 ETCH, DIODES REVERSED 

5 9/72 8K X 19 BIT STACK BOARD, QUAD X 8,5, FOR 11/05* 11/25, 11/45, 10 
5 5/73 8K X 12 BIT STACK BOARD, QUAD X 8,5, FOR 8/E 
1 2/72 16KX20 BIT STACK BOARD, PDPll, PDP10, HEX 8,5 
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BEST 
BEST 
BEST 



PD 
PD 
PD 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
PD 



5 
5 
5 

5 
•5 
5 
5 
S 
•5 
5 
5 
7 
6 

IS 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 11/69 

1 1/69 

5 



7/73 



7/7 3 



2/70 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


HO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


6648 


XML 


DWS 


1 


9/73 


C649 


8 


WC 


1 


12/73 


G680 






5 


5/73 


6681 


PERIPH 




5 




CABLE 


TERMINATORS 






G700 


10 


DREW 


5 




6700*YA 


12 


GPB 


5 




67000 


10 


DREW 


5 


5/73 


G7001 


10 


DREW 


5 


5/73 


67002 


10 


DREW 


5 


5/73 


67003 


10 


DREW 


5 


5/73 


G7004 


10 


DREW 


5 


5/73 


G7005 


10 


DREW 


5 


5/73 


G7006 


10 


DREW 


5 


5/73 


6701 


8 


RR 


5 




67010-YA FS 


E8 


3 


3/72 


67010»YB FS 


EB 


3 


3/72 


67010*YC FS 


EB 


3 


3/72 


G7010-YD FS 


EB 


1 


9/72 


G7011 


FS 


EB 


1 


9/72 


G702 


PERIPH 




5 




6703 


10 


KE 


5 




G704 


10 


KE 


5 




G705 


10 


DG 


5 




6706 


10 


DG 


5 




670.7 


15 




6 




G708 


IPG 


RG 


6 




G709 


PERIPH 


RBL 


5 




G710 


PERIPH 


GS 


6 




G711 


PERIPH 


GS 


5 




6712 


SSU 




3 




G7U 


CSS 




5 


7/73 


6714 


IPG 


RG 


5 


7/73 


671S 


10 


su 


5 




6716 


12 


BD 


5 




6717 


8 


JO 


5 




6718 


12 


CL 


5 




6719 


PERIPH 


GS 


5 




6720 


PERIPH 


GS 


5 




6721 


15 




1 


1/69 


5722 


15 




1 


1/69 


6723 


PERIPH 


GS 


5 




6724 


8 




5 




6725 


CSS 




1 


7/69 


6726 


10 


SU 


5 


5/73 


6726-YA 


10 


SU 


5 


9/73 


6727 


11 


PJ 


5 




G727-JA 


11/45 


REL 


1 


7/72 


67270 


11/45 


REL 


5 




67271 


11 


MOOR 


4 


7/73 


6728 


15 


JE 


5 


5/73 


6729 


IP6 


MORO 


5 


5/73 


6730 


IP6 


MORO 


5 


5/73 



DESCRIPTION 



9/73 8K 12»BIT STACK BOARD (G646 W DISCREET DIODES) 

1 12/73 8K 12*BIT STACK BOARD WITH LOGIC, HEX 

5/73 DISK HEAD MOUNT & MATRIX (4 TRACK HEAD) 

DISK HEAD MOUNT & MATRIX, 8 TRACK HEAD 
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USED IN DP12*A,»B, TO INHIBIT INPUT WHEN DP12 IS NOT IN USE 



CABLE TERMINATOR, W028 BOARD 

G700 MODIFIED BY REMOVING R9, 

I/O BUS TERMINATOR 1 DOUBLE 5 

I/O BUS TERMINATOR 2 DOUBLE 5 

I/O BUS TERMINATOR 3 DOUBLE 5 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H8Q7 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 

CABLE TERMINATOR, R0Oi BOARD, 3 DIODES TO STOP OVERSHOOT ON PINS, FOR 8/5 BUS 

PDP8 NEG LOGIC CLOCK ADAPTER, PMK02, W023 W MATE»N»LOCK CONNECTOR 

8/E, 8/M, U m CUPRENT LOOP ADAPTER, RMK02, WQ23 W MATE«-N»LoCK CONNECTOR 

8/1, 8/L, 12 CLOCK SLOT ADAPTER, PMK02, W023 W MATE«N«LOCK CONNECTOR 

INTERFACE CABLE END, PMK2 

RP02/03 TESTER TEMINATOR, SINGLE 5, lb 390*390 QHM DIVIDERS +10 TO GND 

DISK SIMULATOR, SINGLE SIZE, DIODES, LIGHTS, SWITCH, RESISTOR, DF32 

100 OHM TERMINATOR, G700 PATTERN, DOUBLE BOARD WITH CUT OUT TO FIT OVER H003 OR H004 

2 MA LEVEL TERMINATOR, G796 BOARD & COMPONENTS 

DEC TAPE JUMPER MODULE 

DEC TAPE ATTENUATOR 

COBS), 7 TERMINATORS FOR W691 DRIVER LINES, For DX36 

(DBS), GENERATES + 10 fc +3V FROM +1 5 WITH DIODES, ALSO OTHER VOLTAGES, REPL BY 5404220 IN ADq8 

CABLE TERMINATOR, 9 ,001 UF TO GND, WQ28 BOARD 

(DBS), DISK SIMULATOR, LIGHT BOARD, BIG DISK 

TERMINATOR FOR RS08, 100 OHMS 

Gp LINE FILTER, WITH qVERVOLTAGE & CURRENT PROTECTION, UK 

CLAMPS & +7, J5 CKTS, FOR ELECTROLOGICA EX*8 COMPUTER 

DOUBLE AD08-8 TESTER FOR MULTIPLEXER, 17 1% RESISTORS, 16 TAPS, «10V ACROSS STRING 

TERMINATOR, EQUIV 100 OHMS TO +4, USES +10 & GND, G700 CONNECTIONS 

RESISTOR BOARD, RQ02 LAYOUT, USED IN AX08 

5 100 OHMS TO GND, pINS K2, M2,P2,S2,T2, SAME GNDS AS W022 

TIMING JUMPER FOR PDP12, WHEN PLUGGED IN UPSIDE DOWN, EACH DELAY LINE TAP IS SHIFTED 

RF08 TERMINATOR BOARD#A, (9 4?0 OHMS TO +10, 6 IK TO 4-10) 

RF08 TERMINATOR BOARD«B, (15 470 OHMS TO +10), G719 ETCH 

TERMINATOR BOARD FOR PDP15 MEM EX, 24 2.7K TO +5, ,01 UF TO GND 

TERMINATOR BOARD FOR PDP15 MEM EX, (24 2,7K TO *5) 

9 CLAMPED LOADS FOR RS09, WQ21 CONNECTIONS, 15 MA CLAMPED LOADS, 30 MA ON V 

JUMPER MODULE FOR DC08A CHECKOUT, ADJACENT PINS JUMPERED EXCEPT Al*fel, A2»B2 

JUMPER BOARD 

ME10 BUS CONTROL, A JUMPER BOARD 

NO CAPACITOR ON REQUEST LINE (MF1Q) 

SHORTS K2»L2,M2»N2,P2*R2,S2*T2, USED IN DDH WHEN NO PERIPH CONTROL IS PRESENT 

SYSTEM*TESTED G727 

LONGER G727 

SHORT DOUBLE JUMPER CARD, MF11»L 

BB15 JUMPER CARD (24 JUMPERS) 

JUMPER CARD, 16 IN S, 2 OUT (2 OCTAL DIGITS) FOR AM07 

JUMPER CARD, DPDT, TO REPLACE AMPLIFIER IN AM07 



MODEL 
NO 

G731 

G732 

G733 

G734 

6735 

G736 

G7360 

G7 361 

G737 

G738 

G7 39 

G740 

G741 



PROD 
LINE 



8 

12 

8 

11 

11 

11 

LOGIC 

10 

PERIPH 

PERIPH 

11 

11 



G741-YA PERIPH 
G742 PERIPH 



G743 
G744 
G745 
G746 
G747 
G748 
G749 



IPG 

15 

15 

10 

10 

IPG 

CSS 



DES 
ENGR 



ADL 

BN 

MA 

PJS 

SS 

RF 

SU 

PM 

PM 



JH 

R8. 

LH 

LH 

ATT 

ATT 

MORQ 

AHDAB 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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1 1/70 PUSH BUTTON RESISTOR BOARD FOR CNC CONTROL PANEL 

2 2/70 KV JUMPER CARD 

1 4/70 2 10W 1,5 OHM RESISTORS <VRl2) 

5 PART OF G793 FOR BM08 

5 VOLTAGE DIVIDER TEST CARD FOR AD01 

5 JUMPER MODULE, 1 1C SOCKET, 16 PINS, SINGLE 5 

4 5/73 G736 W 2 SOCKETS, SINGLE 8,5 

4 5/73 SELECTS BUS REQUEST PRIORITY LEVELS FOR UP TO 4 DEVICES ON UNlBUSj USES 54*10342 PLUG 

5 9 DIVIDERS, 150 OHMS TO + 3V, W028 CONNECTIONS 

5 TERMINATOR, 9 82 OHMS TO GND, 15 UNIBUS LOADS, RS64 

5 TERMINATOR, 9 82 OHMS TO +5V, 15 UNIBUS LOADS, RCH 

5 DISK SELECTION CARD, 8 IN & 10 OUT WITH LOADS & JUMPERS 

5 18 5 MA NEG CLAMP LOADS FOR TU10»E,»F 

5 4/72 16 5 MA NEG CLAMP LOADS, 2 20 MA LOADS, G741 ETCH, TU10 

5 JUMPER CARD, PINS OF NON*lNVERTlNG M500 fc M531, TU56 WITH POS LOGIC CONTROLS 

1 12/70 OFFSET COMPONENTS (. POT FOR A200 
5 JUMPER CARD FOR VT15 

5 11/71 TERMINATOR CARD FOR VT15 

5 3/72 G700 WITH 220 OHM RESISTORS FOR TM10 BUS 

5 2/72 G700 wlTH 220 OHM TO GNO & 390 OHM TO *15V FOR TM10 BUS 

7 10/71 RELAY EVALUATION MODULE USED WITH A150, 16 5K RES ON PADDLE BD 

2 3/72 LOAD CLAMP, 16 CKTS, TAP JUNCTION OF DIODE TO GND & PES TO *15V 



CABLE CONNECTOR MODULES 



G750 

G7501 

G7502 

G7503 

G7504 

G75Q5 

G7506 

G7507 

G7508 

G7509 

G751 

G752 

G7520 

G753 

G754 

G766 

G767 

G768 

G769 

G770 

G771 

G772 

G773 

G774 

G775 



QC 

CSS 

QC 

QC 

OC 

OC 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

CPL 

CPL 

10 

IPG 

8 

8 

8 

12 

11 

8 

IPG 

15 



G775»YA DAS 
G775*YB DAS 
G776 8 
G777 14 
G778 DIS 



EG 

LO 

PWK 

PWK 

EWB 

EWB 

IB 

EWB 

PJD 

PJD 

EG 

EG 

IB 

BALL 

BALL 

DREW 

RG 

EW 

PS 

PS 

CRB 

WH 

EK 

DV 

RCR 

RCR 

LN 

JM 

PS 



1 3M CABLE, SINGLE 8,5 
1 3M CABLE, SINGLE «,5 



2 11/72 CPU INTERFACE, XOR TESTER, SINGLE 8,5, 4 3M CABLES 

3 10/73 SINGLE 5", 35 SIGS TO H854, BD05 
5/73 ECL TO TTL & 3M CABLE, 16 CH, G7503 USED ON OTHER CABLE END, SINGLE 8,5 
5/73 3M CABLE h TTL TO ECL, 16 CH, SINGLE 8,5, G7502 USED ON OTHER CABLE END 

10/73 G7502 W FINGERS On HANDLE END INSTEAD OF 3M CABLE 

10/73 FINGERS BOTH ENDS, AAl TO HV1, ETC, USED W G7504 h. H851, SINGLE 8,5 

1 10/73 DIAGNOSTIC RECEIVER/TRI STATE DRIVER (DR3SD), RP04 XOR TESTER, SINGLE 8,5 

1 10/73 4 LAYER HEX EXTENDER TO 5 SLOTS 

11/73 KL10 16CH TTL XOR DRIVER, SINGLE 8,5 

11/73 KL10 16CH TTL XOR RECEIVER, QUAD 

11/72 SIDE 1 TEST HEAD INTERFACE DRIVER (XOR TESTER), 

11/72 SIDE 2 TEST HEAD INTERFACE DRIVER (XOR TESTER), 

1 11/73 G752 w TERMINATOR RESISTORS 

5 9/72 INITIALIZE BOARD, DS300 SERIES, DOUBLE 8,5 

2 10/72 INITIALIZE BOARD, DS500 SERIES, DOUBLE 5 
5 5/73 G796 W 3M CABLE, 14 SIG, 2 GND 

5 POWER INPUT FOR AA11, +/»15V, REMOTE SENSE 

7 5/70 INTENSITY INVERTER FOR CONNECTING GRID INTENSIFIED SCOPES TO VC8/I 

5 5/73 KV8/I TO VT02, G778 ETCH 

5 5/73 VT02 TO VT02 CONNECTOR, G778 ETCH 

5 5/73 AC COUPLING CARD FOR DC04*A 

5 PDPH POWER CONNECTOR 

5 5/73 2 TABS FOR w3Q, OTHERWISE W990, TYPESETTING 

2 4/69 CONTACT INPUT CONNECTOR BOARD, 18 RES TO *15, »15 & GND IN ON HANDLE, FOR DSQ1 
5 36 WIRES TO INDICATOR Q'S, +6.5V FROM LAMPS, RFQ9 

1 3/73 DA28-C INDICATOR PANEL CONNECTOR CARD #1 

1 3/73 DA28«C INDICATOR PANEL CONNECTOR CARD #2 

1 3/69 DC08*C POWER CONNECTOR (C&D GND, OTHERS BUSSED) 

5 PDP14 CONNECTOR, MYLAR OR RIBBON, (WILL HAVE LUGS), SIDE ENTRY, C & 19TH WIRE CONN USED WITH G782 

3 7/69 CABLE CONNECTOR FOR KV8/I, SEE G769 



MODEL 

no 

G780 
G781 
G7B2 
G783 
G784 
G785 
G786 
G787 
G788 
G7 89 
G790 
G791 
G792 
G793 
G794 
G795 
G796 
G797 
G798 
G799 



PROD 
LINE 

12 

10 

14 

12 

8 

8 

CSS 

SSU 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

10 

8 

8 

10 

15 

10 

8 

8 

10 



DES 
ENGR 

LG 

JM 
LG 
DA 

WH 



GS 
GS 
GS 
SU 
MA 
MA 

DV 

WH 
WH 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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POWER SUPPLY MODULES 



G800 

G8000 

G8001 

G8002 

G8003 

G800.4 

G801 

G8010 

G8011 

G8012 

G8013 

G8014 

G8015 

G802 

G803 

G804 

G805 

G806 

G807 

G808 

G809 

G810 
G8U 
G812 
G813 
G814 
G81S 
G816 
G817 
G818 
G819 
G820 



10 

11 

PERIPH 

PERIPH 

11 

PERIPH 

15 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

8 

TPL 

8 

8 

8 

12 

8 

8 

10 

10 

10 

8 

15 

10 

10 

12 

12 

12 

12 



RL 

PM 

SERG 

SS 

CAY 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

WH 

RR 

WH 

WH 

WH 

BU 

WH 

WH 

WW 
WW 
MA 
DL 
WW 

BU 
BU 
LH 
RI 



5 POWER CONNECTOR CARD FOR PDP«12 

6 (OBS), CABLE CARD FOR TU79, REPLACES DAC 

5 PDP14 CONNECTOR A +5, 8, D FILTERED SIGS (WITH E&H) C GND, OTHER STRAIGHT THRU, USED WITH G777 

5 9 TWISTED PAIR AND SHIELD, 1 PR GROUND RETURN 

5 CABLE INTERFACE FOR TR02, DOUBLE HEIGHT 

5 POWER CONNECTOR, 8/L, POWER OK 

1 BELL 300 SERIES TERMINATOR, 5 TRANSMITTERS, ♦ 2 MORE WIRES 

1 3/68 GPO MODEM CONNECTOR (ENGLAND), SPLIT LUGS, ZENER CLAMPS & FUSES 

I 1/68 CONNECTOR W023 AND MORE GND CONNECTIONS, BIG DISC# BACK SIDE CONTACTS TO USE H8Q2 

5 5/73 CONNECTS W012 WITH DIFFERENT RtS, CONNECTOR TO G790 

5 5/73 DISK SIMULATOR, FLEXPRINT TO G789 

5 5/73 DEC TAPE CONNECTOR 

S PDP-8/I POWER CONNECTOR, DOUBLE, DOUBLE SIDED 

5 PDP»8/I SWITCH CONNECTOR, 8/1 TO CONSOLE 

6 (OBS), 25 OHM CABLE CONNECTOR 

5 CLAMPED LEVEL CABLE CONNECTOR, W021 PINS, DIODES TO »,7 & -3V, PDP-9, EXTENDED MEMORY 

s clamped level cable connector, wo34 with clamps 9 gnd $> *3v with 2 ma clamped loads, G7o4 etch 

5 47 OHM SHUNT, OTHERWISE WQ31 

5 5/73 47 OHM SERIES, OTHERWISE W031 

5 PDP-10 CABLE CONNECTOR, W02l CONNECTIONS, 3 FLEX PRINTS IN PARALLEL TO ACHIEVE 30 OHM IMP 



3 CONTROL FOR 739 POWER SUPPLY 

5 ♦8,SV RECTIFIER 

5 LOW VOLTAGE DETECTOR, «2V 

5 4/72 LOW VOLTAGE DETECTOR, RS64 

5 8/72 FULL WAVE RECTIFIER UP TO 600V 1 AMP 

5 11/72 +5V DETECTOR FOR LA30, SINGLE 5 

7 3/66 (NEVER BUILT) SERIES REGULATOR, Pf?P*9 MEMORY 

2 10/73 »5,2V CONTROL, KLIO, SINGLE 5 

2 10/73 »2V CONTROL, KLIO, SINGLE 5, G8010 ETCH 

2 10/73 +5V CONTROL, KLIO, SINGLE 5, G8010 ETCH 

? 10/73 + 10V REFERENCE, KLIO, SINGLE 5 

2 10/73 •5 ( 2V DETECTORj 16 INPUTS; ALL MUST BE MORE THAN 4,8V, SINGLE 6 
1 7/73 POWER CONTROL LOGIC, KLIO, DOUBLE 6 

5 REGULATOR TRANSISTORS FOR PDP*-8 EXTENDED MEMORY, DOUBLE HEIGHT, DOUBLE THICK 

6 (OBS), RECTIFYING SLICER, 8/S, RENAMED W533 

5 CONTROL FOR G805, Ps PrE«REG PLUS +10 & «*15v DETECTOR, (G809) 

5 REGULATOR FOR NEG 8 MEMORY 

6 (OBS), LIKE G804 BUT TURNS OFF REGULATOR INSTEAD OF DRIVING EXT RELAY, (DRIVES G805) 

7 (OBS), OPTION POWER SUPPLY FOR VR12, +5V 220 MA, *5V 20 MA, DOUBLE THICK 
5 POWER SUPPLY CONTROL FOR 708 PS, SAME AS G800 

5 *15V SENSE fc RELAY DRIVER, PDp-8 PS 

•5 6V REGULATOR CONTROL, DRIVES A G805 

5 *1i8V REG CONTROL, DRIVES G8O5, PDP*10, USED ON G812 5. 703 POWER SUPPLY 

5 *3V REG CONT, DRIVES G805, PDp«10, G8U BOARD, 703 pOwER SUPPLY 

5 REGULATOR CONTROL FOR 704, DOUBLE MODULE SHAPE, DOESNfT PLUG IN 

6 (OBS), +3V SUPPLY, 1-1/2 AMPS, DOUBLE HEIGHT & WIDTH, FOR DX36 

5 SERIES REGULATOR, 7 AMPS, 35 WATTS, TOR 703 SUPPLY, DOUBLE HEIGHT 6 WIDTH 

5 MODIFIED G806 FOR DRIVING 70V POWER SUP REGULATOR OUTPUTS 

5 CARD 1 FOR 713 

5 CARD 2 FOR 713 

3 5/73 HV SUPPLY OF VR12 

5 + 5V 300 MA SUPPLY (FROM +10V) FOR LlNC»8 CLIN CHEM 



MODEL 
MO 

G821 
G822 
0823 
0824 
0825 
G826 
G827 
0828 
0829 
0830 
G831 
G8 32 
0833 
0834 
0835 
0836 
0837 
0838 
G839 



PROD 
LINE 

IS 

15 

15 

12 

15 

8 

15 

10 

15 

10 

10 

14 

IPG 

12 

8 

12 

11 

12 

12 



DES 
ENGR 

DO 
DO 
DO 
tG 

DO 

MA 

SU 

ELU 

DREW 

DREW 

AR 

RG 

GPB 

LN 

LH 

RL 

LH 

LH 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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SPECIAL MODULES 



G840 

G847 

0848 

G849 

0850 

0851 

0852 

0853 

0854 

G855 

0856 

0857 

G857*YA 

0858 

0859 

0860 

G8600 

0861 

0862 

G863 

0870 

0879 

08790 

0880 

0881 

0882 

0883 

G885 

0886 

0887 

0888 

G889 

G890 



LDP 

PERIPH 

PERlPH 

DIS 

PERIPH 

PERIPH 

CSS 

10 

8 

8 

11 

SSMU 

15 

PERIPH 

8 

8/E 

8 

8 

8 

MTST 

15 

8 

15 

15 

8 

10 

10 

CSS 

PERIPH 

15 

FS 

COMM 



HL 
HO 
HD 

HD 
HO 



KE 
WH 
AC 
LK 
WE 
FA 
HD 
LN 
LN 
LN 
LN 



LN 



5 +5V REG CONT AND OUTPUT CARD FOR PDP15, (SEE G829) 

5 *6V REGULATOR (FROM -10V) FOR SENSE AMPS, PDP15 

5 5/73 -24V MEM REG CONT CARD, DRIVES G825, PDPlb 

5 + 5V REG CONTROL, PDP«12 

4 »24V PASS ELEMENT, FROM G823 

5 REG CONTR FOR 8/1, DRIVES Gg05 & DETECTS PRESENCE OF OTHER VOLTAGES, DOUBLE HEIGHT 
5 LOW VOLT DETECTOR, PDp*l5, + K303 BC»S, DETECTS + 9V, USES + 5V 

5 5/73 REGULATOR CONTROL, ME10, USES G805 

5 SV CONNECTOR CARD FOR 15 PERIPHERALS WITH OVERVOLTAGE SCR & FUSE, CAN REPLACE GB21 

5 5/73 5V, 10 AMP REGULATOR FROM BV, KIIO 

5 2/72 *10V REF, +5V OUT, o TO +10V 6 BIT DAC, MARGINAL CHECK CONTROL, Kilo 

5 »10V, 1 AMP REGULATOR, 12,6 VAC IN 

2 11/69 -6V, 6 AMP REGULATOR FOR AG02, VECTOR BOARD, ONLY 5 TO BE MADE 

5 5V 3 AMP REGULATOR, STUD OR SOCKET MOUNTED, FOR H309 

5 5/73 30V, SA SUPPLY (NO XFMR), FOR PR8*ES 

5 12/71 ♦ & «20V REGULATOR FOR VR14, QUAD 

1 10/70 DC/DC CONVERTER, GENERATES +15V » 0,3A FROM f-15V» SINGLE X SHORT 

5 FAULT PROTECTION FOR VR14, PROVIDES +5V FOR INTENSITY BOARD WfeS2, IN VR14 

5 11/71 COLOR GAIN COMPENSATOR, INCLUDES +5V FOR INTENSITY BOARD W682 IN VR20 



5/73 LIGHT PEN AMP FOR VR14, SINGLE 5 

DUAL VOLTAGE CONTROL FOR G848, TU56 

TU56 MOTOR DRIVE 

FEED FORWARD FOR DISPLAY, EQUIV TO 1579 

SCR MOTOR DRIVE, FOR TU55 

DEC TAPE RELAY MODULE, DOUBLE SIZE 
5/73 DUAL TELEGRAPH LEVEL CONVERTER 
5/73 DEC TAPE MISC» SINGLE UNIT SELCTION & TIMING TRACK SENSING 

TELEGRAPH LINE CIRCUIT, SINGLE, DOUBLE THICK 
5/73 DUAL TELEGRAPH LEVEL CONV, REPLACES G852 IN MODIFIED SYSTEM 

G855 WITH + LOGIC INPUT LEVELS, DCOg, 50«*80V, DOUBLE THICK 

EIA LEVEL CONVERTER, PIN COMP WITH W076, +10 & -15V, PART OF BCOJC 
2/72 



4 

5 

5 

1 6/67 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

1 3/71 



HD 
EB 
DR 



TELETYPE CONNECTOR, PDPM5, 8 PIN AMP CONNECTOR 

CLOCK & REGULATOR FOR TU56 

TELEGRAPH LEVEL CONV, G856 WITH CONTACT SUP FOR 135VDC, DC08*C 

TELEGRAPH LEVEL CONV, G860 MOD, MORE POS BIAS ON RECEIVE RELAYS 
5 5/73 SOLID STATE XMTR, 2 CKTS, EACH SPOT FROM +80 TO >»80V, 400 MA MAX, DC08-CS, DOUBLE 
5 SOLID STATE RCVR, 2 CKTS, 8,5 TO 75 MA THRESHOLD ADJ, HIGH COM MODE REJ 

5 7/73 G856 WITH DIFFERENT CONTACT PROTECTION FOR GPO, IN DC08*L 

6 (OBS), EMITTER FOLLOWER (ANALOG) TO CONNECTOR X10 AMP TO SLICER 
5 TRANSPORT DETECTOR, TC08/9/15 

5 TRANSPORT DETECTOR & POWER UP CLAMP, TCQ8 

7 (NEVER RELEASED), SLICING RECTIFIER 
7 (NEVER RELEASED), PEAK DETECTOR 

5 MANCHESTER READER»WRITER 

6 (OBS), PEAK DETECTOR (DRUM) 

6 (08S)# 3 USEC DELAY LINE, FOR TU79 

6 COBS), rtRITE ERROR DETECTOR 

5 5 USEC TAPPED DELAY, EVERY 1/2 US, IK IMP, FOR 545 FOR READ DESkE* 

5 10/69 MANCHESTER READER/WRITER 

1 10/71 CASSETTE READER/WRITER (USED IN PMK02) SINGLE X 5 

5 5/73 POWER FAIL & SELECT BYPASS, IBM 360, DXH*B, SINGLE X 5 



MODEL 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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MISCELLANEOUS 



G900 


PERIPH 




5 




G901 


PERlPH 




*> 




G902 


PERIPH 




7 




G903 


PERIPH 




5 




G904 


R 


WH 


5 




G905 






6 




G906 


12 


CL 


5 




G90? 


8 


MA 


7 




G908 


8 


MA 


5 




G909 


10 




6 




G910 


10 




6 




G9tl 


10 




6 




G9U 


12 




s 




G913 


15 


DV 


5 




G914 




BU 






G915 


8 


MI 


5 




G916 


12 


RI 


5 




G917 


12 




5 




G918 


PERIPH 


MDL 


5 




G918-YA 


TYP 


ER 


5 




G919 


LDP 


HL 


5 


5/73 


G92G 


15 




1 


5/73 


G921 


8 


WH 


5 




G922 


14 


AR 


5 




G923 


14 


AH 


5 




G923-YA 


14 


LF 


3 


3/73 


G9230 


14 


LF 


3 


1/73 


G924 


14 


AR 


5 




G9240 


14 


LF 


1 


1/73 


G925 


14 


AR 


1 


5/73 


G926 


8 


PS 


1 


1/69 


G927 


8 


PS 


1 


1/69 


G93Q 


8 


ER 


5 




G93Q0 


TYP 


ER 


5 


4/72 


G931 


PERIPH 


RBL 


1 


11/69 


G932 


PERIPH 


MDM 


•5 




G913 


PERIPH 


MDM 


5 




G934 


PERlPH 


MDM 


6 


4/71 


G9340 


PERIPH 


JH 


■5 




G9341 


PERIPH 


JH 


•5 




G935 


12 


STP 


5 


5/7 3 


G9 36 


PERIPH 


CAY 


5 


5/73 


G937 


14 


AR 


1 


10/70 


G938 


PERIPH 


DJ 


5 


5/73 


G939 


QC 


CARTER 


1 


1/71 


G940 


QC 


CARTER 


1 


2/71 


G941 


QC 


CARTER 


1 


2/71 


G942 


PPOE 


DS 


1 


2/71 


G943 


PERlPH 


CAY 


4 


5/73 


G944 


PERIPH 


GHP 


2 


3/73 


G950 


MOD 




3 




G951 


MOD 




3 





TAPE PHOTOCELL AMPLIFIER 

PAPER TAPE MOTOR DRIVE 

(NEVER BUILT), PAPER TAPE PHOTOCELL AMPLIFIER. 

CLOCK ACCELERATOR FOR PAPER TAPE READER 

PAPER TAPE PHOTOCELL AMP, USES SDA, 9 CHANNEL, DOUBLE BOARD 

(OBS), DISPLAY OUTPUT AMPLIFIER 

LI*C-8 CAP & POWER UP 

COBS), MISC FOR P0P*8/I, RENAMED L7Q0, RENAMED M700 

+ OUTPUT VERSION OF G904, LAMP FOR -15V INSTEAD OF +10, USES HOFFMAN PHOTOCELL 

(OBS), PHOTOCELL AMP FOR TU79 

(OBS), SERVO INTERRUPTER, FOR TU79 

(OBS), REMIND GENERATOR, TU79 

DEFLECTION A MP, -12 AMPS INTO 30 UH PUSH-PULL YOKE, 15 US FULL UEFL TIME, VR12 

CLOCK CONTROL, (G903 + 1/2 R302 + 1/3 R603) 

INTENSITY CONTROL 

POWER ENABLE, MOTOR START, PP67»C,D 

POWER DETECTOR «. SWITCH FILTER, PDP-12 

GAIN & SET CONTROL FOR VR12 

PHOTOCELL AMP FOR PT04,5, REPLACEMENT FOR G908, FOR PHOTOTRANSISTORS 

G918 MODIFIED FOR PR68-D 

LIGHT PEN OUTPUT AMPLIFIER 

CONTROL MEMORY QUAD MODULE, FOR PDP9 

PDP*8/L CONSOLE, (PLUGS IN) 

BRAID BOARD, MTI ROM 

SENSE BOARD, MTI ROM 

SENSE BOARD, MTI ONLY ROM 

SENSE BOARD, DATA*PAC, MR14-.E, QUAD 6 DOUBLE THICK, 20»G923Q 

SELECTION BOARD, MTI ROM 

SELECTION BOARD, DATA*PAC, MRi4"D, QUAD 6, 20"G9240 

KEEPER BOARD FOR MTI ROM 

KEYBOARD FOR VTQ2, QUAD 

ENCODING LOGIC FOR VT02 KEYBOARD, QUAD 

NoN*TORE TApE ALLOTMENT FOR PR68»C,D 

NONwTQRE TAPE ALLOTMENT FOR PR68*E 

BOT/EOT SENSOR FOR TUlO, (USES FAIRCHILD BOT/EOT ASSEMBLY) 

CAPSTAN SERVO PREAMp (DRIVES H603) 

REEL MOTOR AMP FOR TUlO, ♦/•12V, */ w 6A 

BRAKE ACTUATOR FQR TUlO, 6V, INITIALLY 0,8A, FINALLY 0.1A 

REPLACEMENT FOR LOGIC PORTION OF G934, SINGLE 

REPLACEMENT FOR OUTPUT PORTION OF G934, HIGHER CURRENT, DOUBLE 

TTY37 TO 35 OR 33 CONVERTER 

CLOCK WITH ACCELLERATOR FOR LA30 

14/L MEMORY TEST CARD 

DECPACK HEAD POSITION SERVO, DOUBLE X 8,5 

UNIVERSAL TESTER LOAD BOARD 

B15 LOAD #1, UNIV TESTER 

B14 ENABLE B15, UNIV TESTER 

TESTER FOR M835, M836 (WIRE WRAP ON W931), QUAD X 8,5 

LA30 EXERCISER, 7-BlT CNTR, SINGLE X 5 

LA30 EXERCISER, NORMAL G943 OR 4 + 1 (SKIPS LINE FEED 4X) 

FAST GATE FOR NEW BURST GENERATOR, REPLACES 8104 

MODULE TEST PULSER, FOR BURST GEN, WIDTH ADJUSTABLE, AMpL PROGRAMMABLE 



MODEL 
NO 

G952 
G953 
G970 
G971 
G972 
G97J 
G9730 
G980 
G981 
G982 
G983 
G99B 
G999 
HARDWARE 



PROD 
LINE 

8 
8 
MTST 

10 
10 
FS 
10 
10 
10 
10 



DES 
ENGR 

WH 
WH 

WW 
BU 
SU 
EB 
GOH 



WW 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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5 5/7 3 PIN SELECTOR, SELECTS 1 Of 2 BUSSES, DOUbLE, 36 PIN KIbBON CABLE GUT 

5 PDP8 DIGITAL MX, 8/1 IN/OUT BUS, 6 POLE FORM A TRANSISTORS 

ft (OBS), REF SUPPLY, OP AMP, FOR 2720 CURRENT CALIR 

5. POWER ISOLATION! BOARD, BALUNS & CAPS FOR 2 VOLTAGES 

2 12/68 PDP*1Q MEMORY TEST BOARD, CURRENT MONITOR AND LOADING, 8" X DOUBLE HT 
7 12/71 INDICATOR BOARD FOR RP02*AS,*BS, 5 X 13,5 

1 6/73 56 PIN CONNECTOR CARD FOR RP02-AS, -BS, RP03-AS, -8S # 5"X6« 

5 DEC TO DISK FILE PA, (DATA PRODUCTS) 

5 JOSS AUDIO OSCILLATOR 

S JOSS AUDIO AMPLIFIER 

5 5/7 3 HEX HEAT TEST BOARD 

3 CURRENT MEASURING EXTENDER, 1*1/2 LENGTH WITH BUS LOOPS 
(RESERVED FOR DOUBLE-.SIZED G998) 



HOOi 
H002 

H0O3 
H004 
H005 
H006 
H007 
H008 
HOIO 
HOU 

Hon 

H013 
HO 14 
H019 
H020 
H021 
H022 
H023 
H024 
HQ25 
H080 
H0«l 



CAT 



CAT 



CAT 

IPG 

CAT 

14 

MOD 

MOD 

MOD 

MOD 

MOD 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

MOD 

CAT 

CAT 

MOD 



KE 

KE 

SZ 

MORO 

BP 

AR 



SZ 
SZ 



SZ 
SZ 



5 3/4" BRACKET TO STAND 1907 COVE* PLATE IN FRONT OF F f C, MOUNTING PAnELS 1943, HyOO, 

ETC, PUTS PLATE FLUSH WITH RAILS OF DEC AND EMCOR CABINETS 
5 BRACKET TO SET FC MNTG PANELS BACK ABOUT 2*l/2 M TO 3" SO CONTROLS, SWITCHES, ETC, On A COVER 

PLATE WILL HAVE 2" SPACE, COMPATIBLE WITH DEC COMPUTER CABINETS & ALL TYPES QF RACKS 
5 4/73 NYLON BLOCK FOR MOUNTING H350, H351, OP H352 CONNECTORS, 2/H800IS 
5 4/73 NYLON BLOCK FOR MOUNTING H350*2 CONNECTORS, 4/2-H80QIS 
1 8/72 GRAY FLIP*CHIP HANDLE W EYELETS 
5 19" MOUNTING PANEL FOR 5 H706'S, USED IN AA05 

3 10/72 CONNECTOR RETAINING BLOCK KIT (REPLACES H003, H004) 12*09850 
1 4/73 1 PAIR MOUNTING RAILS (74-10925) FOR H912 PANELS 
5 (CHANGED TO H020) 
5 74*5570*2 BRACKETS FOR HOI 3 
5 12-5310*2 NYLON FASTENER (PAIR) FOR HOU 
5 74*5331 PANEL COVER SNAP ON FOR PDP9 OR 10 

1 5/71 5,25 X 19" PANEL wlTH HOLES TO MOUNT H726-B 

5 CASTING FOR 10 H803 BLOCKS IN 8/E BOX, 1NCL 4 STDOFFS, TERM STRIP, b PWR HARNESS, USED ON HylyO 
19" CASTING FOR 1943 ETC, (WITH SHORT t LONG END) 
STRAIGHT END PLATE FOR SHORT END OF H020 WITH 4 SCREWS 

OFFSET END PLATE WITH TERMINAL BLOCK FOR LONG END OF H020 WITH 4 SCREWS 
OFFSET END PLATE WITH HEYMAN TAB TERMINALS, 2 BLACK , 2 RED, 2 URANGE, 4 SCREWS 

2 7/71 8,5" H021 

5 5/72 8,5" H022 

6 (OBS), PDP8 RACKS, ETC, FOR MTG, IN CAB*8 OR IN CUSTOMERIS RACK 
6 (OBS), P0P8 RACKS, ETC, TABLE TOP VERSIONS 



POWER INTERFACES 



H100 

H104 

H1500 

H1550 

H152 

H1600 

HIM 

H1650 

H190 



MOD 
MOD 
IPG 
IPG 
MOD 
IPG 
MOD 
IPG 
MOD 



DOANE 

DOANE 

AR 

AR 

DOANE 

AR 

DOANE 

AR 

DOANE 



CORE STACKS, BRAIDS 



H201 
H202 
H203 



CAT 
11 



PD 
PD 



7 (OBS), BLANK CASE, WITH SLOT MILLED FOR MOUNTING ON H190 

6 (OBS), 4 115 VAC-DC ISOLATED LOGIC INPUTS, 2 ALSO USABLE ON 24V AC*DC, IN RELAY PANEL PKG 

3 10/73' 120 VAC INpUT TO 5V LOGIC, 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

3 10/73 10*55 VDC ISOLATED INPUT TO 5V LOGIC, 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

6 (OBS), 2 10 WATT 120 VAC OR DC ISOLATED SWITCHES IN RELAY PANEL PACKAGE 

3 10/73 5V TO 120 VAC 2A, 1,1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

6 (OBS), 1 300 WATT ft 120 VAC OR DC ISOLATED SWITCH IN RELAY PANEL PACKAGE 

1 11/72 5V TO DC ISOLATED 55V 2A OUTPUT, 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

6 (OBS), MOUNTING RAIL FOR H104, H153, H161, ETC, 



5 12/66 PDP8*S STACK, 8K PLANER, MOUNTED ON G609, 4K X 13 BITS 

7 1/69 4K, 8 BIT, 30 MIL STAC* ON G615 

1 1/69 4K, 8 BIT, 20 MIL STACK ON G616, PS-3009957 



rt\j 



Lii Nt 



fcNfcK 



MU/YR 



H205 




PD 


5 


9/72 


H206 




PP 


i 


1/69 


M207 


n 


PD 


5 




H207-E 


tl 


PD 


5 


9/72 


H208 


11 


PO 


1 


1/69 


H209 




PD 


1 


1/69 


H210 


10 


SU 


5 


9/72 


"211 


8/E 


PD 


4 


9/72 


H2U-A 


8/E 


WC 


2 


12/73 


H212 


8/E 


PD 


5 


9/72 


H212-A 


8/E 


wc 


2 


12/73 


H213 


ti 


PD 


5 


9/72 


H214 


tl 


PO 


5 


9/72 


H214-YA 


11 


RH 


7 


1/73 


H215 


tl 


PD 


4 


9/72 


H216 


10 


PD 


4 


9/72 


H217-A 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H217-B 


XML 


DrtS 


2 


9/72 


H217-C 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H217-D 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H218-A 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H218-B 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H218-C 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H218-D 


XML 


DWS 


1 


8/7 3 


H219-A 


8/E 


we 


1 


12/73 


H219-B 


8/E 


wc 


J 


12/73 


H220 


8/E 


PD 


5 


9/72 


H230 


11 


PD 


7 


7/71 


H240 


U 


PD 


1 


2/70 


H241 


8/E 


BT 


5 


8/73 


H242 


8/E 


BT 


1 


6/71 


LITTLE 


BOXES 








H300 


IPG 


MORO 


4 


4/69 


H301 


IPG 


MQRO 


5 




H302 


IPG 


MQRO 


5 




H303 


IPG 


MORO 


4 


10/68 


H304 


12 


CL 


5 




H305 


12 


CL 


5 




H306 


DIS 


ADL 


•5 




H307-A 


12 


AW 


4 


2/70 


H307-B 


12 


AW 


3 


5/70 


H307*C 


12 


AW 


1 


5/70 


H307-D 


12 


AW 


5 




H307-E 


12 


AW 


5 




H307*F 


12 


AW 


5 




H308 


8 


WH 


5 


5/72 


H309-A 


12 


RAW 


5 




H309-B 


12 


RAW 


2 


8/70 


H309-C 


8/E 


LN 


5 


4/72 


H310 


12 


RAW 


5 




H311 


12 


DN 


1 


5/70 


H312*A 


8 


JER 


5 


10/71 


H313-A 


8 


JER 


5 


2/72 



4K, 12 bIT, 22 MIL STACK 
4K, 13 BIT, 22 MIL STACK 
4K, 16 BIT, 22 MIL STACK 
H207 CONFORMALLY COATED, 1 
4K, 17 BIT, 22 MIL STACK 
4K, 18 BIT, 22 MIL STACK 
4K, 19 BIT, 22 MIL STACK 
4K 12 BIT ON G646, 3 WIRE 
4K 12 BIT ON G648, 3 WIRE 
8K 12 BIT H211, MM8-EJ, PS 
8K 12 BIT ON G648, 3 «IRE 
4K 16 BIT STACK ON G645, 3 
8K 16 BIT H2H, PS 30X0654 
850 NSEC H214 

8K 18 BIT H213, PS-3010654 
8K 19 BIT H213, PS-3010654 
16K 20 BIT STACK ON G647, 
16K 19 BIT STACK ON G647, 
16K 18 BIT STACK ON G647, 
16K 16 BIT STACK ON G647# 
32K 20 BIT STACK ON 50-107 
32K 19-BIT STACK ON 50*107 
32K 18-BIT STACK ON 50*107 
32K 16-BIT STACK ON 50-107 
4K 12 BIT, PLUGS INTO G649 
8K 12 BIT, PLUGS INTO G649 
4K, 12 BIT. 22 MIL STACK 
256 X 16 BIT, 3W 3D STACK, 
BRAID ASSY (G1G6+G642+BRAI 
BRAID ASSY FOR MRB-EA, 128 
BRAID ASS* FOR MR8-E8, 256 



N G616, PS-3009957 
N G616 & G617, PS-3009957 
N G616 4. G617, PS-3009957 
,5 USEC, PS-3009957 
N G617 & GG616, PS-3009957 
N G616 & G617, PS-3009957 
N G616 & G617, PS-3009957 
3D, 18 MIL COKES, MM8-EH 

3D 18 MIL CURES, DISCREET DIODES, MM8-EH 
-3010654 
3D 18 MIL CURES, 
WIRE 3D, 18 MIL 
, 900 NSEC 



DISCREET DIODES, MM8-EJ 
CORES, PS-3010654 



PS 
PS 
PS 
PS 
04 
04 
04 
04 
, 

9 

N 

2 

Dt 

w 
w 



H217-0 
H217-0 
H217-0 
H217-0 



MM8-EK 

MM8"EL 

G619, PS 3009834 

MIL, ON G615 

HARDWARE) FOR MRU, 256 WIRES X 64 CORES 

ires x 24 cores, M88O+G643 

IRES X 48 CORES, M886+G642 



PUSH BUTTON BOX, 3 BUTTONS & AMPHENOL CONNECTOR 

H300 «. W809 MODULE 

CONNECTOR PANEL (BETWEEN H303 6. AM03) 

AMP, MOUNTING PANEL & CONNECTORS (AFQ7) 

CLINICAL CHEM TERM BOX, (FOR AUTO ANALYZER, TECHNICON) 

8 CKT DISTRIBUTION BOX, CONNECTS TO H304 & AGL2 

.JOY STICK FOR KV8/I 

SMA 12/60 RELAY DELAY (CLIN LAB TESTER BOX), 115V 

SMA 4, SMA 7 RELAY BOX, U5V 

SMA 12/30 RELAY BOX, 115V 

230V H307-A 

230V H307-B 

230V H307*C 

BC01A TO BC01C ADAPTER, (RS232B • RS2J2B) NULL MODEM 

9,75 X 10,5 I/O ACCESS PANEL, PROVIDES +5V @ 2A, 6 CONN, 3 I/O, 2 DATA BRK, 1 SENSE 

19 X 5,25 H309-A 

H309-B WITH 5 CONN & H710 SUPPLY, 3 I/O, 2 DATA BRK 

MODULE TEST ASSEMBLY 

TOOL KIT FOR USE WITH HilO 

NULL MODEM FOR ASYNC OR SYNC COMMUNICATION LINE 

DEC TTY TO EIA 232-C INTERFAX 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 129 

NO LINE ENGR MO/YR 

H314 12 RAW 5 INTEGRATED CIRCUIT SAMPLER, 180 IC'S 

H314-»A 12 RAW ? 1/71 INTEGRATED CIRCUIT SAMPLER, ADVANCED SELECTION 

H314-B 12 RAW 7 1/71 INTEGRATED CIRUIT SAMPLER, BASIC SELECTION 

H315 11 PJ 5 5/7 3 ASYNCH MODEM TEST CONNECTOR 

H316-A 11 SS 2 9/72 DUAL TELEGRAPH LINE INTERFACE, G861, 6862, K731, G80O3 IN A BOX, 115V 

H3J6*B 11 SS 2 9/72 230V H316-A 

H317 11 VB 1 7/72 TTY DISTRIBUTION PANEL, DJH 

H318 EDU AM 1 8/72 LOGIC DESIGN & COMPUTER INTERFACING KIT 

H319 TPL JW 1 9/73 20 MA CURRENT LOOP RECEIVER (OPTICAL ISOLATER RECEIVER, PASS*THROUGH TRANSMITTER) 

H320-A TPL JG 1 10/73 8 CH TELEGRAPH RECEIVER, 115V 

H320->8 TPL JG 1 10/73 8 CH TELEGRAPH RECEIVER, 230V 
CONNECTOR ASSEMBLIES 

H350 15 2 W850«S & HARDWARE FOR CONNECTOR 

H351 10 KE 5 2 W851IS & HARDWARE FOR CONNECTOR 

H352 10 KE 6 2 W852»S k HARDWARE FOR CONNECTOR 

H3S3 QC WEK t 10/73 G5015 ♦ G5016 PHYSICAL I/C FAULT INSERTER 

M360 10 SU 5 12/71 2 M922'S JOINED & CONN TOGETHER WITH ONE HANDLE 



SYSTEM END OF POWER CABLE 

H4O0^A PS BU 5 5/72 7A CKT BREAKER, FILTER, & OUTPUT CONN IN BOX (FOR 8/M, U/OJ, 11/05), lib VAC 

H400-B PS BU 5 5/72 4A CKT BREAKER, BILIER, f «>•««••* •» — — <-> - -» ■• — 

H4O0-C 11 CRB 1 10/72 H400-A a 10A CKT BREAKER 



H400-D 11 CRB 1 11/72 H40Q«*B W 5A BREAKER 

H4D1 PS BU I 8/72 SPACE FOR FUSES UOA MAX), FILTER, DUAL VOLTAGE INPUT BOX (8/M, 11/05? REPLACES H4Q0) 

H402«A 8 PG 3 9/73 H400 WITH H401»A OUTPUT CONNECTORS 

H402»8 8 PG 3 9/73 H400 WITH H401»B OUTPUT CONNECTORS 

COMPUTER LAB, LOGIC LAB, PDP16 CABS 

H500 MOD 5 COMPUTER LAB, HOV, 60/50 HZ 

H500-»A MOD 5 COMPUTER LAB, 230V, 60/50 HZ 

H501 MOD 1 3/68 MOUNTING BRACKET FOR COMPUTER LAB, FOR 19" RACK 

H502 EDU AM 3 2/72 COMPUTER INTERFACE PANEL FOR D88*EB (8/E) (BUILT IN CARLETON PLACE) 

H510 MOD 2 10/69 K-SERIES LOGIC L.AB, HOVAC, 60 HZ, 1 -K900 , 1*K901 , 1*K902 , &2-491 3 

H520 MOD RVN ? 2/71 MISERIES LOGIC LAB, 115V, USES H808 

H520-A MOD RVN 2 3/71 M-SERIES LOGIC LAB, 230V, USES H808 •* 

H52Q-B MOD RVN 1 3/71 M SERIES LOGIC LAB, 115V, USES H803 

H520*C MOD RVN 1 3/71 M SERIES LOGIC LAB, 230V, USES H803 

H521 MOD RVN $ 12/71 AUX MEMORY. DEVICE FOR M*SERIES LOGIC LAB 

H522 MOD RVN 2 3/71 DRAWER, WITH SLIDES 

H523 MOD RVN 2 3/71 DRAWER, TABLE TOP 

H524 w OD RVN 2 3/71 CABINET, TABLE TOP CAB FOR K950 ♦ MODULES 

H525 MOD RVN 2 3/71 REMOTE CABINET 

H526 MOD RVN 5 12/71 OPERATORS CONSOLE 

H527 MOD RVN 2 3/71 CONTROL PANEL 



POWER AMPLIFIERS 



H60Q 


10 




7 


2/68 


H601 


10 




7 


5/67 


H602 


10 




7 




H603 


PERlPH 


MDM 


5 




H604 


PERlPH 


DJ 


5 


4/72 



(OBS), CAPSTAN POWER AMP FOR TU79 

(OBS), REEL SERVO POWER AMP FOR TU79, REPLACED BY WQ42 

(OSS), CAPSTAN POWER AMP FOR TU79 

CAPSTAN SERVO POWER AMP FOR TU1Q (PREAMP is G932) 

DF.CPACK HEAD POSITION SERVO POWER AMP, (PREAMP IS G938) 



MODEL PROD DES 
NO LINE ENGR 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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H605 
H606 



PERIPH CAY 
PERIPK JH 



POWER SUPPLY FILTERS 



H7000 8 
H7001 8 

POWER SUPPLIES 

H701 CAT 
H701*A CAT 
H702 CAT 



H703 



ADL 
AOL 



5 5/73 MOTOR DRIVE AMR, LA30 

1 1/73 TU16 POWER BOARD (CAPSTAN PREAMP, POWER AMP, REEL MOTOR AMPS, BRAKE ACTUATORS) 



l J/72 TELETYPE SIGNAL STATIC FILTER 

i 10/72 PDP8-E STATIC FILTER KIT (INCLUDES H7000, BRACKETS, CAPACITOR, TAPE 6, INSTALLATION INSTRUCTIONS) 



H704 


CAT 




5 




H704^A 


IPG 




5 




H704«»B 


MTST 








H704*C 


IPG 


RG 


2 


6/70 


H704-D 


IPG 


RG 


2 


6/70 


H704-H 


IPG 


RG 


2 


6/70 


H705 


MTST 








H705*B 


MTST 








H706 


MTST 








H706-B 






6 




H707 


CAT 




5 




H707.C 


15 


LH 


2 


1/70 


H708 


IPG 




2 


12/69 


H708-B 


IPG 




S 




H709 


8 




5 




H709«A 


8 




1 


3/71 


H709-8 


8 




5 




H710 


CAT 




5 




H7H 






7 


4/69 


H7U*A 






7 


4/69 


H712 


12 


BN 


1 


9/69 


H713 


IPG 


RG 


1 


9/68 


H714 




BEST 


5 




H715-B 


8/L 


WH 


1 


10/68 


H715-C 


8/L 


WH 


5 




H716 


IPG 


DEB 


5 




H716»A 


IPG 


DEB 


1 


7/70 


H716-8 


8 


EP 


5 




H716*C 


IPG 


DEB 


3 


7/70 


H7!6*D 


IPG 


DEB 


1 


7/70 


H717 


IPG 


MORQ 


S 




H718-A 


PEPlPH 


GS 


5 




H718*8 


8 


8H 


2 


3/70 


H718-C 


8 


BH 


5 


12/71 


H719 


TPL 


MI 


2 


4/69 


H720-A 


11 


BDW 


6 


10/73 


H720»8 


11 


BDW 


6 


10/73 



+10V 9 t 4A FLOATING, -15V & 0,5 TO 3.0A 

50 HZ VERSION OF H701 

BEG POWER SUPPLY, MqUnTS ON FC MnTG PAnEL BAR,0 TO 0,4 AMp 15 V FLoAtInG, TO 0,4 AMR 20V FLTG, 

FOP USE WITH A201, A120? TAKES THE PLACE OF TWO 8*MODULE BLOCKS, WILL FIT SYSTEM MO0ULE MTG 

PANELS TOO (9/16* SPACING ONLY) 

REGULATED PqWER SUPPLY, MqUnTS ON F,C, MTG PAnEL BAR, TO 1*1/2 AMps 10V FLOATING, AnD 

TO 1.1/2 AMPS 20V FLOATING FOR USE AS DIGITAL OR ANALOG SYSTEM POWER WHEN CLOCK 

& DELAY JITTER MUST BE REDUCED, WILL ALSO FIT 9/16" SPACING SYSTEM MODULE MNTG PANELS 

REG, DUAL POWER SUPPLY, 15V 6 400 MA FLOATING, MOUNTS ON 1943 OR H9H, H5V 

SAME AS H704, EXCEPT IT MOUNTS ON RIGHT ANGLE BRACKET, 115V 

H704 MOUNTED ON A PLENUM DOOR PANEL WITH TERMINAL STRIP, H5V 

H704 MOUNTED ON 19 X 5 1/4 PANEL, U5V 

H704, 230V 

H704*C, 230V 

♦65V, -65V, 200 MA EACH (PRB65* , 2/ , 2) 

H705 ON PLENUM DOOR LIKE H704B 

10V 1M/2 AMP SUPPLY, POWER MATE, (USE H717 INSTEAD) 

H706 MOUNTED ON PLENUM DOOR 

LIKE H704, BUT 1,5 AMPS FROM EACH OF THE TWO 15 V SUPPLIES, DELTRON 

H707 WITH NO BRACKET, FOR VTiS 

DUAL SUPPLY, 15V #1*1/2 AMPS, 20V $ 1*1/2 AMPS, 115 VAC, DELTRON, MOUNTS ON J943 OR H90Q 

230 VAC H708 

+20V 1,5A & +10V 1,5A, DELTRON ON 19X 5,25" PANEL, 115V 

230V H709 

H709 FOR 230V 

+5V 5AMP SUPPLY, USED IN H910 (DYNAGE) 

(OBS), + 5V 9 3A, *15V fl i,5A, OR + 5V @ 5A 

(09S), 50 HZ H711 

DEL ELECTRONICS POWER SUPPLY, MOUNTED ON A PLATE, FOR VR12 

2»H707'S ON A 19" PANEL, GAS CHROM»8 , ( AF06A) , 4 FLOATING 15V REG SUPPLY, 1*1/2 AMP EACH 

LINE FILTER, 250VAC, 2 X 30 AMPS, CHOKE INPUT, LINE J, FRAME GN0, NEUTRAL OR LINE 2 

CAB MOUNTING , 19" PANEL AUTOTRANSFORMER, 95,205,230,250 IN TO UsV OUT, 1,75 KVA 

TABLE TOp (FLOOR), 95 205,230,250 TO 115 VAC AUTOTRANSFORMER, 50/60 Hz, t„75 KVA FOr 8L 

♦5V 4A,+/»3%, »15V 1.1/2A, WANLASS,2 BLOCK SPACE (4"X5-1/4X12) ,50/6QHZ, 120/24QV (UOV RECEPTACLE) 

H716 WITH 230V RECEPTACLE 

19" H716 (H5V RECEPTACLE) 

H716*B WITH OUTPUT RELA* SWITCHED FROM *5V 

H716*B WITH 230V RECEPTACLE 

10V 1A REF SUPPLY (FOR AAQ5), TO REPLACE H7q6, MADE BY KEPCO 

H714 ON 19" PANEL WITH C8 & LIGHT, 30A, 115V 

ISA 115V 16 » CORD WITH PANEL MOUNTED FILTER IN MIDDLE 

30A H718«B 

H716 ♦ 160 MF, 20V ON 19" X10»l/2 PANEL 

PDPll/20 SUPPLY, +5V @ J6A, *15V91QA, +8V RMS91,5A, »25VetA, U5VAC, AC LO, DC LO, LTC 

230 VAC VERSION OF H720 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


MO 


LINE 


ENGR 




MQ/YR 


H72Q*C 


It 


BOW 


5 




H720*D 


11 


BDW 


5 




H720*E 


11 


BDW 


5 


12/71 


H720*EJ 


11 


BOW 


1 


7/72 


H720*F 


11 


BDW 


1 


9/70 


H720*FJ 


11 


9DW 


1 


7/72 


H720*H 


It 


OV 


4 


5/72 


H720*J 


11 


OV 


5 


5/72 


H721 


!5 


EL I A 


5 


12/71 


H722 


11 


PJ 


2 


3/70 


H7 23 


10 


DREW 


5 


5/72 


H724 


8/E 


JDM 


4 


3/71 


H724-A 


8/E 


JDM 


4 


3/71 


H725 


10 


DREW 


5 


5/72 


H726*A 


14 


AR 


1 


4/70 


H726*B 


14 


AR 


1 


4/70 


H726-E 




BPF 






H726*F 


11 


BPF 


1 


12/71 


H727-A 


IPG 


DEB 


5 




H727-B 


IPG 


DEB 


5 




H728*C 


IPG 


MORO 


2 


8/70 


H728-D 


IPG 


MQRO 


2 


10/70 


H729 




RTH 


1 


10/70 


H730*A 


PERIPH 


MDM 


5 




H730*B 


PERIPH 


MDM 


3 


1/71 


H7 30*C 


PERIPH 


MDM 


3 


2/71 


H73Q*D 


PERIPH 


MDM 


3 


2/71 


H731-A 




RTH 


1 


10/70 


H731*B 




RTH 


1 


10/70 


H732 


10 


DREW 


5 


5/72 


H7 33 


15 




3 


3/72 


H734*A 


11 


BDW 


2 


4/71 


H734*B 


11 


BDW 


2 


4/71 


H735 


PERIPH 


CAY 


5 


2/72 


H735*A 


PERIPH 


CAY 


1 


1/71 


H735-8 


PERIPH 


CAY 


1 


1/71 


H736 


PERIPH 


PM 


1 


1/71 


H737 


PERIPH 


SERG 


5 


5/72 


H738*A 


IPG 


RG 


5 




H738*8 


IPG 


RG 


2 


3/72 


H739*A 


11 


VB 


5 




H739-B 


11 


VB 


5 




H740«D 


PS 


BU 


5 


11/72 


H740*P 


16 


ICF 


1 


4/73 


H74l*A 


11 


BU 


1 


5/71 


H742*A 


11 


BU 


5 


7/73 


H742*B 


11 


GP 


5 


7/73 


H742*C 


15 


HL 


4 


7/73 


H742*D 


15 


HL 


4 


7/73 


H743 


PERIPH 


SERG 


5 


8/73 


H744 


it 


GP 


5 


8/72 


H745 


It 


GP 


5 


8/72 


H746 


11 


GP 


5 


8/72 


H748 


PERIPH 


LN 


4 


5/73 



DESCRIPTION 

19 X 10,5 INCH H720*A 

19 X 10,5 INCH H720*B 

H720*A WITH POWER CONTROL & REMOTE/LOCAL POWER INTERLOCK, +5V 22A 

SYSTEM TESTED H7 2Q«E 

230V H720*E 

SYSTEM TESTED H720-F 

RUGGED It POWER SUPPLY FOR 11R2G, U5V 

H72Q*H EXCEPT FOR 230V 

♦5V + /*2% 9 20A, *15 t 5V+/*lQ% 9 3*1 /2A, ♦ 1 f 5V+/-10% 9 2-1/2A (PDP15 PERIPH) AUTO TAPS, 

20 MS HOLD UP# 5*1/4" X 19 X 6*1/4, NORTH ELETRIC, 88*132 VAC, 176 * 264 VAC , 47*63 Hz 
STEP-DOWN TRANSFORMER, 4 A § tl5V OUTPUT (LIKE IN TTY) MOUNTED ON A 19" PANEL 

8V #40 AMPS FOR KDlO, 4*10 AMP OUTPUTS WITH CBIS, 50/60 HZ RESONANT TRANSFORMER 

POWER SUPPLY FOR P0P8/E, *5V, -15V 

230V H724 

15V 9 20A SUPPLY FOR KIlO, 50/60 HZ RESONANT TRANSFORMER 

5V 7A, 47 • 500 HZ» 115/230 PARALLELABLE, 5X10*1/2X2 CSAME SPEC AS 714) SYSTEM UNIT 

H726*A MOUNTED IN PDPtl SYSTEM UNIT WITH SWITCH, FUSE, & OUTLET, SEE H014 

12*09933-03 POWER FAIL H726-B 

H726*E MODIFIED FOR 5,9V » 5 AMPS FOR DTtt 

DUAL SUPPLY, 15V 400 MA, 20V 400 MA, MOUNTS ON t943 OR H900, 115 VAC 

230 VAC H727*A 

DUAL SUPPLY, 15V §2A,20V @ t,2A, ON 19X5,25" PANEL, 115V, FOP ADlS, DELTRON 

230V H728*C 

12A 30V UNREG SUPPLX (FOR DNC) 

TU10 POWER SUPPLY, 115V 60 HZ, TIME METER, *15V 4A, M5V 4A, + 5V 5A,+/*l7,5V l0A,+/-lbV 5A 

230V 60 HZ H730*A 

H5V 50 HZ H730*A 

230V 50HZ H730»A 

♦15V, -15V, 3A TOTAL? 10VAC, 250V 20 MA, 115V 6q HZ 

50 HZ H731*A 

MARGINAL CHECK SUPPLY, KI10, MANUAL, 19" DUAL FREQ VERSION OF 702 

VT05 POWER SUPPLY, +5V 4A, +12V 500MA, »t2V 1A, *5V 1A, 6,3VAC SOMA, 30-10325, 115/230V 

19 X 10,5 INCH,+15V 12A, -15V 12A, AC LO, DC LO, llbV, REMOTE/LOCAL DC PWR INTERLOCK, RK02,03 

230V H734-A 

LA30 SUPPLY, +15V 5A, +10V 4A, +5V 1A, *15V 5A, DUAL FREQ RESONANT SUPPLY 16*10416 

50 HZ H7 35 

DUAL FREQUENCY H735 

RS64 DELTRON SUPPPLY, U5/230V 

RS64 DEC SUPPLY, 115/230V, +20V 1.5A (5409484), +5V 8A C54095Q3), -i5V 2A (5409484) 

714 & H728 ON 5 X 19 PANEL* 115V, + 5V 5A, *18V 2A, *18V 1.2A 

714 & H728 ON 5 X 19 PANEL, 230V 

714 & H707 ON 5 X 19 PANEL, 115V, +5V 5A,+l5V 1,5A,*15V t,5A 

230V H739*A 

♦5V20A, #15V5A, +15V1A, ACLO, DQLO, LINE FREQ SIG, 115/230V, 47-63HZ (5409728) 3,5X19 PANEL 

BATTERY STANDBY FOR H740 (0,5 HR) 

PS FOR 11/25, +5Ve40A,*15S»l4A, + !5Vei f 5A, ACLO, DCLO, LINE FREQ SlG, U5/230V, 47-63HZ 

PS CHASSIS FOR 11/45, 6 30VAC 6A EACH, +15V&2A, t8V91 A, ACLO, DCLO, LINE FREQ SIG 

230V H742*A 

H742*A MODIFIED FOR PDP15 

H742*B MODIFIED FOR PDP15 

H737 REPACKAGE FOR RK05 PLUS BATTERY 

+5V 25A REG FOR H742 

*15V 10A REG FOR H742 

+23, 2V 1,6A, M9.7V 3 f 3A, *5V l t 6A FOR H742 

♦5V 4A, +15V 750 MA, -15V 750MA, VT20, 95*130VAC, 190*260VAC 
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MODEL 


PROP 


DES 


STATUS 


no 


LINE 


ENGR 




MQ/YR 


H749 


16 


JLE 


1 


n/71 


H750 


11/35 


GP 


1 


3/72 


H751-A 


PERIPH 


MDL 


2 


7/72 


H751-B 


PERIPH 


MDL 


2 


7/72 


«752 


14 


AR 


5 


5/73 


H753 


CtP 


AC 


1 


5/72 


-H734 


11 


GP 


4 


7/73 


H755 


LDP 


AW 


1 


8/72 


H756 


14 


LF 


1 


10/73 


H757 


PERIPH 


AEK 


1 


1/73 


H758-A 


COM 


SS 


2 


1/73 


H738-B 


COM 


SS 


2 


1/73 


H759 


FS 


HRL 


1 


6/73 


H760-A 


PS 


DREW 


2 


8/73 


H760-H 


PS 


DREW 


1 


7/73 


H761 


PS 


DREW 


1 


7/73 


H762 


14 


AR 


3 


10/73 


H763-A 


8 


ADL 


1 


9/73 


H763-B 


8 


ADL 


1 


9/73 


H7S4 


PERIPH 


WJH 


1 


10/73 


CONNECTORS, (ALSO H850) 




H800-F 


CAT 




5 




H800-W 


CAT 




5 




H801-F 


CAT 




5 




H801-W 


CAT 




5 




H802 


CAT 




5 




W803 


CAT 




•5 




H8030 


CAT 


DN 


2 


4/73 


H804 






7 


1/68 


H80S 


CAT 




5 




H806 






7 


2/68 


H807 


CAT 




5 




H808 


CAT 




5 




H809 


CAT 




5 




H8070 


CAT 


DN 


2 


4/73 


TOOLS 










H810 


CAT 




5 




H810-A 


CAT 




5 




H810-R 


CAT 




5 




H810-C 


CAT 




2 


6/71 


H810-D 


CAT 




2 


6/71 


H811 


CAT 




5 




H8U-A 


CAT 




5 




H812 


CAT 




5 




H812-A 


CAT 




5 




H813 


CAT 




5 




H813«A 


CAT 




5 




H814 


CAT 




5 




H8 1 4- A 


CAT 




5 




H815 


MOD 




1 


7/67 


H816 


CAT 




3 


9/70 



DESCRIPTION 
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•12V PS, 750 MA, G832 ETCH, SINGLE X 5, USES 8V ZENER 

11/35 SUPPLY! 5409728**8, H?44, 2 XFMRS, POWER INPUT FROM BC05T U15V 12A) OR BC05U (230V 7A) 

CASSETTE P, S. (TU6o) +5V 4A, *15V 2A# -J5V 2A, 95-13QVAC, USES 9410131 

19Q*260VAC H751«A 

REPLACEMENT FOR 714 

RT02 POWER SUPPLY! + 250V 30MA, + 12V 300MA, -12V 300MA, *5V3A, 95-135 OR 190-270VAC 

♦20V 7,5A -5V REG FOR H742-A 

LPS SUPPLYl *5V 13A, +/-15V +/-,03% 2A, LINEAR REGULATORS, 100, US, 200, 230V +/«10%, 47«63 HZ 

REPACKAGED H744 W TRANSFORMER AND FAN, *3V, 25A 

TU16 POWER SUPPLY 

H751-A ON 5,25 X 19" PANEL, 115V 

H751-8 ON 5,25 X 19« PANEL, 230V 

♦10V 0,5A, -15V 1.5A, TAP INPUTS 90-232V 

KL10 RAW SUP 208V 18A 60HZ DELTA (3 PH), + 12V 105A, -12V 450A, U5V 4A, -J5V 2A, RESONANT XFMR REG 

KL10 RAW PS 416V 9A 50HZ DELTA (3 PH), +12V 105A, -12V 450A, + 15V 4A, «15V 2A, RESONANT XFMk REG 

KL10 SUPPLY REGULATORS, 9 *5 t 2V 35A, 3 + 5V 35A, 4 »2V 35A 

HI TEMP H740-D, 9Q»135V/180«270V, 50/60HZ, +15V 1A, ♦SV 20A, -15V 5A, AQhQ, DCLO, LINE FREQ 

PDP8-A POWER SUPPLY, 1J5V 

PDP8-A POWER SUPPLY, 230V 

TWO 5409728 (H740) REGULATORS* EACH +5V 17A, -15V 5A, +15V lA, ACLO, DCLO (RP04) 



FLIP-CHIP 8.SOCKET BLOCK, FORKED SOLDER LUGS 12-02525 
FLIP-CHIP 8-SQCKE0 BLOCK, WIRE WRAP, 12*02244 
SET OF 18 CONECTOR CONTACTS, FQRKED SOLDER LUGS, 12-02525 
SET OF 18 CONNECTOR CONTACTS, WIRE WRAP, 12-02244 
SINGLE CONNECTOR 18 PIN ( 1712-18-PCC) , 12-02625 
288 PIN CONNECTOR, 12-05348 (SEE H863) 

72 PIN CONNECTOR FOR DOUBLE HEIGHT CARD (SLICE OF H8Q3) 
(OBS), 144 PIN CONNECTOR (ON 288 PIN MOLD) 

SET OF 36 CONTACTS FOR 288 PIN CONNECTOR, AsAMPHENOL,C»CINCH # SsSYLVANlA, 12-05348 
(NEVER MADE), DOUBLE MODULE TAPER CONNECTOR 

CONNECTOR BLOCK, 36 pIN SINGLE MODULE DQUBLE-SIDED CONNECTOR, ,025 SQUARE, 12-09123 
CONNECTOR BLOCK, 144 PIN, 4 MODULE CONNECTOR, ,031 X ,062, 12-09114 
SET OF 36 PINS FOR H808, 12-09114 
4/73 72 PIN CONNECTOR FOR JUMPER (H851) LIKE 2 H807«S GLUED TOGETHER 



(#24) WIRE WRAP HAND TOOL (PISTOL GRIP) 

(#30) GARDNER DENVER NO, 14HIC 

(#24 ♦ #30) GARDNER DENVER 

BATTERY OPERATED WIRE WRAP HAND TOOL, #24 WIRE 

H810-C FOR #30 WIRE 

(#24) HAND WIRE TOOL, A20557-12 

(#30) GARDNER DENVER NO, A20557-29 

(#24) HAND UNWIRE TOOL, 500130 

(#30) GARDNER DENVER NO, 505 244*475, UNWRAP TOOL 

#24 BIT 

#30 BIT 

#24 SLEEVE 

#30 SLEEVE 

GARDNER DENVER GUN ALONE 

15 953 WIRE WRAP SOCKETS* 75 952 PINS, 1 811-A TOOL, 1 812*A TOOL, 



1 STRIPPER 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 


MO/YR 


H817 


CAT 




3 9/70 


H820 


CAT 




5 


H821 


CAT 




5 


H825 


CAT 




5 


H826 


CAT 




5 


H830 


CAT 




5 



H840 



DOANE 



1 4/66 



CONNECTORS (ALSO SEE H800) 



DESCRIPTION 

H816 WITH 15 954 SOLDER SOCKETS 

1000 GRIP CLIPS FOR HgOO, AMP PART NO, 60477-2, SLIP-ON PATCH CORDS, #24-20 WiRfc 

1000 GRlp CLIPS FOR H803, SLIP-GN PATCHCORDS, AMP #24-30 WIRE 

HAND CRIMPING TOOL FOR H820, AMP PART NO, 90084 

HAND CRIMPING TOOL FOR H821, AMP #90l9-l 

STAK-QN RIVETING TOOL, FOR ASSEMBLING FLIP CHIP NO HANDLES TO THE BOARD, 

ALSO ASSEMBLES 1951, INDESTRO MFG CORP TOOL #824, PAINTED DEC 

BLUE AND TOOL TURNED DOWN To WORK WITH OUR HANDLE RIVETS 

AMP TERMI-POINT PUSH-ON & PULL-OFF HAND TOOL, AMP PART NO 465430«i 
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H850 


8/E 


MORRIS 


1 


1/70 


H851 


8/E 


PG 


5 




H85H 


8/E 


DA 


4 


8/73 


H8513 


8/E 


DA 


4 


5/73 


H8514 


8/E 


DA 


4 


S/73 


H8519 


15 


JE 


5 


11/72 


H852 


11 


DN 


1 


4/70 


H853 


11 


DN 


1 


4/70 


H854 


8/E 


WH 


1 


6/70 


H855 


8/E 


WH 


! 


6/70 


H856 


8/E 


WH 


1 


6/70 


H857 


15 


FA 


1 


9/70 


H858 


8/E 


PG 


3 


5/73 


H859 


8/E 


PG 


5 




H860 


12 


Aw 


5 


3/72 


H861 


11 


RL 


5 


12/71 


H862 


11 


RMS 


1 


7/71 


H863 


8/E, 11 


LOREN 


5 


10/72 


H864 


11 


RMS 


1 


7/71 


H865 


MOD 


RJM 


1 


7/71 


H866 


10 


DREW 


5 


3/72 


H867 


10 


DREW 


7 


5/72 


H868 


10 


DREW 


5 


3/72 


H869 


CSS 


EM 


2 


3/73 


H870 


u 


POT 


1 


10/73 


H871 


FS 


POT 


1 


U/73 


H872 


FS 


POT 


1 


11/73 


MOUNTING PANELS 






H900 


CAT 








H900-CA 


CAT 




5 




H900-CC 


CAT 




5 




H9Q0-DA 


CAT 




5 




H900-DC 


CAT 




5 




H900-JA 


CAT 




5 




H900-JC 


CAT 




5 




H900-KA 


CAT 




5 




H900-KC 


CAT 




5 




H901 


CAT 




5 




H902 


CAT 




5 




H903 


CAT 




5 




H908 


MTST 




2 


1/66 



HANDLE EXTENDER, 5" TO 8*1/2" 

EDGE CONNECTOR, 2 H807»S JOINED BY PC BOARD FOR ADJACENT MODULE CONNECTIONS AT HANDLE END 

H807 W ALL CORRESPONDING SIDE 1 S, SIDE 2 PINS CONNECTED TOGETHER 

3 H807 JOINED BY PC BOARD FOR BUSSING 3 MODULES AT HANDLE END 

4 H807 JOINED BY PC BOARD FOR BUSSING 4 MODULES AT HANDLE ENDS 

2 SETS OF 3 H807 JOINED BY PC BOARD BUSSING 3 MODULES, PINS AH2, AK2, AV2 OPEN 

MODULE HOLDER FOR 4 MODULES WITH 0,5 VERTICAL SEPARATOR 

H852 WITH NO VERTICAL SEPARATOR 

40 PIN CONNECTOR, MALE, USED ON 8/E MODULES, 12-09941 

MATES TO H854 6 3M RIBBON CABLE (1211206) 

MATES TO H854 WITH POKE HOME CONTACTS (BERG) (1210090 HOUSING, 1210Q89 PINS) 

H807 MOUNTED AT RIGHT ANGLE TO PC CARD (FOR KC15-B) 

CURRENT LOOP CONNECTOR, (2 H807IS JOINED BY WIRE LOOPS INSTEAD OF PC BOARD) 

SHORT M922 SOLDERED TO H807 

H854 TO H807, M903 CONNECTIONS 

DMH-.BB TEST CONNECTOR (4 H854 ON CARD WITH INTERCONNECTIONS) 

BURNDY MD12 MXR*8T WIRED AS TEST CONNECTOR FOR BC01W 

H803 WITH SLOTTED ENDS 

RS232 FEMALE TEST CONNECTOR FOR BC01V,BC05C 

RS-232 MALE PLUG & HOOD 

MEMORY BUS TERMINATOR (AMP QUICK LATCH) 

I/O BUS TERMINATOR (AMP QUICK LATCH) 

TU40 TERMINATOR (AMP QUICK LATCH), NEGATIVE BUS 

TU40 TERMINATOR (AMP QUICK*LATCH) , POSITIVE BUS 

MASS BUS TERMINATOR, PLUGS INTO H854 

H854 TO H854 (CABLE EXTENDER) SINGLE 5, NO CONTACTS ON FINGERS 

MASS BUS TEMINATOR & DISPLAY, DOUBLE 8,5, GND ONLY ON FINGERS 



FLIP-CHIP MNTG PANEL & POWER SUPPLY, (USES H701) 
H900 WITH FORKED LUGS * 50 HZ 
H900 WITH FORKED LUGS & 60 HZ 
H900-CA WITH POWER BUS 
H900-CC WITH POWER BUS 
H900 WITH WIRE WRAP PINS & 50 HZ 
H900-JA EXCEPT 60 HZ 
H900-JA WITH POWER BUS 
H900-JC WITH POWER BUS 
PATCHBOARD MOUNTING PANEL, 
SWITCH, INDICATOR PANEL 
CLASSROOM D*A MNTG PANEL 
1/66 SPECIAL RACK, MODIFIED 1943, 



SPACE FOR 10 MODULES 



FOR MEMORY TEST 



MODEL 
WO 

H910 
H9U*C 
H911-D 
H911-J 
H9U-K 
H9H»L 
-H9U*P 
H9U*R 
H9M-S 
H912 
H912-AX 
H9!2^-AY 
H912-DX 
H9!2^DY 
H913-L 
H914'1 
H916-M 
H917 
H919 
H9190 
H9191 
H920 
H92i 
H922 
H923 
H925 
H926*AA 
H926*BA 
H9?6*AB 
H9?6*BB 
H929*A 
H929-8 
H929»C 
H929-D 
H930 
H932 
H913-A 
H933^B 
H933-C 
H933-D 
H940-»AA 
H940»BA 
H94i*AA 
H941»BA 
H941*BB 
H945 
H945*AA 
H945»AB 
H945"8A 
H945»8B 
H945-CA 
H945-CB 



PROD 
LINE 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

MOD 

MQD 

CAT 

CAT 

14 

14 

14 

14 

14 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

8 

CAT 

8/E 

CAT 

CAT 

CAT 
CAT 



15 

lb 

15 

15 

CAT 

MOD 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



CAT 

CAT 

CAT 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

12 



DES 

ENGR 



sz 
sz 



sz 
sz 

AR 
AR 
AR 
AR 
AR 



PG 
SZ 

PG 



STATUS 
MO/YR 



AR 

SZ 
SZ 



PDM 
PDM 
PDM 
PDM 
SZ 

JB 

JB 

JB 

JB 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

GPB 

GpB 

GPB 

GPB 

GpB 

GPB 

GPB 



9/73 
9/73 



1/69 
1/69 
5 12/71 
5 12/71 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
5/73 



12/71 



4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
i 7/70 
1 7/70 
1 7/70 
1 7/70 
4/73 



4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 

12/71 

2/72 

3/72 

2/72 

2/72 

3/72 

3/72 

3/72 



DESCRIPTION 

MOUNTING PANEL, 36 PIN H9Q0, 4*H803 BLOCK + bV ONLY, 47*b3 HZ 

H911«R w SLOTTED BLOCKS (H863) 

H9U*S W SLOTTED BLOCKS (h863) 

MNTG PANEL, 36 PIN 1943, NO POWER BUS 

H911-J PREWIRED FOR POWER 

H9ll*J WITH MC SWITCHES 

H911-K WITH MC SWITCHES 

H911*J WITH 8,5" END PANELS 

H911-K WITH 8,5" END PANELS 

BLANK I/O MTNG PANEL, SPACE FOR 16 H1000 SERIES I/O UNITS 

H912 W 16 H1500 (120 VAC INPUTS TO 5V LOGIC) 

H912 W 16 HJ600 (5V LOGIC TO 120 VAC 2A OUTPUTS) 

H912 W 16 H15S0 (1Q»55 VDC ISOLATED INPUTS TO 5V LOGIC) 

H912 W 16 H1650 CSV LOGIC TO ISOLATED 55V 2A OUTPUTS) 

MNTG PANEL, H910 I*ITH H808'S 

MNTG PANEL, H911 WITH H808»S 

MNTG PANEL, H716 POWER "SUP ♦ 6*H803»S ON 1943 MNTG BAR 

MNTG PANEL, H716 ♦ 6*H808»S 

PDPS^E BUS CONNECTOR BLOCK ASSEMBLY 

EXPANDER MTNG PANEL FOP 8/E, 10 H803 BLOCKS PREWIRED FOR STD PWR ONLY, USES Hol9 CASTING 

PDP8*M BUS CONNECTOR BLOCK ASSEMBLY 

MODULE DRAWER, 3*BAR MOUNTING FRAME FOR MOUNTING UP TO 24 CONNECTOR BLOCKS 

H920 FRONT PANEL 

RESERVED FOR H920 REAR PANEL 

CHASSIS SLIDES FOR H920 

MODULE DRAWER, PDP8-L STYLE BOX, ROOM FUR 18 CONNECTOR BLOCKS 

BAR WITH 9 H800«-W 

BAR WITH 9 H803 

H926-AA WIRED FOR STEPPING MOTOR DRIVERS 

H926"8A WIRED FOR COMPUTER INTERFACES 

19" X 7* MNTG BAR FOR 8 pANELS ON 2*INCH CENTERS 

2 X 5,25" FILLER PANEL 

4*INCH PANEL FOR 16 BNC CONNECTORS 

2-INCH PANEL WITH AMPHENOL SERIES 26 32»PIN MALE 

11/35 BOX W BLANK FRONT PANEL BUT NO PS, FANS, SYSTEMS UNITS OR HARNESS 

RESERVED FOR DEEP H930 WITH 22 BLOCKS INSTEAD OF 16 

SYSTEM UNIT WITH 3 H800»W 

SYSTEM UNIT WITH 3 H800*F 

SYSTEM UNIT WITH 3 H803 

SYSTEM UNIT WITH 3 H808 

15*3/4" ASSEMBLY (3 BAY ASSY)# INNER & OUTER FRAME 

COVER 

19" MOUNTING PANEL FRAME, 4 BAY ASSEMBLY, PDP14 

COVER FOR 5" MODULES 

COVER FOR 8,5" MODULES 

MOUNTING PANEL WITH NIM PANEL SPACING , SERIES NAME 

TABLE TOP H945 

RACK MOUNTABLE H945 

115V TABLE TOP H945 WITH POWER SUPPLY 

230V H945*BA 

115V RACK MOUNTABLE H945 WITH POWER SUPPLY 

230V H945*CA 
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CABINETS 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



H950 CAT 
H950*A CAT 
H950*AA CAT 
H950*BA CAT 
H95Q*BC 10 
H9S0*BD MS 
H950*CA CAT 
H950*CB 12 
H950-CC 10 
H950-DA CAT 
H950*EA CAT 
H950*FA CAT 
H950*GA 
H950*HA CAT 
H950*HB CAT 
H950*HC CAT 
H95Q*HD CAT 
H950*HE CAT 
H950*HF CAT 
H950*HG CAT 
H950*HH CAT 
H950*HJ CAT 
H950*HK CAT 
H950*HM 12 
H950*HU 12 
H950*HX CPL 
H950*JA 
H950-JB 
H950*JC 
H950*JD 
H950*JE 
H950*JF MS 
H950*JH WS 
H950-JK 1PG 
H9.50»KA 11 
H95Q*KB * 
H950*KC * 
H950*KO » 
H950*KE * 
H9S0*KF • 
H950*KH * 
H950*LA CAT 
H95Q*LB 
H950*MA 
H950«NA 
H950*P 
H950*PA 
H950*PB 
H950*G 
H950*QA 
H950-QB 
H950*R 
H950*SA CAT 
H950-T 



CAT 



CAT 



DES 
ENGR 



GG 

ON 
AW 

AW 
DN 



STATUS 
MO/YR 



AW 

AW 
BALL 



AW 

AW 

FE 

PA J 

PA J 

PAJ 

PA J 

PAJ 

PAJ 

PAJ 



GG 
GG 

GG 
GG 



PG 



9/72 

9/71 
4/72 

6/71 
1/72 



6/71 
6/71 
3/72 



4/72 

4/72 

11/73 

7/72 

9/72 

9/72 

9/72 

9/72 

9/72 

9/72 

1/70 



DESCRIPTION 



19 INCH CABINET, SERIES NAME- 
CABINET FRAME 

H950-A + H952 CASTER SET, H950-SA FILTER, H952-EA LEVELLER SET 
FULL LENGTH RH DOOP BLACK 
148 8LASI BLUE H950-AA 

FULL LENGTH RH POOR, 131 BRITE CQPEn BLUE 
FULL LENGTH LH DOUR BLACK 

OFF WHITE FULL LENGTH LH DOOR (B950*CA) (68 GRAY) 
148 BLASI BLUE LH DOOR 
MNTG PANEL DOOR, RH 
MNTG PANEL DOOR, LH 
MOUNTING PANEL DOOR SKIN 
TABLE FRAME 

SHORT DOOR, COVERS 21" MOUNTING HEIGHT, COVERS BOTTOM PAN (lOi GRAY) 
SHORT DOOR, 22-3/4" HEIGHT (101 GRAY) 
DOOR, 26*1/4" (101 GRAY) 
DOOR* 31*1/2" (101 GRAY) 
DOOR, 36*3/4" (101 GRAY) 
DOOR, 42" Cl 01 GRAY) 
DOOR, 47*1/4" (101 GRAY) 
DOOR, 52*1/2" (101 GRAY) 
DOOR, 57*3/4" (101 GRAY) 
DOOR, 63" (tOl GRAY) 
H950*H8 OFF WHITE COLOR (68 GRAY) 
H950-HH OFF WHITE COLOR (68 GRAY) 
TOPAZ H950*HA 

MIDDLE DOOR (DOES NOT COVER PAN OR FEET), COVERS 21" BLACK 
MIDDLE DOOR, 26.1/4" BLACK 
31-1/4", BLACK 
36*3/4", BLACK 
63", BLACK 

21" MIDDLE DOOR, 131 BRITE COPEN BLUE 
36*3/4" MIDDLE DOOR, 68 GRAY 
21" MIDDLE DOOR, 165 AC RED 
21" COVER PANEL, BLACK 
21" COVER PANEL, 149 TOPAZ 

148 BLASI BLUE 

155 MORRIS MAROON 

158 DAVE BROWN 

129 LIME PEEL 

131 BRITE COPEN BLUE 
(LOGO MOUNT), BLACK 
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21" 
21" 
21" 



21" COVER PANEL, 
21" COVER PANEL, 
COVER PANEL, 
COVER PANEL, 
COVER PANEL, 
FRAME PANEL FOR TOP 
PLASTIC BLANK LOGO 
FRAME PANEL, 1*3/4" 
FRAME PANEL, 3*1/2" 

COVER PANEL, 5-1/4" W 1209224 THIN LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL 
7/73 COVER PANEL, 5-1/4" Ml THIN 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL + THICK UH388 LATCHES 
7/73 COVER PANEL, 5*1/4" W NO LATCHES 

COVER PANEL, 10*1/2" W THIN 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PAnEL 
7/73 COVER PANEL, 10*1/2" W THICK 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL + 
7/73 COVER PANEL, 10*1/2" W NO LATCHES 
6/69 DOOR COVER PANEL 

FILTER 
9/69 KICKPLATE BETWEEN EXTENSION FEET 
4/71 BOTTOM BAFFLE 



THICK 1211388 HATCHES 



MODEL 
NO 

H950»VA 

H95Q»VB 

H950»VC 

H95Oi»V0 

H950»VE 

H950*VF 

H950*VH 

H951 

H951*AA 

H951»BA 

H951*BB 

H951*HA 

H951"HB 

H951*HC 

H95l*HD 

H951*HE 

H951*HF 

H95i"HG 

H951*HH 

H9M*HJ 

H951*HK 

H95l*TA 

H951"TB 

H951-TC 

H951*TD 

H951*TE 

H931-SA 

H952 

H952»AA 

H952-AB 

H952-AC 

H952«AM 

H952*BA 

H952*C 

H952»CB 

H952*CC 

H952*CD 

H952»D 

H952»EA 

H952*FA 

H952*GA 

H952*GB 

H952"HA 

H953*A 

H954 

H954»AC 

H954*BC 

H954»C 

H954»GB 

H954»SA 

H954*UA 

H955 

H955»A 

H955*BA 

H955»CA 



PRQD 
LINE 



12 



CAT 
12 

J 2 

CAT 
CAT 



CAT 
CAT 
CAT 

11 

MOD 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

10 

10 



DES 
ENGB 

PAJ 
PAJ 
PAJ 
PAJ 
PAJ 
PAJ 
PAJ 



AW 



STATUS 
MQ/YR 



AW 
AW 



GG 

GG 



MORRIS 

JE 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

DM 

DN 

DN 

DN 



9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 



7/73 
6/73 
6/73 
6/73 



5 

1 6/71 

1 9/71 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

5 
5 
5 



3 8/70 
1 6/69 
6 4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 



DESCRIPTION 



TABLE MID ON TOP EDGE OF 21" BLACK COVER PANEL 

TABLE MID ON TOP EDGE OF 21" 149 TOPAZ COVER PANEL 

TABLE MXD ON TOP EDGE OF 21" 146 BLASI BLUE COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 155 MORRIS MAROON COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 158 DAVE BROwN COVER PANEL 
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21" 129 LIME PEEL COVER PANEL 

21" 131 6RITE COPEN BLUE COVER PANEL 



5 5/72 
5 5/72 
5 5/72 



TABLE MTD ON TOP EDGE OF 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 

30" CABINET, SERIES NAME 

CABINET FRAME 

SKIN DOOR (FULL DOOH) 

OFF WHITE SKIN DOOR (FULL DOOR) 

SHORT DOOR, COVERS 21" MOUNTING HEIGHT, BLACK, COVER BOTTOM PAN 

22«3/4" SHORT DOOR, 148 BLASI BLUE 

DOOR, 26*1/4", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 31*1/2", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 36*3/4", 148 8LASI BLUE 

DOOR, 42", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 47»l/4"# 148 BLASI BLUE 

DOOR, 52*1/2", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 57-3/4", 148 BLASI BJdUE 

DOOR, 63", 148 BLASI BLUE 

NARROW DOOR, CHINESE RED 

NARROW DOOR, LIME 

RUSSET 

NAVSf BLUE 

131 BRITE COPEN BLUE 

FILTER 

CABINET ACCESSORIES 

END PANEL (FOR H950, H951) (10! GRAY) 

131 BRITE COPEN BLUE H952*AA 

OFF WHITE END PANEL (FOR H950, H951) (68 GRAY) 

END PANEL FOR H954 

EXTENSION, FEET, PAIR 

U5V SINGLE FAN KIT 

230V SINGLE FAN KIT 

1J5V DUAL FAN KIT 

230V DUAL FAN KIT 

FILTER 

CASTER SET 

LEVELER SET 

SET FRONT & REAR FILLER STRIPS 

2 REAR FILLER STRIPS 

19" X 22-3/4" TABLE, FREE STANDING, 27" HIGH +/- 1*1/2" ADJ, 21" DEEP, GRAY 

LAB«K CABINET ♦ K960 (NOT DISCOUNTABLE) 

CABINET, (FOR VT04 INITIALLY) 

CAB FRAME 

FULL LENGTH DOOR C«H) 

FAN 

TABLE EXTENDER 

FILTER 

COVER 

SAME AS H951, EXCEPT FOR HAT, FQR KI10 

30 INCH, CABINET FRAME FOR KIJO 

RH OUTER DOOR, 148 BLASI BLUE 

LH OUTER DOOR, 148 BLASI BLUE 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MQ/YR 


H955*PA 


10 


DN 


5 


5/72 


H9«>5»EA 


10 


DN 


5 


5/72 


H955*GA 


10 


DN 


5 


5/72 


H955*LA 


10 


DM 


5 


5/72 


H955*LB 


10 


DN 


5 


5/72 


H956 


10 


KE 


m 


4/70 


H956*A 


10 


DN 


5 


5/72 


H956*HA 


10 


DN 


5 


5/72 


H956*HB 


10 


DN 


5 


5/72 


H95b»HC 


10 


DN 


5 


5/72 


H956-HD 


10 


DN 


5 


5/72 


H956-HE 


10 


DN 


5 


5/72 


H956*hf 


10 


Dw 


5 


5/72 


H956*MG 


10 


DN 


■5 


5/72 


H956»HH 


10 


DN 


5 


5/72 


H956«HJ 


10 


DN 


5 


5/72 


H956*HK 


10 


DN 


*» 


5/72 


H956*JLA 


10 


JRP 


5 


5/72 


H956»LB 


10 


DN 


5 


5/72 


H957 




RHA 


3 


3/72 


H957*AA 




RHA 


3 


3/72 


H957-BA 




RHA 


3 


3/72 


H957*BB 


MS 


CARNES 


2 


10/72 


H957»BC 


MS 


CARNES 


2 


10/72 


H957*CA 




RHA 


3 


3/72 


H957*DA 




RHA 


3 


3/72 


H957*EA 




RHA 


3 


3/72 


H957*FA 




RHA 


3 


3/72 


H957«FB 




RHA 


3 


3/72 


H957*FC 


10 


RHA 


3 


3/72 


H957*FD 


to 


RHA 


1 


3/72 


H957*FE 


MS 


CARNES 


2 


10/72 


H957*FF 


MS 


CARNES 


2 


10/72 


H957*GA 


10 


RHA 


3 


3/72 


H957»HA 




RHA 


3 


3/72 


H957*HB 


LDP 


GDG 


3 


10/73 


H9«S7*JA 




RHA 


3 


3/72 


H957*KA 


CPL 


BALL 


3 


7/72 


H957*LA 




RHA 


3 


3/72 


H957*«A 


CPL 


BALL 


1 


5/72 


H9«57*SA 




RHA 


3 


3/72 


H958 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*AA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958»BA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958-CA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*DA 


CPL 


BALL 


6 


8/7 3 


H958*DB 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958»EA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*EB 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*FA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*GA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958»HA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*JA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*JB 


CPL 


BALL 


6 


8/73 


H958*LA 


CPL 


BALL 


6 


8/73 



SKIN 

SKIN (131 BRITE COPEN BLUE) 



DESCRIPTION 



RH MTNG PANEL DOOR 

LH MTNG PANEL DOOR 

TABLE ASSEMBLY 

BLANK LOGO 

PDPJO LOGO 

19" CAB FOR KIlQ, USES MANY H950 PARTS 

19 INCH CABINET FRAME FOR KI10 

SHORT DOORS, H9S0*HA 148 BLASI BLUE 

H950-HB 148 BLASI BLUE 

H950*HC 148 BLASI BLUE 

H950*HD 148 BLASI BLUE 

H950-HE 148 BLASI BLUE 

H95Q*HF 148 BLASl BLUE 

H950»HG 148 BLASI BLUE 

H950*HH 148 BLASI BLUE 

H950*HJ 148 BLASI BLUE 

H950»HK 148 BLASI BLUE 

BLANK LOGO 

PDPtO LOGO 

short 19" cab (dec data center) 

cabinet frame 

full length rh mtng panel door w 

full length rh mtng panel door ml 

full length rh mtng panel door v* skin (68 gray) 

full length lh mtng panel door w skin 

mtng panel plenum door, rh 

mntg panel plenum door, lh 

rh end panel (68 gray) 

lh end panel (68 gray) 

rh end panel for use with end table 

lh end panel for end table 

rh end panel (131 brite copen blue) 

lh end panel (131 brite copen blue) 

i set filler strips (front, top & back) 

FAN ASSEMBLY, M5V 

FAN ASSEMBLY, 230V 

BOTTOM COVER PLATE 

FULL LENGTH RH REAR DOOR 

FRAME PANEL FOR TOP (LOGO MOUNT) 

FULL LENGTH LH REAR DOOR 

FILTER 

DESK HEIGHT CABINET SERIES (NEEDS TABLE TOP H958-T, COMPLETE HEIGHT 29) 

CABINET FRAME, BLACK 

FULL LENGTH RH REAR DOOR, BLACK 

FULL LENGTH t,H REAR DOOR, BLACK 

FULL LENGTH PLENUM DOOR, RH 

FULL LENGTH PLENUM DOOR, LH 

SHORT PLENUM DOOR, RH 

SHORT PLENUM DOOR, LH 

END PANEL, 68 GRA* 

BOTTOM CABLE TROUGH 

FAN ASSEMBLY 

TABLE CABLE TROUGH, USED ON H958*LA OR «LB 

TABLE CABLE TROUGH, USED ON H97O*0A 

TABLE TOP FRAME 
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MODEL 
NO 

H958*LB 

H958*MA 

H958-PA 

H958*SA 

H958»TA 

H958*TB 

H960-AA 

H960*B 

H960fBA 

H960*BB 

H960*BC 

H960"BD 

H960-BE 

H960-&F 

H960*CA 

H9ftO*CB 

H960"CC 

H960»CD 

H96Q*DA 

H960-UB 

H960*EA 

H960*EB 

H9:61*A 

H9M*AA 

H961«-AB 

H961»B 

H961*C 

H96KA 

H962«A 

H963 

H963«A 

H963*6 

H963*C 

H963*D 

H963*E 

H963«F 

H963»H 

H963*J 

H963*JA 

H963-K 

H963»L 

H963»M 

H963*N 

H963*P 

H963*RA 

H963»PB 

H963*PC 

H963-RD 

H963<-5 

H963-U 

H963wV 

H964 

H964-AA 

H964-AB 



PROD 
LINE 

CPL 

CPL 

CPL 

CPL 

CPL 

CPL 

8 

9 

8 

12 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

11 

11/45 

11/45 

11/45 

11/45 

11/45 

8 

8 

8 

8 

12 

LOP 

9 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

IPG 

IPG 

TPG 



OES 

ENGR. 

BALL 
BALL 
BALL 
BALL 
BALL 
BALL 



PG 

GPB 

PG 

PG 

PG 

PG 

ON 

DDM 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

MORRIS 

PG 
PG 

GRAHAM 
GRAHAM 

AW 



SW 

sw 

SW 

sw 

Sty 

SW 

sw 

SW 

sw 

BG 

sw 

sw 
sw 
sw 

POM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

JE 

SCH 

FE 

FE 

FE 



STATUS 
MO/YR 



8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/7 3 
8/7 3 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 

6 8/73 

3 2/72 
5 6/73 

5 6/73 

2 12/73 
? 12/73 
5 

4 

1 7/71 

1 1/72 

3 3/72 
3 3/72 
3 3/72 
3 3/72 
5 

2 4/72 

2 4/72 
1 3/69 

3 11/70 
1 10/71 
1 12/68 



10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/69 
10/72 
10/69 



1 4/70 

1 4/70 

3 2/71 

1 10/70 

1 10/70 

1 10/70 

1 10/70 

1 10/70 

2 9/72 

2 3/73 

5 3/71 

5 3/71 

5 3/71 



DESCRIPTION 



TABLE TOP FRAME W LEGS ON ONE END 

MODESTY SHIELD k CATCHALL (MOUNTS ON H958*JA) 

BOTTOM CABLE PAN 

FILTER 

TABLE TOP, 30 X 60, 68 GRAY (MOUNTS ON H958*AA + H9b8«-LB) 

TABLE TOP, 30 X 90, 68 GRAY (MOUNTS ON 2 M958«AA ♦ H958*LA) 

8/1 MAIN CABINET 

8/L MAIN CABINET 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CABINET, REPLACED BY H96Q-BC, *BD 

LAB 8/E MAIN CABINET 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CABINET W USV POWER CONTROL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CABINET * 230V POWER CONTROL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN SYSTEM CABINET WITH 2 FANS AND 86i»C 115V POWER CONTROL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN SYSTEM CABINET WITH 2 FANS AND 86l»B 230V POWER CONTROL 

PDPll CABINET, 115 VAC, 861-C 

PUPil CABINET, 230 VAC, 861-B 

LABH CAB 

11/45 CAB WITH 2 PWR CONTROLS, FOR CPU 

H/45 CAB WITH U5V PC, PwR SUP, 1 EXPANDER BOX BA1UFB 

U/45 CAB WITH 230V PC, PWR SUP, 1 EXPANDER BOX BAll'FB 

11/45 CAB WITH 115V PC, PwR SUP, 2 EXPANDER BOXES BA11*FB 

H/45 CAB WTIH 230V PC, PWR SUP, 2 EXPANDER BOXES BA11-FB 

8/1 OPTION CABINET, (ALSO 8/L), ALSO FOR 9/L FRONT EMPTY 

8/E, 8/F, 8/1, 8/L, 8/M OPTION CABINET W U5V POWER CONTROL 

P/E# 8/F, I/I, 8/L, 8/M OPTION CABINET W 230V POWER CONTROL 

8/1, 8/L OPTION CABINET WITH FRONT DOORS OR FILLER PROVIDED 

12 OPTION CABINET WITH FILLER PANELS 

LABll & LAB 8/E OPTION CABINET 

PDP9 OPTION CABINET 

(SECOND LETTER! AMl5V,60HZ Bsj30V,60HZ Csil5V,5QHZ D=230V,50HZ) 

PDP15 CABINETS, H950 & H952 PARTS 

RS09 

RS09/RF15 

RP15 

KP15, MM15, KC15 

BB15, BA15, DW15 

TC15, TU56 

TU56 

TC59, CR038, DB09, LT19 

UC15 

ANALOG 

VT15»A, VTl5«B 

LP15 

MX15 

D/A 

H964*FA WITH PDP15 LOGO 

H964-FB WITH PDP15 LOGO 

H964*FC WITH PDP15 LOGO 

H964*FD WITH PDP1S LOGO 

BD15 CAB 

ME15 

DC 19 (4) 

FLYING CAPACITOR 6 UDC CABINET SERIES 

LOGIC CAB FOR 115V 

LOGIC CAB FOR 230V 
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MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MQ/YR 


W964*BA 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H9M«88 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H964«CA 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H964-CB 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H964»CC 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H964-CO 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H964-DA 


11 


MORRIS 


5 


4/73 


H964*EA 


IPG 


FE 


5 


4/73 


H964*EB 


IPG 


FE 


5 


4/73 


H964*MA 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H9S4-MC 


IPG 


FE 


5 


4/73 


H964-P 


IPG 


FE 


5 


3/71 


H965 


8 


TP 


1 


6/70 


H966*A 


10 


KE 


1 


8/72 


H966*BA 


10 


rha 


3 


9/73 


H966*BB 


10 


RHA 


3 


9/73 


H967 






m 




H967«»AA 


8 


PG 


2 


2/72 


H967»AB 


8 


PG 


7 


4/72 


H967*BA 


8 


PG 


2 


2/72 


H967*BB 


8 


PG 


2 


4/72 


H967»DA 


CPL 


BALL 


1 


5/73 


H967*DB 


CPL 


BALL 


I 


5/7 3 


H967*EA 


CPL 


BALL 


3 


4/72 


H967*EB 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*FI 


CLP 


RHA 


1 


5/72 


H967*FJ 


CLP 


RHA 


3 


5/72 


H967«FK 


CLP 


RHA 


3 


5/72 


H967«GA 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*GB 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*HA 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*HB 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*HC 


CPL 


BALL 


1 


5/73 


H967-JA 


CPL 


BALL 


1 


6/73 


H967-KA 


LDP 


GDG 


3 


10/73 


H967«KB 


LDP 


GDG 


3 


10/73 


H967-KC 


LDP 


GDG 


3 


10/73 


H967«*KD 


LDP 


GDG 


3 


10/73 


H967*KE 


LDP 


AW 


3 


11/73 


H967-KF 


LDP 


AW 


3 


11/73 


H967*KH 


LDP 


AW 


3 


11/73 


H967*KJ 


LDP 


AW 


3 


11/73 


H967*UA 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H967*UB 


CPL 


BALL 


3 


9/72 


H968*AA 


CPL 


BALL 


I 


3/72 


TABLES 










H970 


12 




1 


1/70 


H970*A 


10 


BB 


2 


8/71 


H970-BA 


8 


PG 


1 


2/72 


H970*CA 


8 


PG 


1 


2/72 


H970*DA 


CPL 


BALL 


1 


4/72 


H970-EA 


TYP 


JDL 


3 


8/73 


H970*FA 


LDP 


BQ 


3 


9/73 



DESCRIPTION 



TOP ENTRY TERMINATION CAB 

BOTTOM ENTRY TERMINATION CAB 

H964-AA & H964*BA 

H964*AA & H964-BB 

H964*AB & H964-BA 

H964-AB & H964*BB 

BTEL-AA CAB 

IDAC CAB, H5V, INCLUDES H740-D, 861*C 

IDAC CAB, 230V, INCLUDES H740^D, 861*B 

TERMINATION MOUNTING HARDWARE FQR A SINGLE BF01,1 FILE 

TERMINATION MOUNTING HARDWARE FOR 3 BFQ1,3 FILES 

TOP ENTRY KIT 

TABLE TOP CAB FOR 19 X 10*1/2" THINGS, WHITE 

KI10 PERIPHERAL CAB (H956, H950, H952 PARTS, 857 PWR CONT) 

KllO PERIPHERAL CAB FROM H957 PARTS ♦ 861»C 115V 30A (24A) PWR COhT (RH10-PA, DC) 

KI10 PERIPHERAL CAB FROM H957 PARIS ♦ 861*8 230V 20A (16A) PWR COnT (RHlO-DB, DD) 

CABINET SERIES FROM H957 PARTS (DEC DATA CENTER CABS) 

8/E, 8/F, 8/M OPTION CAB, 115V 

8/E, 8/F, 8/M OPTION CAB, 230V 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CAB, 115V 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CAB, 230V 

DS500 EXPANDER CAB, BAU-FB ♦ H967*HA, 115V 

DS500 EXPANDER CA8, 8All*FB ♦ H967*HB, 230V 

EXPANDER CAB FOR OS300 SERIES, tlbv 

EXPANDER CAB FOR DS300 SERIES, 230V 

H957»AA, *BA, *DA, *FA, «FB, *HA, -LA, *SA, H952»BA, »£A, «FA, 74«0&782 KICK PLATE 

H952*EA, *FA, 74-06793 KICK PLATE 
H952«EA, -FA, 74-06793 KICK PLATE 
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H957»AA, *BA, *FA, -FB, »HA, *LA, «SA, 

H957-AA, *CA, *EA, »GA, *HA, ->LA, wSA, 

DS500 OPTION CAB, 115V (INCLUDES END PANELS) 

DS500 OPTION CAB, 230V (INCLUDES END PANELS) 

DS500 EXPANDER CAB, 115V, 1 PHASE 30A (24A) 861-C (NO END PANELS) 

DS500 EXPANDER CAB, 230V, 861*8 (Hn END PANELS) 

DS500 EXPANDER CAB, 861*A U5V 2 PHASE 20A (16A) 

DS500 CAB ANGLING KIT (H957--FA, H957-F8, H958-GA) 

GT44 BASIC CAB, 1 PHASE 30A (24A), H5Y 861-C, NO END PANELS 

GT44 BASIC CAB, 1 PHASE 20A (16A) 230V 86t*B, NO END PANELS 

GT44 EXPANDER CAB, 861*C, NO ENO PANELS 

GT44 EXPANDER CAB, 86i*B, NO END PANELS 

UL40 BASIC CAB, 115V 86l*C, NO END PANELS 

HL40 BASIC CAB, 230V 86i*B, NO END PANELS 

UL40 EXPANDER CAB, 115V 86UC, NO END PANELS 

UL40 EXPANDER CAB, 230V 861#B, NO END PANELS 

OPTION CAB FOR DS3O0 SERIES, U5V 

OPTION CAB FOR DS300 SERIES, 230V 

DS300 DESK HEIGHT CABINET (USES H958 PARTS) 



PDP12 CONSOLE TABLE 

CR10*F, CR8/I«F, CR10*D TABLE, 24 X 48 X 29 

PDP12 CONSOLE TABLE (70*05958) 20 X 30 X 26 5/8 

30 X 30 X 26 5/8 TABLE 

30 X 60 X 29 DESK, 68 GRAY, TOPAZ MODESTY SHIELD (USES H958-TA TOP) 

30 X 36 X 27" TABLE, FOR VT20 

30 X 48 X 29 TABLE 



MODEL 
MO 

H97t»A * 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 

RHA 



STATUS DESCRIPTION 

MO/YR 

1 7/72 STAND FOR LS01-E CENTRONICS PRINTER (341UQ4) 



HO 



MISCELLANEOUS PURCHASED CABINETS Si CHAIRS 



H980-AA 


TPL 


JDL 


1 


U/73 


H980-AB 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-BA 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-BB 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CA 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CB 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CC 


TPL 


JDL 


1 


U/73 


H980*CD 


TPL 


JDL 


1 


U/73 


H980»CE 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CF 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CG 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-CH 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980*DA 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-DB 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-DC 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-DD 


TPL 


JDL 


3 


U/73 


H980-DE 


TPL 


JDL 


3 


U/73 



OPTIMEDIA CABINET 7200-99, CONTAINS H980-CC, H980»CD, H980-CH, H980-CG, H98Q-CF 

OPTIMEDIA CABINET 7300.99, CONTAINS H980*CC, 2 H98Q-CD, H98Q-CH, H9aO-CG, H98U-CF 

BASIC FRAME OF OPTIMEDIA CABINET 7200-10 USED IN H980-AA, 71 X 36 X 18 

BASIC FRAME OF OPTIMEDIA CABINET 7300-10 USED IN H980-AB, 58 X 36 X 18 

TAPE SEAL HANGER BAR, 35 TAPES CAPACITY, 7901-01 

CANISTER HOLDER FOR MAGTAPE, 7904*01, HOLDS 20 TAPES 

DECTAPE STORAGE HACK 7912-01, HOLDS 14 DECPACKS 

ROLL OUT DRAWER 7921-01 

HANGING BINDER FRAME 7935-24, HOLDS LET£R/LEGAL DOCUMENTS PLUS BINDERS 

BIN DRAWER 7941*01, 12H X 13 1/2** X 12D 

HEAVY DUTY FIXED SHELF 79S>1-01 

DIVIDER KIT 7981-24 FOR 72 OECTAPES 

STEELCASE SHELL SWIVEL ARM CHAIR 

STEELCASE SwIVEL ARM CHAIR 

STEELCASE SIDE ARM CHAIR 

STEELCASE SIDE CHAIR 

STEELCASE POSTURE CHAIR 



NEMA CABINETS 



H990»AA 




sz 


1 


10/70 


H990-BA 




sz 


1 


10/70 


H990-BB 




RTH 


1 


10/70 


H990*CA 




RTH 


1 


10/70 


H990*CB 




RTH 


1 


10/70 


H991-AA 




SZ 


1 


10/70 


H991*AB 






1 


10/70 


H99l*AC 






1 


10/70 


H991-AD 






1 


10/70 


H991*BA 




SZ 


1 


10/70 


H99l»BB 




SZ 


1 


10/70 


H991*CA 






1 


10/70 


H992»AA 


14 


RTH 


2 


8/72 


H992*AB 


14 


RTH 


2 


8/72 


H992-BA 


14 


RTH 


2 


8/72 


H992.BB 


14 


RTH 


7 


8/72 


H992-CA 


14 


RTH 


2 


8/72 


H992*CB 


14 


RTH 


2 


8/72 


H993-AA 


IPG 


PHG 


2 


8/72 


H993-AB 


IPG 


PHG 


2 


8/72 


H993*BA 


IPG 


PHG 


2 


8/72 


H993*RR 


IPG 


PHG 


2 


8/72 


K»SERIES MODULES, GATES 




K003 


CAT 




5 




K012 


CAT 




s 




K022 


14 


LF 


5 




K026 


CAT 




5 




K028 


CAT 




5 





CA ♦ H731-A5 60 HZ 
H731*B) 50 HZ 



BASE CABINET, NEMA 12, FILTERS 

HORIZONTAL MOUNTING PANEL ASSEMBLY 

TERMINAL PANEL ASSEMBLY 

REGULATED POWER PANEL 

UNREGULATED POWER PANEL 

UnWIRED LOGIC CONSOLE, NEMA 12 

WIRED ASSEMBLY CONSOLE 

TOTAL CONSOLE ASSEMBLY (H991-AB ♦ BB ♦ 

TOTAL CONSOLE ASSEMBLY (H99WAB + CA + 

BLANK PLEXIGLAS FRONT PANEL 

DNC SYSTEM FRONT PANEL 

LIGHT BOARD ASSEMBLY 

NEMA CAB WITH 4 FRONT DOORS, 1 W TfX TUB, FULL LENGTH BACK DOOR, AIR COND, J3QF MAX AMBIENT 

H992-AA WITH, AIR/AIR HEAT EXCHANGER, 100F MAX AMB 

H992-AA WITH NO TXY TUB 

H992-BA WITH AIR/AIR HEAT EXCHANGER 

NEMA CAB WITH FULL LENGTH FRONT S, REAR DOORS, AIR CONDITIONER, 130F MaX AMBIENT 

H992-CA WITH AIR/AIR HEAT EXCHANGER 

11/07 NEMA EXCLOSURE 54" HIGH WITH AIR CONDITIONER 

11/07 ENCLOSURE 54" HIGH WITH HEAT EXCHANGER 

72" HIGH H993^AA 

72" HIGH H993-AB 

GATE EXPANDER, 3 3«INPUT DIODE GROUPS, 3 1*MA LOADS 

GATE EXPANDER, 3 4*INpuT OR GATES 

2 INPUT AND/OR EXPANDER 

GATE EXPANDER, 3 GROUPS OF 2 INPUT AND*OR GATES 

AND/OR EXPANDER, 8 2-INPUT ANDS ORED TOGETHER 



MODE!, 


PHnD 


DES 


STATUS 


NQ 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


K080 


CAT 




5 




KH2 


CAT 




5 




K113 


CAT 




5 




K122 


CAT 




5 




K123 


CAT 




5 




Ki?4 


CAT 




5 




Kl?4 


CAT 




S 




K135 


CAT 




5 




K136 


14 


AR 


S 




K118 


CAT 




5 




K154 


CAT 


JB 


1 


2/71 


KlSa 


CAT 


JB 


1 


2/71 


K161 


CAT 




5 




K168 


CAT 


JB 


1 


2/71 


KHl 


CAT 


JLE 


5 




KJ74 


CAT 




5 




K175 










*182 










Kl*4 


CAT 




5 




PL IP-FLOPS 








K201 


CAT 




3 




K202 


CAT 




5 




K206 


CAT 




•> 




K207 


14 


AR 


S 


5/73 


K210 


CAT 




5 




K2U 


CAT 




5 




K220 


CAT 




5 




K210 


CAT 




5 





DESCRIPTION 



19 CONDUCTOR FLEXpRINT CABLE CONNECTOR, 18 PINS, USED ON K960 

Kl 1 3 EXCEPT 100 TIMES SLOWER 

2-INPUT NANO GATES, 3 INDEP CKTS WITH EXPANSION CAPABILITY 

K123 EXCEPT 100 TIMES SLOWER 

2-INPUT AND GATES, 3 INDEP CKTS WITH EXPANSION CAPABILITY 

2 2-INPUT ANDS URED TOGETHER, 3 TIMES 

4 2-INPUT NANDS WITH 1 INPUT COMMON, EXPANSION CAPABILITY FOR AND INPUT ONLY 

K134 MTH OB EXPANSION 

PARTIAL KH5 WITH 5 USEC DELAY IN ENABLE AND IN 2 OR 4 CHANNELS 

R INVERTERS 

4-BIT BINARY ADDER/SUBTRACTOR, SINGLE X 5 

BCD ADDER, 1 DIGIT. SINGLE X 5 

BINARY-TO-QCTAL DECODER, 8 OUTPUTS, 3 INPUTS PLUS 1 INHIBIT 

TEN IS COMPLEMENT, j DIGIT, CASCADABLE 

4 BIT EQUALITY COMPARATOR, DRIVES AND EXPANSION NODES ONLY 

4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR 

(RESERVED FOR JLE) 

(RESERVED FOR JLE) 

4-BIT RATE MULTIPLIER 



DUAL I KHZ, FLIP-FLOP, J-K TYPE 
2 D-TYPE FFS WITH INDEP SET & CLEAR INPUTS 

4 PS FFS WITH COMMON ENABLE AND CLEAR INPUTS, " 1 " OUTPUTS ONLY 
5/7 3 K206 WITH t DATA INPUT/BIT, COMMON ENABLE SET AND ENABLE CLEAR 
4-BIT DECIMAL/BINARY COUNTER, "1" OUTPUTS ONLY 

PROGRAMMABLE DIVIDER, FUNCTIONS LIKE K21Q wITH KQ03 EXPANDERS 
UP/DOWN DECIMAL COUNTER PLUS INPUT LOGIC, 4 BITS, DOUBLE WIDE 
4-BIT SHIFT REGISTER PLUS INPUT LOGIC 



141 



RELAYS, MEMORIES 



K265 


CAT 


K271 


CAT 


K272 


14 


K273 


CAT 


K274 


14 


K281 


CAT 


K282 


CAT 


ItMERS 


, SW 


K301 


CAT 


K30'2 


14 


K303 


CAT 


K323 


CAT 


K3 3 3 


CAT 


K371 


CAT 


K372 


10 


K37 3 


CAT 


K374 


CAT 


K375 


CAT 


KJ76 


CAT 


K378 


CAT 


K410 


CAT 



JLE 



AR 



JB 



JLE 



KE 



FIVE 100 MA REED RELAYS & DRIVERS, EITHER AXIAL OR PC RELAYS 
RETENTIVE MEMORY, i BISTABLE HG WETTED RELAY WITH SET, CLEAR, & INHIBIT 
RETENTIVE MEMORY FOR PDP14, 1 BIT 

RETENTIVE MEMORY, 3 HG WETTED RELAY LATCHES, COMMON LATCH INPUT 
11/71 DUAL RETENTIVE MEMORY, REPLACES K272 

READ-ONLY MEMORY, 8 4-BIT WORDS, DIODE ARRAY 
READ-ONLY MEMORY, 8 16-BIT WORDS, DIODE ARRAY 

TIMER, ONE-SHOT WITH EITHER POLARITY INPUT 

2 TIMERS, SIM TO K303, ,01 TO ,3 SEC, ,1 TO 3 SEC, 1 TO 30 SEC, PDP14 

3 TIMER CKTS, DELAYS FROM 10 USEC TO 30 SEC, USED FOR QNE»SHOTS OR CLOCKS 

3 ONE. SHOTS LIKE M320, EXCEPT BOTH OUTPUTS, FIXED OR" ADJ DELAY 10 USEC TO 30 SEC 
3 PULSER CKTS, 20 US PULSES 

CLOCK CONTROL, 200 HZ TO 6 KHZ, USED WITH K303 
4/72 TIMER CONTROL, 1 TO 30 MSEC 

CLOCK CONTROL, 20 HZ TO 600 HZ, SIM TO K371 
CALIBRATED TIMER CONTROL, 0,01 SEC TO 0,3 SEC 
CLOCK CONTROL, 2 HZ TO 60 HZ, USED ON 2/3 K303 
CALIBRATED TIMER CONTROL, 0,1 SEC TO 3 SEC 
CALIBRATED TIMER CONTROL, 1 SEC TO 30 SEC, sXM TO K374 
INDICATOR LIGHT, 5 LIGHTS WITH FULL WAVE RECTIFIER 



MODEL 
NO 

K415 
K420 
K421 
K422 
K424 
K425 
*K412 



prod 

LINE 

CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 



DES 
ENGR 

JLE 

VDB 



VDB 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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INPUT CONVERTERS 

K501 CAT 

K508 CAT 

K522 CAT 

K522-YA 10 DREW 

K524 CAT 

K3 31 CAT 

K564 14 AR 

K578 CAT 

K579 14 AR 

K580 CAT 

K580^YA CSS ST 

K581 CAT 

K596 CAT 
^WITCHES & DRIVERS 



K604 
K614 
K615 
K616 
K644 
K650 
K652 
K654 
K656 
K657 
K658 
K671 
K675 
K681 
K683 
K696 



CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

14 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



VDB 

JLE 
JLE 

AR 

V08 



MISCELLANEOUS 



K710 
K7H 
K724 
K725 
K727 
K730 
K7U 
K732 
K741 
K743 
K771 



CAT 

CAT 

CAT 

14 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



LF 
JB 



5 NIXIE DISPLAY, 1 TYPE, 85750'S 

9 3 TOGGLE SWITCHES, 3 POSITIONS (1 MOMENTARY) 

5 8/73 SINGLE THUMBWHEEL 

5 DUAL THUMBWHEEL, (FITS K950), CONTAINS DIODE MATRIX FOR DECIMAL TO BCD CONV, USED AS ENCODER 

5 DUAL THUMBWHEEL# K422 WITH DIODES REVERSED, USED FOR DECODING 

4 7/73 THUMBWHEEL MOUNTING MODULE (5 SOCKETS FOR K421, 1 25*PIN CANNON) 

5 2 ADJ TIMER CKTS, USED WITH K303i DELAY 0,1 MS TO § SEC 



5 4 SCHMITT TRIGGERS 

5 AC INPUT CONVERTER, USED WITH K716, 8 CKTS, 6,3 VAC IN FROM TRANSFORMER 

5 SENSOR CONVERTER, 2 DIFFERENTIAL INPUT CKTS, INT 1,6V REF 

S 1/72 K522 WITH 500 OHM POTS INSERTED 

5 SENSOR CONVERTER, 4 DIF INPUT CRTS, 7»5V COMMON MODE RANGE 

S QUADRATURE DETECTOR, 2 INPUTS FROM ENCODER, COUNT, DIRECTION, & SIGN OUTPUTS 

5 3/72 DC INPUT CONVERTER, 8 CKTS 

5 120 VAC INPUT CONVERTER, 8 CKTS, OUTPUT GATING 

•S 2/72 K578 WITH SCHMITT TRIGGERS 

«5 8 CONTACT FILTERS, SUPPLY VOLTAGE BETWEEN 10 & 120V 

3 12/71 K580 WITH 5, IV ZENERS INSTEAD OF RESISTORS 

5 8 CONTACT FILTERS, SUPPLY VOLTAGE OF +5V 

5 EIA INPUT CONVERTER, 6 CKTS, BIPOLAR INPUTS OF + /*3 TO +/-25V 



12/71 



5 

5 

•5 

5 

5 

5 

5 

1 6/69 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 



4 isolated ac switches, co 
4 isolated ac switches, si 
like k614, except 1 input 
5/73 4 ch isolated ac output, 1 
4 dc drivers, switch up to 
4 dc drivers, switch up to 
4 dc drivers, switch up to 
4 dc drivers, sim to k644, 
4 dc drivers, switch up to 
4 dc drivers, 1 amp at 250 
4 dc drivers, switch up to 

DECIMAL DECODER AND NjXlE 
7/73 5 DIGIT DISPLAY, LEDS, PAN 
8 DRIVER CKTS, OUTPUTS ON 
8 DRIVER CKTS, OUTPUTS ON 
EIA OUTPUT CONVERTER 



NTROL OF 120 VAC LOADS, USED WITH K716 

M TO K604, USED WITH K724 OR K?25 

TO EACH CKTS IS FAIL-SAFE 

20VAC (REPLACES K614) DOUBLE 5, TRlpLE THICK 

2,5 AMPS AT 55V 

1 AMP AT 55V 

2,5 AMPS AT S5V 

SWITCH UP TO 4 AMPS AT 55V 

1 AMP AT 250V 
V, REVERSIBLE 

4 AMPS AT 125V 

display, 2 parts separated by 1 ft ribbon cable 
el mount, 25fpin cannon 
split lugs for cable conn, drive 30 ma, 18v 
split lugs, drive 250 ma, 55v 



(RESERVED FOR 8 TRANSFORMER INTERFACE BLOCK) 

INTERFACE BLOCK 

INTERFACE SHELL, USED FOR PDP14 I/O BOX SHELL 

INTERFACE SHELL, USES A PRINTED BACKPLANE FOR CONNECTIONS, 16 IN, 8 OUT (PDP14 I/O BOX) 

OUTPUT INTERFACE BOX FOR P0P14 

BRIDGE RECTIFIER, TAKES 12,6 V FROM K743 AND MAKES +10V FOR K580 SWITCHES, DELAYED +5V OK SIGNAL 

1 AMP REGULATOR, INPUT FROM 12,6 VAC CENTER-TAPPED TRANSFORMER, +5V OUT 

SLAVE REGULATOR, USED WITH K731, SUPPLIES TWICE AS MUCH CURRENT 

TRANSFORMER WITH FILTER, 120 OR 240 VAC IN, 12,6 VAC WITH CENTER TAP OUT 

TRANSFORMER *ITH FILTER, 120 VAC IN, 2 12*VAC SECONDARIES 

DECIMAL DISPLAY SUPPPORT, PROVIDES POWER FOR UP TO 6 K671«S 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


K782 


CAT 




5 




K7R3 


CAT 


VDB 


7 


3/73 


K784 


CAT 




5 




K791 


CAT 




5 




HARDWARE «, MISC 






K900 


CAT 


JLE 


5 




K901 


CAT 


JLE 


5 




K902 


CAT 


JLE 


5 




K903 


CAT 


JB 


5 


1/71 


K940 


CAT 




•5 




K941 


CAT 




5 




K943»R 


CAT 




5 




K943^S 


CAT 




5 




K950 


CAT 




5 




K960 


CAT 




5 




K980 


CAT 




•5 


U/72 


K981 


CAT 


SZ 


2 


7/71 


K982 


CAT 


JLE 


5 




K984 


MOD 


JLE 


5 




K99Q 


CAT 




•5 




LOADS, 


DRIVERS 








M002 


CAT 




5 




M002*YA 


tl 


SR 


5 


1/72 


¥040 


CAT 




5 




M044 


PERIPH 




5 


5/73 


M050 


CAT 




5 




MQ5i 


CAT 




5 




M057 






7 




M060 


CAT 


DCB 


5 





DESCRIPTION 



9*WIRE TERMINAL STRIP, STRAIGHT THROUGH CONNECTIONS 
3/73 25*PIN CANNON FEMALE ON DOUBLE b, NO "A" SIDE HANDLE 
SIM TO K782, EXCEPT IT HAS 8 CLAMP DIODES 
TEST PROBE, INDICATES BOTH TRANSIENT AMP STEADY-STATE CONDITIONS 

CONTROL PANEL FOR K SERIES LOGIC LAO 

PATCH PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB, SIM TO H901, SINGLE HEIGHT CARDS 
INDICATOR LIGHT AND SWITCH PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB 
PATCH PANEL FOR K SERIFS LOGIC LAB, WILL TAKE DHL HEIGHT CARDS 
BAR SUPPORT, MOUNTING FOOT FOR K914 
MOUNTING BAR 

MOUNTING PANEL, 1943 MODIFIED FOR USE IN + 5V SYSTEMS, SOLDER FORKS 
MOUNTING PANEL, 1943 MODIFIED FOR USE IN + 5V SYSTEMS, WiRfc vvRAP 
MAGNETIC FRAME 19" WIDE BX 3 1/2" HIGH 
PLUG BOARD RECEIVER, QUAD BOARD WITH 8 CABLES 
11/72 PAIR OF END BRACKETS FOR b" MODULES 
8,5" K980 

TRANSFORMER MOUNTING PANEL FOR 19" RACK 
NIXIE MOUNTING PANEL FOR 19" RACK 
TIMER COMPONENT BOARD, SPACE FOR 6 RC NETWORKS 

RESISTOR NETWORK, lb CKTS FOR A SOURCE OF LOGIC 1 (3V) 

10 390 OHM RES TO GND & 5 180 OHM RES TO +5V 

HIGH CURRENT DRIVER, 2 4<-INPUT GATES, 70V, 600*A MAX/DRIVER 

4 S0LEDN01D DRIVERS, 2 INPUT AND GATES, LOADS RETURNED TO NEG VOLTAGE, 100 MA, -3QV MAX 

INVERTER DRIVER, 12 CKTS, SWITCH -30V AND 50 MA MAX/DrIVE'R 

LEVEL CONV, POS LOG IN AND NEG LOG OUT, 12 CKTS, OPEN COLLECTOR 

(NEVER MADE), GATE EXPANDER 

4 DRIVERS, 1,2 AMPS AND 50V 
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GATES 



M1000 


PC 


EWB 


1 


11/73 


M1001 


QC 


EWB 


1 


11/73 


M1002 


QC 


EWB 


1 


11/73 


M1003 


9C 


EWB 


1 


12/73 


M100 


8 


MA 


5 




M101 


CAT 




5 




M102 


8 


MA 


5 




M103 


CAT 




5 




M104 


lb 


DO 


5 




M105 


tl 


PJ 


5 


5/73 


M106 


14 


AR 


5 




M107 


MOD 


JJO 


5 




M108 


MOD 


JJO 


5 




M109 


11 


PD 


5 


5/73 


H1091 


11 


PD 


5 


2/72 


W1103 


MOD 


PVN 


5 




Mill 


CAT 




5 




Mlli-YA 


SSCAL 


BLE 


3 


6/73 


M112 


CAT 




5 




M1125 


CAT 


RF 


5 


9/73 


Mil 3 


CAT 




5 





DUAL 3«INPUT ECL NOR GATES (10111), 4 LAYER SINGLE b, 5010874 (w96U) 
JUAD 2-INPUT ECL AND GATE (10104), 4 LAYER SINGLE 5, 5010874 (w9bli) 
QUAD 2*INPUT ECL NOR GATE (10102), 4 LAYER SINGLE 5, 5010874 (W9611) 
TRIPLE 2, 3, 2-INPUT ECL OR/NOR GATE, MC10105, 5010874 4 LAYER SINGLE 5 (W9bll) 
NEG BUS EQUIV TO M101 

2-tNPUT GATES* 15 CKTS, 1 COMMON AND 1 INDEPENDENT INPUT 
NEG BUS EQUIV TO M103 

DEVICE SELECTOR FUR POS 8/1 BUS, 6-BIT AND IOP DECODING 
I/O BUS MULTIPLEX CONTROL EoR PDp*lb PERIPHERALS, SEE M194 
DEVICE SELECTOR FOR PDP*U 
BUS RECEIVER WITH WIRED OR OUTPUT CAPABILITY 

DEVICE SELECTOR, 12 OUTPUT PULSES* 2 FLAGS *- 

FLAG MODULE FOR 12 BITS & BUS, GEN PURPOSE, FITS INTO E100 

PDP-11 DEVICE SELECTOR WITH JUMPERS, BITS 13 THRU 17 

MEMORY DEVICE SELECTOR, JUMPERS, BITS 11 THRU 17 

2 INPUT AND, 10 CKTS, M113 PINS, 7408 IC, KOR16-A, SINGLE X 5 

16 INDEPENDENT INVERTERS 

Mill WITH 74H01 INSTEAD OF 7400 (OPEN COLLECTOR) 

2-INPUT NOR GATES, 10 INDEP CKTS 

2*INPUT XOR GATES, 10 CKTS, MH3 ETCH, SINGLE 5 

2-INPUT NAND GATES, 10 INDEP CKTS 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


MH31 


OC 


RM 


5 


4/72 


M115 


CAT 




5 




MU6 


CAT 


DCS 


5 




M117 


CAT 




5 




Mi 19 


CAT 




5 




M121 


CAT 




5 




M122 










M123 






7 


11/68 


MJ24 










MJ26 


10 


WW 


5 


1/72 


M127 


15 


DO 


5 




M128 


10 


DREW 


5 


1/72 


M129 


15 


DO 


5 




MI30 


10 


SU 


5 


3/72 


MU07 


16 


RVM 


5 




M131 






7 


3/69 


M132 


10 


WW 


1 


7/69 


MJ33 


CAT 




5 




Mi 34 


10 


WW 


1 


7/69 


MJ 35 


CAT 


DCS 


5 




Mi37 


CAT 


DCS 


5 




M139 


CAT 


DCB 


5 




M141 


CAT 




5 




M142 


to 


WW 


5 


1/72 


M143 


10 


SU 


5 


5/73 


Mi45 


10 


SU 


5 


1/72 


MJ47 


10 


SU 


5 


1/72 


M149 


15 


FA 


5 




M1500 


CAT 


DCB 


5 


1/72 


Mi 501 


CAT 


DCB 


5 


5/73 


M1502 


CAT 


DCS 


5 


8/72 


M1503 


CAT 








Mi«5i 


10 


ATT 


5 


1/72 


M1510 


CAT 


DCB 


5 


5/73 


M152 


10 


ATT 


5 


1/72 


M155 


CAT 


DCB 


5 




Ml 59 


CAT 


JJO 


5 




M160 


CAT 




5 




M1603 


16 


RVN 


5 




Mi 61 


CAT 




5 




M162 


CAT 




5 




M1621 


CAT 


JB 


5 


5/73 


M1622 


CAT 


JB 


1 


9/71 


M1623 


CAT 


JB 


5 


2/72 


M163 


8 




5 




M164 


15 




■5 




M165 


10 


ATT 


5 


1/72 


M166 


10 


SU 


5 


1/72 


M167 


li 


PM 


5 




M168 


CAT 


J JO 


5 




M169 


CAT 




5 




M170 


10 


WW 


5 


1/72 


M1701 


CAT 


DCB 


5 




M1702 


MOD 


JJO 


7 


8/72 


M1703 


MOD 


JJO 


5 


5/73 



DESCRIPTION 



M113 WITH OPEN COLLECTORS 

3-INPUT NAND GATES, 8 INDEP CKT5 

4-INPUT NOR GATES, 6 CKTS, DEC8815»S 

4«»INPUT NAND GATES, 6 INDEP CKTS 

8-INPUT NAND GATES, 3 INDEP CKTS 

2,2 AND*N0R, 6 CKTS 

(RESERVE FOR NQN H VERSION OF M127) 

(OBSOLETE), NUMBER CHANGED TO Ml 33 

(RESERVE FOR NQN H VERSION OF M129) 

H VERSION OF MJ21# (NOT PIN COMPATIBLE} 

2,2,2,3 AND-NQR, H, 3 CKTS 

4,4 AND-NOR, H, 3 CKTS 

4,4 AND»NOR, H, 4 CKTS 

5 8-BIT PARITY CKTS ♦ 5 2*INPUT XOR GATES (MC40Q8) 

4 INPUT AND, 6 CKTS, MU7 PINS, 74H2J IC, K0Rj6»B, SINGLE X 5 
(OBSOLETE), H VERSION OF Mill, (SEE M611) 

ADDER (8260) 4 BITS, KI10, 6 BUFFERS 

H VERSION OF M1J3 

ADDER LOOK AHEAD, USED WITH M132, KI10 

H VERSION OF M115 

H VERSION^OF Mil? 

H VERSJttfN OF MH9 

2,2<2,2 ANDwNOR GATES, 3 CKTS, 2 INVERTERS 

AtfOER, DISCRETE EttUIV TO Ml 32, DOUBLE 

10 2«INPUT NAND GATES, WITH ONE PAIR SHARING COMMON INPUT, KI10 

3*INPUT NAND GATES, 7 CKTS, 74H, KIlO 

5 4»INPUT NAND5, 1 2»INPUT NAND, 74H, KI|Q 

9X2 NAND WIRED'OR, 2 SECTIONS OF 9 2-INPUT NANDS ORED TO 9 OUTPUTS 

BUS GATES MODULE, PDP8/E OR PDPU BUS 

BUS INPUT INTERFACE, 8/E OR 11 BUS 

BUS OUTPUT INTERFACE, 8/E OR H BUS, 0BL X 8,5 

DUAL BINARY TO OCTAL WITH ENABLE, H SERIES, KIlQ, 74H20 

BUS DEVICE SELECTOR, PDPg/E BUS 

M151 NON INVERTING, KHO, 74H21 

1 OF 16 DECODER WITH ENABLE, 74154 ON BOARD 50-Q89Q8A (SEfc W9b2) 

4 BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT, (DEC 74181), USES 50*08908 BOARD 

4,2,2,2,3 AND-NOR, 4,2,2,4 AND-NOR, 2,2 AND-NOR 

RT T-DECODER, 3 OR 4 BIT DECODER 

BINARY TO OCTAL/DECIMAL DECODER, 3 ENABLE INPUTS 

PARITY GENERATOR FOR 8/1, 4-BIT INPUT, ODD & EVEN PARITY OUT 

DVM DATA INPUT INTERFACE, DBL X 8,5 

DVM REMOTE CONTROL, DBL X 8,5 

PROGRAMMABLE POWER SUPPLY INTERFACE, QUAD X 8,5 

DUAL BINARY-TO-DECIMAL DECODER 

6-BIT ADDER FOR PDP-15, 2 ADDERS FOR CARRY IN 1 OR 

MEMORY BUFFER, INY & NON»INV OUT FROM OPEN COLLECTOR, 8 CH FOR KliO 

9 BIT COUNTING GATE, KHO 

COMPARES 2 8-BIT WORDS, <,«,> 

12 BIT COMPARATOR, <,s,> 

FUNCTIONAL GATE MODULE FQR PDP-12, 4 4#BIf OUTPUT MULTIPLEXERS 

3-3-3*2*2-2-2*«2 AND-NOR & 3-2-2-2 AND-NOR, H, KItO 

4 TO X MUX, 4 CKTS, 50*08912 ETCH, 74153 

QUAD BUFFERED 3 12-BIT WORD INTERFACE, UUAD X 8,5 

SINGLE 12*BIT WORD 8/E INTERFACE, QUAD X 8,5 
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MODEL 
NO 

M17Q4 

M1705 

M1709 

Hil\ 

M1710 

Mpl3 

M172 

*U73 

MJ74 

WI175 

M177 

M178 

M1801 

M181 

M182 

M190 

M191 

Ml«?2 

Ml<54 



PROD 
LINE 

MOD 

MOD 

MOD 

10 

CAT 

CAT 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

CAT 

10 

15 

12 

CAT 

12 

15 



FLIP-FLOPS 



M2000 

M2001 

MJ02 

M203 

M204 

M205 

M206 

M20f 

M?08 

M209 

M210 

M2100 

M2101 

M2U 

M212 

M213 

M214 

M215 

M216 

M217 

M218 

M219 

M220 

M221 

M222 

M223 

M224 

M224- 

M225 

M225»JA 

M226 

M227 

M228 



•JA 



DAS 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 



CSS 

CSS 

CAT 

12 

CAT 

15 

15 

8 

12 

15 

15 

8 

12 

12 

15 

11 

11 

11 

11 

15 

15 

15 



DES 

ENGR 

JJQ 

JJO 

JB 

DREW 

JB 

DCB 

WW 

WW 

WW 

WW 

WW 

WW 

JB 

WW 

DO 

SNT 

DCB 

SNT 

ELIA 



RCR 
RF 



DCB 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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JTN 
JTN 

CL 

DO 
LH 

RI 



CL 
CL 

JO 
JO 
JO 
JO 



2 1/72 DUAL ASSfNC SERIAL 8/E BUS TRANSCEIVER, QUAD X 8,5 

4 5/73 DUAL 12*8IT WORD OMNIBUS OUTPUT INTERFACE, QUAD 8,5 

5 11/72 8/E UNIV INTERFACE, SPACE For lb 16*pIN ♦ 2 40*plN IC'S, PARTIAL wIkEwR&P 
5 1/72 2,2,2,3 AND*NOR, 3 CKTS, DIFFERENT PINS THAN M12? 

4 8/73 UNIBUS D011-A INTERFACE W WIRE WRAP PINS, SPACE FOR 19 16-PIN IC'S 

5 16 TO 1 MUX INV, 74150, 50*08908 ETCH 
5 1/72 2 EN X 9 OUT MIXER, 74H50, FOR KIIO 

5 11/71 NON-INVERTING M143 

5 1/72 4 EN X 9 OUT MIXER, 74H53'S, KIIO, DOUBLE 

5 1/72 7 3*INPUT AND GATES, 74H, Kilo 

«5 5/73 NON»INVERTING M147 

5 8 EN X 6 OUT MIXER, 74H53, 74H62, KIIO, DOUBLE 

5 5/73 16*BIT REED RELAY REGISTER, 100V OR 0,5A, 10 WATTS 

5 1/72 NON-INVERTING M171 

5 5/73 M162 WITH FAST IC'S, H 

«> 4 ARITHMETIC LOGIC, IN & OUT BUFFERS, SN74181, USED IN FPP12 

5 2 LOOK-AHEAD ELEMENTS (74182), USES W961 BOARD* USED WITH M190 OR M159 (BOARD 50-08912) 

5 11/71 2 8»INPUT PRIORITY ENCODERS, 9318 IC, 50*08912 BOARD 

5 I/O BUS MUX CONT FOR PDP9 PERIPHERALS (ENABLE BUS IN/OUT *3V LOGIC) , SEE M1Q4 



4 5/73 18 BIT REGISTER W PARITY, DOUBLE 5 
7 8/73 2 4*BIT TRl*STATE D FLIP FLOP REGISTERS* SINGLE 5 

5 3 JK FFS, S, CL, C 
5 8 SET-RESET FFS, (M113 GATES) 

5 4 JK FFS, CAN DO SYNCHRONOUS BINARY COUNTING 

5 5 D FFS, ALL PINS AVAILABLE 

5 6 D FFS 

5 6 INDEPDENDENT JK. FFS 

5 8 BIT SHIFT & BUFFER REGISTER, FFS 

7 (NEVER MADE), 8 BIT UP/DOWN COUNTER 

7 (NEVER MADE), 10 BIT BUFFER SHIFT REGISTER 

1 9/73 TTL OUTPUT MODULE, 16*BIT REGISTER, OPEN COLLECTOR TO H854* SINGLE 8, 

1 9/73 TTL INPUT MODULE, i6»BlT REGISTER FRQM H854, SINGLE 8,5 

5 6 BIT UP/DOWN COUNTER 

5 6 BIT LEFT-RIGHT SHIFT REG, LOAD FROM 2 SOURCES, (2*R212'S) . 

5 1 DECADE BCD UP/DOWN JAM COUNTER WITH PARALLEL READ IN A ~* 

5 6 BIT ACCUMULATOR WITH 3 INPUTS 

5 4 BITS OF 3 REGISTERS, COMMON ADDER PER BIT, COMMON CLOCK PER WORD 

5 6 D FF'S, (M206 WITHOUT CLEAR JUMPER CHOICE) 

5 CLOCK REGISTER FOR POP. 12, 4 BIT COUNTER WITH BUFFER REGISTER FOR PRESET OR READOUT 

5 BI-DIRECTIONAL SHIFT REGISTER, 9 BITS* 2 PARALLEL LOADS 

5 7 BIT SYNCHRONOUS COUNTER WITH JAM & CLEAR PRESETS, DOUBLE 

5 REGISTER FOR PDP-8/I, 2 BITS EACH OF MA, MB, PC, AC, fc ADDER - 

5 REGISTER FOR PDP-12, (M220 PLUS EXTRA LOGIC) 

5 TAPE REGISTER FOR PDP*12, 2 BITS, 6 REGISTERS, DOUBLE 

•5 REGISTER FOR PDP-15, 4 BITS, MA & MB 

5 8 BITS WITH DATA PATHS FOR KA11* 2 LATCHES, ADDER, DOUBLE 8,5 

1 7/72 SYSTEM TESTED M224 

5 5/73 PROCESSOR MEMORY FOR KAH# 16 BITS X 16 BITS, DOUBLE 8,5 

1 7/72 SYSTEM TESTED M225 

5 5/73 1 BIT ALL REGISTERS (EXCEPT ACC) FOR PDP*15 

5 5/73 ACCUMULATOR FOR PDP-15, 9 BITS 

■» 5/73 MARK TRACK DECODER FOR TC08,TC15 



L4lc 



_ olerJUOu 



I^JlX^. 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 
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M229 
M230 
«231 
M232 
M233 
M234 
M2 35 
♦M236 
M237 
M238 
M239 
M240 
M241 
M242 
M243 
M244 
M24S 
M246 
M247 
M248 
M249 



IS 

CAT 

12 

CAT 

8 

11 

14 

MOD 

MOO 

CAT 

11 

15 

10 

15 

10 

11 

CAT 

10 

10 

CAT 

14 



OR 

JJO 

SMT 

AR 

WH 

SR 

AR 

JJO 

JJO 

DCB 

PJ 

WW 

WW 
BD 
DCB 

WW 

so 

DCB 
AR 



4 UNIT SELECTOR DRIVER, VP15-M, 4FFS wITH BUFFERED OUTPUT GATES 
BINARY/BCD/6INARY CONVERTER, 12 BITS, 5 MHZ COUNT RATE 

DUAL 12 BIT PRESETTABLE REPEATABLE COUNTER, DOUBLE, USED IN AIPJ2 
5/73 16 WORD 1 BIT MEMORY WITH COMMON CLEAR 
5/73 12 WORD SHIFT REGISTER WITH PARALLEL LOAD, CLEAR* COMMON CfcOCK 

3 8 BIT REGISTERS, ADDER & L/R SHIFT, KEU-A 

3 12 BIT REGISTERS, 2 STORAGE & i CTS FUR 14/L 

12 BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER WITH PARALLEL LOAD, ETCH BD 50*08931 

3 DIGIT BCD SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER WITH PARALLEL LOAD, ETCH BD 50*08931 

2 4*BIT SYNC UP/DOWN CNTR WITH PARALLEL LOAD, SEP UP & DOWN CLOCKS, EtCH BD 50-08912 (W961) 

3 4-81T COUNTERS (829i?S) OR 74197 , PARALLEL LOAD, SINGLE X 5 
6 SET-RESET FF I S MADE FROM 74H40 BUFFERS 
6 D FFlS (74H74) WITH COMMON CLOCK 
H EQUIVALENT TQ M202 

8 D FF'S (74H74) WITH 2 COMMON CLOCKS* 4 BITS EACH 

6 CKTS, EACH 3 INPUT MX w LATCH, NON,INV, ENABLES 4 & 2, 3 TIMES, SINGLE X 8,5 
2 4-BIT SHIFT REGISTERS W PARALLEL READ IN, USES BOARD 50*08912 (SEE W961) 

5 D FLIP*FLOPS, ALL PINS BROUGHT OUT, (74H74) 

6 SET»RESET FF'S, CLOCKED TO b FF'S, SINGLE X 5" 
8 BIT SHIFT RIGHT* PARALLEL LOAD, 50-08914 ETCH, 7495 IC»S 
12 BIT BUF REG WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT GATES, SINGLE X 5 



1/72 

5/73 
1/72 



1/72 
4/72 



MEMORIES 



M250 

M2500 

M251 

«25 2 

M253 

M2«S4 

M255 

M259 

M26Q 

M261 

M262 

M266 

M270 

M2700 



10 

11 

10 

10 

10 

12 

10 

11 

10 

CAT 

CAT 

IPG 

10 

QC 



ATT 
DI 
ATT 
ATT 

ATT 

SNT 

TO 

BD 

ATT 

DCB 

DCB 

EK 

DREW 

EWB 



5 1/72 16 WORDS, 4-BIT MEMORY, (F9Q35), KliO 

5 11/72 2 64«WORD 4-BIT MOS 1ST IN 1ST OUT MEMORIES, SINGLE 5, 5009912, NEEDS -12V 

7 16 WORDS, 8.BIT MEMORY (9033), M250 PINS INTENDED, KIJO 

2 10/69 16 WORDS, 4 BITS (MOT 4005L},KIlQ, M250 

5 1/72 16 WORDS, 12-BIT MEMORY, USES TI 7489 

1 5/71 256 20*BIT, 3 256 WORD 4*BIT RAM, 12Q NSEC CYCLE, QUAD X 8,5 

4 7/73 256 X 12 BIT RAM (INTEL 3106) + BUFFER, DOUBLE 5 

ASSOCIATIVE MEMORY, 2X8, SHIFT REG CAPABILITY, SINGLE, 8,5, KTll 

ASSOCIATIVE MEMORY, 4 WORDS, J2 BITS, KI10, 4102 IC, FAIRCHILD, 35 NS MATCH TIME 

SLO SYN/RESPONSYN STEPPING MOTOR TRANSLATOR, 4 WINDINGS 

FUJITSU/WARNER STEPPING MOTOR TRANSLATOR, 5 WINDINGS 

K206 WITH INPUT FILTERS REMOVED 

256 X 12 ROM, SN74187, RF10, SINGLE 5 



1/72 



5 

5 

5 

5 

6 4/71 

1 3/72 



1 11/73 8X32 ECL BLASTABLE PROM (10139), 4 LAYER SINGLE 5, 5010874 (W96U) 



ONE-SHOTS, DELAYS 



M302 

M3020 

M304 

M306 

M307 

M3070 

M308 

M310 

M310-YA 

M311 

Ml 12 

M321 

M360 

M362 

M363 



CAT 
CAT 
12 

MOD 

12 

10 

10 

CAT 

8 

15 

15 

10 

CAT 

10 

10 



MORO 

*I 

JJO 

GPB 

DREW 

SU 

AC 



ATT 



SU 
SU 



5 

5 

5 

5 

5 

5 1/72 

5 4/72 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



2 ONE-SHOTS 
7/73 2 ONE-SHOTS TO REPLACE M302, HYSTERlSlS ADDED TO PREVENT NOISE TRIGGERING 
4 ONE»SHOTS, 100 NSEC OR \ USEC ONLY 
INTEGRATING ONE SHOT, 500 NSEC MIN 

DUAL INTEGRATING ONE-SHOT, USES FAIRCHILD 9601 'S, 5 USEC TO 500 MSEC 
DUAL INTEGRATING ONE SHOT, 200 NSEC TO 20 MSEC IN 5 STEPS 

Integrating one shot* edge or pulse triggered, clock, power up & down 

TAPPED DELAY LINE, 500 NSEC TOTAL, 50 NSEC TAPS, 2 PA'S, IC LEVELS IN & OUT 
5/73 M310 WITH FI INVERTED & 2«3 USEC LONG 

2 TAPPED DELAY LINES, 250 NSEC EACH, 25 NSEC STEPS 

6 100 OHM DELAYS, 2 AT 30 tiS, 3 AT 50 NS, 1 VARIABLE TO 40 NS, 74H40 INPUTS 

M311 EXCEPT I DELAY LINE, 1 OUTPUT BUFFER CAN DRIVE 30 Tfh H LOADS 

VARIABLE DELAY LINE, IC LEVELS IN, (LIKE B360) 

DELAY, 25 TO 50 NSEC 

DELAY \b TO 80 NSEC, INVERTS 



1/72 

1/72 
1/72 



MODEL 
NO 

M380 

CLOCKS 



PROD 
LINE 

IPG 



DES 
ENGR 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 
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M401 


CAT 




5 




M402 


15 


ELIA 


5 




M402-YA 


SSCA 


DPS 


1 


1/73 


M4Q2*YB 


SSCA 


DPS 


3 


1/73 


M403 


CAT 


JB 


5 


3/72 


M404 


CAT 


JB 


5 


4/72 


M405 


CAT 




5 




M4050 


COM 


SS 


2 


9/73 


M4051 


TYP 


JG 


1 


10/73 


M410 


MOD 


AR 


5 




M41Q*YA 


15 


FA 


1 


5/70 


M41S 


12 




5 




M420 


15 


ELIA 


5 




M4201 


PERIPH 


PM 


5 




M430 


MOD 


DCB 


6 


4/71 


M452 


CAT 




5 




M452-YA 


FS 


FMS 


1 


10/71 


M453 


8 


WH 


2 


2/70 


M454 


11 


VB 


5 




M4540 


11 


MC 


2 


8/73 


M455 


8 


HDF 


5 


8/73 


M499 


8/E 


WH 


1 


11/70 


INPUT i 


CONVERTERS 






M5000 


OC 


EWB 


t 


12/73 


M50Q 


CAT 


DCB 


5 




M501 


CAT 




5 




MS02 


CAT 




5 




M503 


12 


RI 


5 




MS03«YA 


FS 


ERK 


5 


10/73 


M504 


R 




7 


3/72 


M506 


CAT 




5 




M506-YA 


CSS 


EK 


2 


9/69 


M507 


CAT 




5 




M508 


8 


JO 


5 




M509 


14 


AR 


5 


5/73 


M510 


CAT 


DCB 


5 




M510*YA 


12 


AW 


6 


4/71 


MS11 


10 


WW 


5 


11/71 


M5J4 


PERIPH 




5 




M5!5 


15 




5 




M516 


8 


JO 


5 




M517 


8 


MA 


5 


5/73 


M518 


8/E 


LN 


■5 


11/71 


M319 


PERIPH 




1 


1/71 


M520 


MOD 




5 




M521 


CAT 


JB 


5 




M521-YA 


MS 


AW 


3 


10/72 


M522 


TYP 


FP 


5 


8/73 



5 11/71 SINGLE SHOTS, DR80 



variable clock 

remotely variable clock, uses 5v photomod, 2 hz to 1 mhz 

r8 changed to 680k, ci changed to 1 mfd (halves frequency) 

r8 changed to 680k, cl changed to 3,9 mfd 

variable clock, 1 khz to 50 khz, 2 one-shots, 74123 

crystal clock, 2Mhz to s khz, binary or bcd countdown 

crystal clock, pos & neg pulse outputs, 5 khz to 10 mhz 

crystal clock* 5khz to 5 mhz, not tunable, no chokes 

8/e omnibus m4050, handle end fingers for dp8*e (m866), quad 

resonant reed clock 

879 HZ M410 

20 MHZ XTAL CLOCK 

PHASE LOCK CLOCK, RP09, RP15 

PHASE LOCK CLOCK FOR HS64, NOMINAL 750 KC 

MULTIPLIES INPUT FREQ BY ,001 TIMES X TO THE *N PQWER # X BETWEEN & 10, N BETWEEN & 3, DOUBLE X 5" 

TELETYPE CLOCK, SQUARE WAVES AT 880 & 220 HZ, FOR M706, M707 

5 f 65 US M452 FOR PMKQ2 

M452 WITH VARIABLE FREQ 

CRYSTAL CLOCK W SIMULTANEOUS OUTPUTS OF 28,8,19,2, 9,6, 4,8, 2,4, 1,760 KHZ 

2,152 KHZ, SINGLE 8,5 (FOR DCll«A* DP11»A) 

M454 W MORE FREQUENCIES AVAILABLE, 

VARIABLE CLOCK, 2 RANGES, 4 * 20 MS, 0,4 • 2 MS, BY JUMPER 

100 KHZ CLOCK - PULLS MEM START IN 8/E 

4 CH ECL TO TTL CONVERTER, MC1012&, 501087 4 LAYER SINGLE 5 (W9611) 

NEGATIVE BUS RECEIVER (NEG EQUIV TO M510) 

SCHMITT TRIGGER 

NEGATIVE INPUT CONVERTER, 2 CHANNELS, & -»3V IN 

DIFFERENTIAL SCHMITT, 2 CHANNELS. PA IN EACH 

REPLACE MC1709 WITH LH0024 TO MAKE FASTER, BL01 

4 SCHMITTS, 4 ONE*SHOTS 

NEGATIVE INPUT CONVERTER, 6 CHANNELS, & -3V IN 

M506 WITH 470 INPUT RIS CHANGED TO 300 OHMS 

NEG BUS TO POS BUS CONV, 6 CKTS, OPEN COLL OUT, GND IN s GN0 OUT 

NEG BUS TO POS BUS CONV, 6 CKTS, OPEN COLL OUT, GND IN = PLUS OUT 

10 DIFFERENTIAL BUS RECEIVERS (FAIR 9622) 130 OHM DIFFERENTIAL TERMINATORS 

I/O BUS RECEIVER, 8 CKTS, POS BUS 

M510 MODIFIED TO ACCEPT RTL INPUTS WITH 1 VOLT THRESHOLD 

UNIBUS RECEIVER, 15 CKTS, SINGLE X 5, 4 GND, DS11, DL10 

TU10 TRANSCEIVER (FOR CONNECTION TO TC58, TC59, 5, TM10), SEE M5I9 

REAL TIME CLOCK, 12 VAC INPUT ON TABS, USES + 11V & +5V 

POS INPUT RECEIVER, 6 CKTS, 1,4V THRESHOLD, (M506 PINS) 

M507 WITH AN ENABLE INPUT 

3 DIFFERENTIAL SCHMITTS & 8 BIT INPUT REGISTER (A503 CKTS), DS8-EA 
TU1Q*C,*D BUS TRANSCEIVER, SEE M514 

POS BUS RECEIVER WITH STROBE, 6 CHANNELS, HIGH IMPEDANCE 

4 CH K TO M CONVERTER W SCHMITT TRIGGER, INV & NON-INV OUTPUTS 
M521 W 3 CKT W 1 MS TIME CONSTANT, I CKT STND 

2 INPUT CONVERTERS 0S,«*6V 1,6MA, 40US, 1CH +15&0V, 2CH O&SV CLAMP W FILTER (FOR PHUTOCQMP) SINGLE 5 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M523 


T*P 


JW 


1 


11/73 


M530 


MOD 




7 


7/69 


M53J 


PERIPH 




5 




MS63 


10 


DREW 


2 


7/72 


M564 


to 


5U 


5 


1/72 


M565 


10 


su 


2 


11/70 


M570 




AR 


7 




M586 


11 


MC 


2 


8/73 


M587 


11 


mc 


2 


8/73 


M588 


CSS 


BMW 


2 


11/73 


M589 


14 


AR 


9 


11/72 


INPUT/OUTPUT 


CONVERTERS 




M590 


CSS 


PETERS 


3 


2/70 


M5900 


It 


VB 


4 


5/73 


H5901 


11 


VB 


4 


5/73 


M5902 


11 


V8 


4 


5/73 


M5903 


11 


POT 


4 


9/73 


M5903*YA 11 


POT 


2 


8/73 


M5904 


11 


POT 


4 


9/73 


M591 


11 


VB 


5 




MS92 


10 


SU 


5 


1/72 


M593 


ess 


KB 


2 


4/72 


M594 


H 


RL 


5 




M594*YA 


11 


RL 


1 


6/73 


M594"YB 


U 


SS 


2 


7/73 


M5940 


10 


WW 


5 


3/72 


MS941 


CSS 


SPRY 


1 


8/72 


M5942 


11 


SS 


2 


10/73 


M9543 


CSS 


DRS 


2 


9/73 


M595 


U 


RL 


5 


8/72 


M596 


11 


MC 


5 


7/73 


MS960 


11 


DR 


2 


7/73 


MS97 


COM 


DR 


5 


11/71 


M598 


COM 


RF 


5 


5/73 


M599 


COM 


VB 


2 


10/71 


OUTPUT 


CONVERTERS 






M6000 


QC 


EWB 


1 


11/73 


M602 


CAT 




5 




M603 


10 


WW 


5 


1/72 


M606 


CLP 


JJO 


5 




M610 


CLP 


JJO 


5 




M61J 


IS 


ELIA 


5 




M612 


10 


ATT 


5 


1/72 


M6t7 


CAT 




5 




N620 


MOD 




7 


7/69 


M621 


15 


ELIA 


5 




M622 


CAT 


DCB 


5 




M623 


CAT 


DCB 


5 




M624 


CAT 




5 




M6240 


SSCAL 


DPS 


1 


8/72 


M625 


15 


JZ 


5 


5/73 



DESCRIPTION 148 

SELECTABLE RANGE INPUT CONVERTER ♦ SELECTABLE LOAD RESISTORS & VOLTAGE, SINGLE 5 

(NEVER BUILT), NEG BUS RECEIVER 

8 CHANNEL NEGATIVE BUS RECEIVER WITH NOISE FILTERING (PIN CUMp WITH M50Q) 

4 XMTRS & 4 RCVRS, RS1Q, SINGLE X 5 

I/O BUS RECEIVER, NEG BUS, POS LOGIC, 8 CKTS, LIGHT INPUT LOAD 

MEM BUS RECEIVER, NEG BUS, POS LOGIC, 8 CKTS 

(NEVER MADE) EIA INPUT CONVERTER TO TTL OUT, REPLACES W&70, 5V INSTEAD OF 10V, 4 CHANNELS 

1 CH ASXNC MODEM UFU»BA (BELL 113A) ORIGINATE ONLY, DBL X 8,5 

1 CH ASYNC MODEM DFll*Ba (BELL 1138) ANSWER ONLY, DBL X 8,5 

4 CH DIFF SEND/REC FOR DMtl (DM8820, DM8830), SINGLE X 8,5 
1 CH OPTICAL COUPLED 45 OHM 200 KC SEND & REC, SINGLE X 5 W MATfc*N»LOK 

DIFFERENTIAL SEND/RECEIVE, FOR MARK CENTURY INTERFACE, 2 CH 

16 CH TTL RECEIVER, DJU, DOUBLE 8,5 

16 CH EIA TRANSMITTER, DJH, DOUBLE 8,5 

16 CH FULL DUPLEX TTY TRANSCEIVER, DJU, DOUBLE 8,5 

MASS BUS TERMINAL TRANSCEIVER, DOUBLE 8,5 

M5903 W TERMINATORS 

MASS BUS CONTROL TRANSCEIVER, DUUBLE 8,5 

5 CH EIA TO DEC, 4 CH DEC TO EIA, SINGLE, 8,5 
I/O DEVICE SELECT (USED «ITH M7100)1Q74H IClS 

6 CH DIFFERENTIAL RECEIVER, NAT SEMI 8820 

8 CH EIA*CCITT TO DEC, 7 DEC TO EIA*CCITT, DF11*A, SINGLE 8,5, IV HYSTERESIS 
M594 ♦ CLOCK RECOVERY 
M594 W 3V HYSTERESIS 
M594 STD SINGLE SIZE 

8 CH MIL 188C TO DEC INTERFACE FOR DFSll«H, SINGLE 8,5 
8 CH EIA.CCITT TO DEC, 7 DEC TO EIA»CCITT, 300, 600, 1200, 18Q0 BAUD XTAL CLK, OFlUL, DOyBLE 8,5 

5 CH EIA-CCITT TO TTL, 4 CH TTL TO TRI*STATE, SINGLE 8,5 
CURRENT MODE CONV FOR 301 6 303 MODEM, DFU 

20 MA TO DEC, DEC TO 20 MA, 4 CHAN EACH, SINGLE X 8,5, DF11, REPLACED B% M5960 
REPLACEMENT M596 

6 CH IBM RECEIVER, +BUS, 50*089*2* SIG 8T14 (W961) 

1 CH OPTICAL COUPLED 20 MA TO DEC SEND 4, RECEIVE, 8,5 X SINGLE, DFU-K 
4 CH XMIT & REC WESTERN UNION HIGH LEVEL (+/-6V 10MA) TELEX, SINGLE X 8,5 

QUAD TTL TO ECL TRANSLATOR (10124), 4 LAYER SINGLE 5, 5010874 (W96H) 

2 PULSE AMPLIFIERS 

2 PAis, NEG EDGE IN, 1 pOS 60 N5 & I POS 45*100 N$ OUT, 4 2*lN NANDs (74-HQO), 3 3*lN ANDS (74H11) 
6 PULSE AMPLIFIERS 

6 2*INPUT NANDS, OPEN COLLECTOR, (PINS OF M620) 
14 POWER INVERTERS, 6 GNDS 

6 POWER GATES, 6 GNDS, 5 INPUTS PER GATE PAIR 
6 4-INPUT NAND BUFFERS 

(NEVER MADE), 6 CKTS, BUS GROUNDERS, PCS BUS DRIVER WITH STROBE 
BUS DRIVER, 6 CKTS, ENABLES FOR EA OF 2 6-BIT WORDS 

BUS GROUNDER, 8 CKTS, USES 74H50, FOR MEMORY & I/O BUS, 2 INPUT N&G AND EA 
BUS DRIVER, 12 CKTS, OPEN COLLECTOR, 100 MA AT GND 

BUS DRIVER, OPEN COLLECTOR, 12 INPUTS & 1 ENABLE, 2 INPUTS & EN, l INPUT INV, 100 MA « GNU 
PIN COMPATIBLE W M624, PUTS OUT 300MA AT GND, SINGLE 5 

5/73 BUS SWITCH FOR PDP.15. 8 CKTS 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YP 


M626 


IPG 




5 


5/73 


M627 


CAT 




5 




M 628 


15 


ELIA 


5 


5/73 


"629 


10 


WW 


5 


U/71 


M630 


MOD 




7 


7/69 


M611 


15 


EL I A 


5 




M632 


CAT 


DCB 


5 




^63 3 


CAT 


DCS 


5 




M633-YA 


SSCAL 


RWI 


3 


6/73 


M636 


IPC, 




5 


5/73 


M640 


PEPIPH 


MDM 


5 




M650 


CAT 




5 




M651 


8 


Jo 


5 




M652 


CAT 




5 




M660 


CAT 




5 




M661 


CAT 




5 




M662 


8 


PS 


5 




M663 


10 


su 


5 


5/73 


M664 


to 


su 


5 


1/72 


M6ft5 


10 


su 


5 


1/72 


M665-YA 


CSS 


DH 


3 


5/73 


M666 


to 


SU 


5 


2/72 


M667 


to 


DREW 


7 


10/73 


M670 




AR 


7 


6/72 


M671 


CAT 


JB 


5 




M681 


IPC 


MORO 


4 


8/7 3 


M68 3 


IPG 




5 




M684 


IPG 




5 




M685 


IPG 




5 




M685-YA 


IPG 


8WH 


3 


5/73 


Mfe86 


IPG 




5 




M687 


TPG 




5 


1/72 


M68 8 


tt 


CA 


5 


9/72 


M689 


CSS 


SPRY 


2 


10/73 


M693 


CSS 




2 


1/72 


M694 


CSS 


BV 


2 


3/72 


M697 


COM 


DR 


5 


11/71 


COMPLEX LOGIC 


MODULES 






M700 


8 




5 


5/73 


M7000 


t5 




5 




M7001 


15 


DQANE 


5 


U/71 


M7002 


15 


DOANE 


5 




M7003 


15 




5 


11/71 


M7O04 


15 




5 


11/72 


M7005 


15 




1 


1/71 


M7006 


15 


DOANE 


1 


9/71 


M7007 


TYP 


TM 


4 


5/73 


M7008 


TYP 


TM 


2 


5/73 


M70Q9 


TYP 


TM 


4 


8/73 


M70J 


8 


JDL 


5 


5/73 


M7010 


LDP 


HL 


5 


11/71 


M7011 


LDP 


HL 


4 


5/73 


M7012 


LDP 


AA 


1 


3/72 



DESCRIPTION 



M623 WITH GROUND ISOLATION (WITH TRANSFORMERS) 

6 4*TNPUT NAND BUFFERS, (H VERSION OF M617) 

3 SWITCHES, 2 BIT ADDER, 1 M621 TYPE DRIVER, FOR MX15 

BUS DRIVER, li CKTS, FOR ♦ BUS, PDP11, 88811 IS 

(NEVER MADE), NEG BUS EQUIV TO M620 

NEG BUS EQUIV TO M621 

NEG BUS EQUIV TO M622 

NEG BUS EQUIV TO M623 

Mb33 W INVERTED OUTPUT 

M633 with ground isolation 

TU10 BUS DRIVERS (30 CKTS) 

NEG OUTPUT CONV, J CHANNELS, R650 TYPE OUTPUTS 

M650 WITH OUTPUTS CLAMPED TO GND WHEN 5V GOES AWAY 

NEG OUTPUT CONV, 2 CHANNELS, «« -3V OUTPUT 

POS LEVEL DRIVER FOR 8/1 BUS, 3 CKTS, */-50 MA OUT 

POS LEVEL DRIVER FOR 8/1 BUS, 3 CKTS, OUTPUT CLAMPED TO ♦ 3V, M660 PINS 

6 CKTS, NON-INV BUS DRIVERS FOR KVGS (VT02), 6 US RISE & FALL INTO OPEN LINE 

3 NEG MEM BUS DC DRIVERS, POS INPUT, 50 OHM LOAD, KI10 
I/O BUS DRIVER, TO +3V IN, q TO -3V OUT, 8 CKTS 

MEM BUS DRIVER, TO *3V IN, TO »3V OUT, 8 CKTS 

M665 W 130 NSEC OUTPUTS 

I/O BUS RESET, 12 OUTPUTS, 20 MA » «3V, 1/3 DUTY FACTOR MAX, SINGLE X 5" 

PHOTO COUPLED ISOLATOR* 4 CKTS, RS10, SINGLE X 5 

(NEVER MADE) EIA LINE DRIVER, 4 CKTS, TO REPLACE wfe70 EXCEPT + 5V INSTEAD OF + J0y 

M TO K SERIES CONVERTER, 4 CKTS 

ISOLATED M685 RELAY DRIVER 

6 RELAY DRIVERS, K683 CKT, FOR DR80, DOUBLE 

12 BIT FLIP-FLOP RELAY DRIVER FOR UDC COOOJ) 

16 BIT M684 

M685 W 55V 500MA OUTPUT 

12 BIT SINGLE SHOT RELAY DRIVER FOR UDC CDDOl) 

16 BIT M686 

UNIBUS POWER FAIL DRIVER, SINGLE 5 

30 SOLENOID DRIVERS, 330 MA UP TO 30V, USES BC40F CABLE, QUAD 

6 CH DIFFERENTIAL DRIVER, NAT SEMI 8830 

4 CH CDC 3000 DRIVER, +/»20 MA, 2 IN NEG OR 

4 CH IBM TRANSMITTER, 50*08912, SIC 8TU (W961) 



MANUAL TIMING GEN£RATOR»FILTER, QNE*SHOTS, 8/1, 8/L 

CURSOR CONTROL FOR VT05, QUAD X 8,5 

CHARACTER GENERATOR & TIMING, VT05, QUAD X 8,5 

MOS MEMORY & MEMORY TIMING, VT05, QUAD X 8,5 

I/O INTERFACE, VT05, UP TO 300 BAUD, QUAD X 8,5 

I/O INTERFACE, VT05, UP TO 2400 BAUD, QUAD X 8,5 

M7004 PLUS TRANSMIT OPTION 

SPLIT SCREEN OPTION FOR VT05 

FKtl CONTROL, VT20, QUAD 8,5 

VT20 DISPLAY CONTROL, HEX 8,5 

VT20 DATA INTERFACE, HEX 8,5 

DISPLAY CONTROL FOR VC8/I 

VV15 TIMING & CONTROL, DOUBLE 

UART SERIAL INTERFACE, SINGLE 



149 



8,5 



X 

5, H854 + SPLIT LUGS, LK40 



768 X 8 BIT ROM, NO ROMS INCLUDED, SIMULATES PC05, PLUGS INTO PC05 CABLE SLOT, SINGLE 8,5 



MODE!. 
NO 



PRQD 
LINE 



M70J3 LDP 
M7014 LOP 
M7014*YA LDP 



M7015 
M7016 
M7017 
<M70t8 
M7019 
M7O20 
M7021 
M7022 
M7023 

M703 

M7030 

M7031 

M7032 

M7033 

M7034 

M7035 

M7036 

M704 

M7040 

M7044 

M7045 

M705 

M7050 

M705O 

M706 

M7065 

M707 

M7075 

M708 

M709 

M7I0 

M7!0»YA 

M7100 

M7101 

M7102 

M7103 

M7104 

M7104-YA 



LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

LDP 

8 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

css 

CSS 
3 

CSS 
CSS 
CSS 
8 

PERIPH 
YA 8 
CAT 
U 
CAT 
11 
8 
8 
8 

TYP 
10 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



M7105 TPL 
M7105-YA CSS 
M7105-YB TPL 
M7105-YC CSS 
M7J06 TPL 
M71Q6-YA CSS 
M7106-YB CSS 



M7J07 

M711 

M7110 

M7U1 

M7U2 

M712 

M713 



CSS 

12 

10 

10 

10 

8 

8 



DES 
ENGR 

GEG 

BQ 

8Q 

Am 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

HL 

BQ 

ML 

PWD 
PWD 
PWD 
JTN 
JTN 
JTN 
JTN 

JTN 
JTN 

JTN 

MDL 
KQ 

RL 

RL 
JO 
JO 

ER 
SU 
ER 
ER 
ER 
SG 
SG 
SG 
LO 
SG 
LO 
SG 
LO 
LO 
LO 

WW 

DREW 

SU 

ADL 

PS 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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4 5/73 VECTOR GENERATOR ft CHARACTER GENERATOR CONTROL, VT40, HEX 8,5 

4 5/73 UNIBUS CONT ft BOOTSTRAP FOR VT40, QUAD 8,5 

2 5/73 M7014 W NO BUS TERMINATORS 

4 5/73 UNIBUS INTERFACE FOR LPS, QUAD 8,5 

4 5/73 PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK W 3 SCHMITT TRIGGERS, LPSKW, QUAD 8,5 

4 5/73 DIGITAL I/O, 16 BITS, TTL LEVELS, SIMILAR TO M863, LPSDR, QUAD 8,5 

4 5/73 A/D CONTROL, PART OF LPSAD*12, LpSAD-15, USED WITH A8Q4, A865, A406, DOUBLE 8,5 

4 5/73 DISPLAY CONT, PART UF LPSVC, COLOR TUBE, STORAGE TUBE ft PLOTTER CAPABILITY, DOUBLE 8,5 

4 5/73 LPSAD-NP, NPR CONTROL FOR LPSAD, DOUBLE 8,5 

4 7/73 M70H W BUS TERMINATORS ONLY 

1 5/73 VW40 LOGIC INTERFACE, DOUBLE 8,5 

2 9/73 DIGITAL I/O, 16 BITS, LATCH CHOICE, INTERRUPT ON AMY INPUT BIT, LPSDR-A, WAD 

5 POWER FAIL LOGIC f OR 8/1 

1 U/72 CONTROL FOR CTSU*J, QUAD 8,5 

1 U/72 DRIVERS, RECEIVERS, CODE CONVERTER FOR CTSH-JA, DOUBLE 8,5 
t U/72 DRIVERS, RECEIVERS, CODE CONVERTER FOP CTSU*JB, DOUBLE 8,5 

2 10/73 SCANNER MODULE FOR USE WJTH HlCKOK CARD EQUIPMENT 

2 10/73 80 COLUMN DRIVER FOR USE WITH HICKOK CARD EQUIPMENT 

2 10/73 22 COLUMN DRIVER FOR USE WITH HICKOK CARD EQUIPMENT 

2 U/73 DIODE MODULE ASSY FOR USE WITH HICKOK CARD EQUIPMENT 

5 PLOTTER CONTROL FOR 8/1 

1 U/72 X«*Y REGISTER CARD, VB08, uUAD 8,5 

1 U/72 VECTOR CONTROL CARD, V808, QUAD 8,5 

2 9/73 VECTOR DATA CARD, VB08, QUAD 8,5 
5 5/73 READER CONTROL FOR 8/1 

5 READER CONTROL WITH FEED HOLE STROBE & FEED HOLE TRANSITION OUT OF TApE SENSE 

3 5/73 M7050 MODIFIED TO DRIVE PR68 

5 ASYNCH LINE RECEIVER, 8 OR 5 BIT, (EQUIV TO 4?06)# POS LOGIC 

5 5/73 SYNCH LINE RECEIVER, 6,7, Or 8 BITS, SINGLE X 8,5 

5 ASYNCH LINE XMTR, 8 OR 5 BIT, (EQUIV TO 4707), POS LOGIC 

5 SYNCH LINE TRANSMITTER, 6,7 OR 8 BUS, SINGLE X 8,5 

5 CLOCK CONTROL, 8/1 

5 CLOCK COUNTER, 8/1 

5 PUNCH CONTROL FOR 8/1 

6 4/7i M710 WITH SHORTER PUNCH DONE DELAY RECOVERY TIME 
5 2/72 I/O DEVICE CONTROL, USED WITH M592, 1074H IC'S 

4 7/73 TIMING, TAKES 8+ TO GEN 8/E TIMING, 8,5 X DOUBLE* DWQ8*E 
4 7/73 AC TRANSFER, 8,5 X DOUBLE, DWQ8wE 

4 7/73 DATA TRANSFER, 8,5 X DOUBLE, DWQ8*E 

4 5/73 DATA BUF & STATUS, RK8*E, QUAD X 8,5 

2 3/73 MODIFIED TO RUN WITH DW8"E 

4 5/73 MAJOR REGISTERS, RK8*E, QUAD X 8,5 
J 7/72 MODIFIED M7105 FOR CODON RK8*E 

1 3/73 MODIFIEO TO RUN WITH D«8*£ 

2 U/73 M7105 MODIDIED FOR RKS8»E 

5 10/73 CONTROL, RK8»E, QUAD X 8,5 

1 8/73 M7106 MODIFIED FOR CODON RK8«E 

2 U/73 M7106 MODIFIED FOR RKS8-E 

1 1/73 4096 WORD COUNT TRANSFER MODULE 

5 SCOPE CONTROL FOR PDP-12 

5 1/72 SYNCH MODEM INTERFACE FqR DSU, QUAD X 8,5 

4 5/73 ERROR CORRECTION FOR RFlO, 5 BIT CORRECTION/128 36 BIT WORDS 

4 5/73 CONT FOR MF10, DOUBLE 8,5 

5 DISPLAY CONTROL FOR KV8/I 

5 MULTIPLEX INTERFACE FOR KV8/I 



MODEL 


PROD 


DES 
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MO 


LINE 


E.NGR 




MO/YR 


M714 


8 




5 




M715 


8 




5 




M715*YA 


8 


KQ 


3 


5/73 


M715*YB 


CSS 


BM 


2 


1/72 


M716 


8 




5 




M717 


15 


FA 


3 


5/73 


M7170 


15 


HL 


4 


7/73 


M7171 


15 




1 


2/72 


M718 


11 


RH 


4 




M719 


12 


CL 


5 


5/73 


M720 


8 




5 




M721 


11 


JO 


5 




M721Q 


11 


SR 


5 




M72U 


11 


SR 


5 




M7212 


11 


vb 


5 




M7213 


11 


VB 


5 


5/73 


M7213-YA CSS 


PA 


3 


5/73 


M7214 


11 


CRB 


1 


9/70 


M7215 


It 


CRB 


! 


9/70 


M7216 


U 


CMD 


5 


11/71 


M7216-YA il 


JO 


5 


4/72 


M7217 


11 


JO 


5 




M7218 


11 


JO 


5 




M7219 


11 


KK 


5 


11/71 


M722 


11 


PD 


2 




M7220 


11 


KK 


5 


11/71 


M7221 


11 


KK 


5 


1/72 


M7222 


11 


KK 


5 


1/72 


M7223 


11 


RL 


5 


11/71 


M7224 


11 


KK 


5 


1/72 


M722S 


11 


KK 


5 


1/72 


M7226 


11 


VB 


5 


1/72 


M7227 


CSS 


GSZ 


4 


8/73 


M7228 


11 


BDW 


5 


1/72 


M7229 


u 


BPF 


4 


5/73 


M723 


11 


PD 


7 


6/69 


M7231 


11/40 


RAA 


4 


5/73 


M7232 


11/40 


RAA 


5 


1/73 


M7233 


U/40 


PAA 


5 


1/73 


M7234 


11/40 


RAA 


4 


5/73 


M7234-YA 11/40 


RAA 


1 


3/73 


M7235 


11/40 


RAA 


4 


5/73 


M7235*YA 11/40 


RAA 


1 


3/73 


M7236 


U/40 


PJ 


4 


5/73 


M7237 


11/40 


PJ 


5 


8/72 


M7238 


11/40 


RAA 


4 


5/73 


M7239 


11/40 


RAA 


4 


5/73 


M724 


11 


JO 


5 




M724-JA 


11 


JO 


1 


7/72 


M724»YA 


11 


JO 


5 


5/73 


M7240 


11 


VB 


5 


5/73 


M7241 


11 


VB 


5 


5/73 


M7242 


11 


VB 


5 


5/73 


M7243 


11 


VB 


5 


5/73 


M7244 


11 


VB 


5 


11/71 



DESCRIPTION 



CONTROL LOGIC I FOR CR8*I,CR8*L 

READER CLOCK FOR PC8/I, CLOCK ACCELERATOR, PA'S, NON IC PARTS OK M7Q5 

M715 MODIFIED TO DRIVE PRb8 

M715 MODIFIED TO HAVE LONGER START-UP TIME 

CONTROL LOGIC II FOR CR8*t» CR8<*L, DOUBLE 

DISPLAY CONTROL FOR VP09 & VP15 

PDPJ5 TO MMll*L INTERFACE, DOUBLE 8,5 

COLOR SWITCH FOR VPi5*D, SINGLE 5 

BUS INTERFACE FOR PDP*11 

CLOCK SXNC & DECADE COUNTER FOR KW12 

NON.EXISTANT MEMORY DETECTOR, INTEG ONE-SHOT, OTHER OnE-SHOT, & MJSC LOGIC 

BUS INTERFACE 1, KAlt, 8 BITS GATED IN & OUT, SINGLE 2,5 

KEU*A DATA CONTROL, QUAD X 8,5 

KE11"A REGISTER CONTROL, QUAD X 8,5 

ADDRESS LINE BUS REpEATER FOR DB11, 75 H$ PER EACH UF 10 CH, SINGLE X 8,5 

BUS REPEATER CONTROL, FOR DB11, DOUBLE X 8,5 

M7213 MODIFIED BY SPEC SYS, 2 ETCH CUTS, 2 JUMPERS 

READER CARD FOR PDPtl-MA, DOUBLE X 8,5 

READER INTERFACE FOR PDfc>U*MA, DOUBLE X 8,5 

PRIORITY & CONTROL, KC11, DOUBLE X 8,5 

M7216 FOR KHU'A 

POWER FAIL & RESTART, KPll-A, SINGLE X 8,5 

BUS REQUESTS 

RCtl BUS INTERFACE, QUAD X 8,5 

A SOURCE & TIMING FOR MMll 

RCli CLOCK CONTROL, SINGLE X 8,5 

RClt DISK INTERFACE, QUAD X 8,5 

RC11 STATUS CONTROL, QUAD X 8,5 

CONTROL FOR DPtt«AA, QUAD X 8,5 

RC11 UNIT & TRACK SELECTOR, SINGLE X 8,5 

RClt STATUS CONTROL EXTENDER, SINGLE X 8,5 

DN11 CONTROL, DOUBLE X 8,5 

XYlt PLOTTER CONTROL 

REAL TIME PROGRAMMABLE CLOCK, Ktfll*P, 8,5 X QUAD 

DRU-B INTERFACE FOR DAll-B, DBLE X 8,5 

(NEVER BUILT), A LOGIC FOR MMll 

DATA PATHS, KDH»A, 8,5 HEX 

U WORD, KDll*A, 8,5 QUAD 

IR DECODE, KDU*A, 8,5 HEX 

TIMING, KD11*A, 8,5 HEX 

M7234 AS USED IN 2338-3 XOR TESTER 

STATUS, PRQCESSQR/KD11*A, 8,5 HEX 

M7235 AS USED IN 2338*3 XOR TESTER 

KT11-D MEMORY MANAGEMENT, 8,5 HEX 

STACK LIMIT REGISTER, SINGLE 8,5 

EIS (EXPANDED INSTRUCTION SET) BOARD, HEX 8,5, KE11*E 

FIS CONTROL KE11*F, QUAD 8,5 

BUS & CONSOLE CONTROL FOR KA11, QUAD, 8,5 

SYSTEM TESTED M724 

M724 FOR KHIUA 

DMi i*a Control 

DM11«B CONTROL 
DM11«C CONTROL 
DM11 TRANSMITTER D 
DM11 TRANSMITTER £ 
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MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M7245 




VB 


4 


5/73 


M7246 




RL 


4 


5/73 


M7247 




RL 


5 


2/72 


M7248 




VB 


«* 


1/72 


M7249 




MC 


5 


4/72 


M72S 




JO 


5 




M725*JA 




JO 


1 


7/72 


M725-YA 




JO 


5 


5/73 


M7250 




GH 


7 


9/72 


M7251 




PL 


5 


5/73 


M7252 




BD 


1 


9/71 


M7253 


SSCAL 


OF 


3 


9/73 


M7254 




ORR 


4 


S/73 


M7255 




ORR 


4 


5/73 


M7256 




ORR 


4 


5/73 


M7257 




ORR 


4 


5/73 


M7258 




LC 


4 


5/73 


M7259 




MOOR 


4 


5/73 


W726 




JO 


5 




M726»JA 




JO 


t 


7/72 


M726*YA 




JO 


5 


5/73 


M7260 


11/05 


SNT 


4 


5/73 


M7261 


11/05 


SNT 


4 


5/73 


M727 




JO 


5 




M727«JA 




JO 


1 


7/72 


M727»YA 




JO 


5 


5/73 


M7271 


SSU 


GO 


1 


1/72 


M7272 


SSU 


GO 


1 


1/72 


M7273 


SSU 


GO 


1 


1/72 


M7274 


SSU 


GO 


1 


1/72 


M7275 


SSU 


MUX 


2 


4/72 


M7276 


SSU 


MUT 


2 


4/72 


M7277 




MC 


4 


5/73 


M7278 




MC 


4 


7/73 


M7279 




MC 


4 


5/73 


M728 




JO 


5 




M728«JA 




JO 


I 


7/72 


M728*YA 




JO 


5 


5/73 


M7280 




VB 


4 


5/73 


M7281 




JFB 


4 


5/73 


M7282 




JFB 


4 


5/73 


M7283 




BPF 


5 


10/73 


M7284 




BPF 


5 


10/73 


M7285 




VB 


4 


5/73 


M7285»YA CSS 


RLM 


1 


8/73 


M7286 




TM 


4 


5/73 


M7288 




MC 


4 


5/73 


M7289 




MC 


4 


5/73 


M729 




PD 


5 


5/73 


M729»YA 




PD 


5 


1/72 


M7290 




PD 


5 


U/71 


M7291 




RAC 


4 


9/73 


M7292 




DRM 


5 


5/73 


M7293 




DWS 


1 


H/72 


M7294 




SJ 


2 


5/73 



DESCRIPTION 



DM11 RECEIVER 

MODEM CONTROL SCAN, 16 LINES, DMU«BB 

MODEM CONTRQ MUX, 8 LINES, DMU*BB, SEE M7807, M7808 

UNIBUS REPEATER BBS* 

HOLLERITH CHECK (MULTIPLE ONES ERROR DETECTOR), SINGLE X 5, FOR CDll 

BUS INTERFACE & IR, KAH, QUAD, 8,5 

SYSTEM TESTED M725 

M725 FOR KHlltA 

MOS MEMORY MATRIX, 4K X 18-BITS, HEX X 8,5 

XOR 6 CRC BLOCK CHECK, DOUBLE X 8,5, KGU'A 

64 J6-BIT ROM BOOTSTRAP 

11 TO LEAR SIEGLER 7700 TERMINAL 

STATUS CONTROL, RMl'D 

DISK CONTROL, RKtl»D, QUAD X 8,5 

REGISTERS, RKU-D, QUAD X 8,5 

BUS CONTROL, RK11*D, QUAD 8,5 

LSli INTERFACE, QUAD 8,5 

PARITY CONTROL FOR MFU'LP, DOUBLE 8,5 

IR DECODER FOR KA11 

SYSTEM TESTED M726 

M726 FOR KHtl-*A 

KD11«B BOARD #1, DATA PATHS, 8,5 X HEX 

KD11*B BOARD #2, CONTROL LOGIC & MICROPROGRAM 8,5 X HEX 

STATE CONTROL, KAU, QUAD, 8,5 

SYSTEM-rTESTED M727 

M727 FOR KH11«»A 

BOARD 1 OF CAll'A, QUAD 

BOARD 2 OF CA11*A, 

BOARD 3 OF CAU*A# 

BOARD 4 OF CA11»A, 

BRPE H PUNCH INTERFACE, DOUBLE 8,5 

TREND READER INTERFACE, DOUBLE 8,5 

XMIT SCANNER & NPR, DHU, HEX 8,5 

REGISTERS & BYTE COUNT, DHU, HEX 8,5 

1ST IN 1ST OUT BUFFER, DHU, DJ11, DOUBLE 8,5 

TIMING & STATES, KAU, QUAD, 8,5 

SYSTEM*TESTED M728 

M728 FOR KHU-A 

8 UARTS ON QUAD 8,5, DJU 

CBU-DA UNIBUS TO 32 POINT RELAY DISTRIBUTOR MODULE, HEX 8,5 

CBU-SA UNIBUS TO 64 POINT INPUT SCAN, HEX 8,5 



152 



QUAD 
QUAD 



8,5 
8,5 
8,5 



TERMINATOR, ON 5009045 (W940) 



WINDOW DATA PATH BOARD DAU"F, QUAD 8,5 

WINDOW CONTROL, DAlt*F, QUAD 8,5 

DJU MUX CONTROL BOARD, HEX 8,5 

M7285 W BAUD RATE OF 50 

FKil INTERFACE, VI20, QUAD 8,5 

LINE PARAMETERS CONTROL, DHU, HEX 8,5 

RECV SCANNER, DHU, 8,5 

CONTROL LOGIC S, TIMING FOR MMll-»E, DOUBLE, 8,5 (16 OR 17 BIT), 1,2 USEC MEM 

M729 MODIFIED FOR 1,5 USEC RUGGED MEMORY 

M729 FOR 980 NSEC MEMORY 

16 POINT INPUT INTERRUPT FOR CBU-HA, HEX 8,5 

TU60 INTERFACE, QUAD 8,5, DDH 

TIMING & CONT, UNIBUS INTRFCE, MMU'U, MMli«UP, QUAD 8,5 

DATA BUFFER S CONT, RHU, HEX 8,5 



MODEL 
NO 

M7295 

M7296 

M7297 

M7298 

M7299 

M730 

M7100 

M7301 

M7 302 

M7303 

M 7304 

M7305 

M7306 

M7307 

M7308 

M7309 

M731 

M7310 

M7311 

M7312 

M7313 

M7314 

M7315 

M7316 

M7317 

M7318 

M7319 

M732 

M7320 

M7321 

M7322 

M7 32 3 

M7 324 

M'71'25 

M7326 

M7327 



PROD 

LINE 

U 

u 
11 
11 

SSMij 

CAT 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

CAT 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

CAT 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 



M7327-YA 16 
M7327-YB 16 
*7327*YC 16 
M7327-YD 16 



M7328 
M7329 
M733 

M7330 

M7331 

M7332 

M7333 

M7334 

M7335 

M7136 

M7337 

M7338 

M7339 

M734 

M7340 



16 

16 

CAT 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

CAT 

16 



OES 
ENGR 

SJ 

SJ 

SJ 

DR 

wk 

DCB 

RVN 

RVN 

RVN 

RVN 

JLE 

RVN 

RVN 

RVN 

RVN 

RVN 

DCS 

JLE 

JLE 

RVN 

JLE 

JLE 

JLE 

RVN 

RVN 

JLE 

JLE 

JLE 
JLE 

JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 

JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 
JLE 

JLE 
JLE 
JLE 

JLE 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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5/73 BUS CONTROL, RH11*A, HEX 8,5 

9/73 CONTROL & STATUS REGISTERS, RHU, DOUBLE 8,5 
10/73 MASS BUS PARITY CONTROL, R«ll, DOUBLE 8,5 
8/73 WATCHDOG TIMER w RESTART k CRYSTAL CLOCK, H/4Q, QUAD 8,5 
6/73 CONTROL FOR CALCOMP 936, XY11*B, QUAD ,1 

POS BUS TO POS LOGIC FOR 8/1, FITS IN ElQO — -— ~ >*-fc^ 

PDP16 GPA CONTROL, GEN PURPOSE ARITHMETIC UNIT, 4 4«BIT BYTES, USED WITH M730X'S# DOUBLE A 8,5,KAC16 



5 11/71 PDP16 GPA REGISTER, GEN PURPOSE ARITH UNIT REGISTERS, 4 4*BIT BYTES, DOUBLE X 8,5, KAH16 



PDP16 K-^SIMPLE, 5 OR 6 INDEPENDENT CONTROL CKTS, SINGLE X 8,5 

5/73 PDP16 K-DECISION, 6 CKTS, SPLITS CONTROL FLOW, SINGLE X 8,5 

PDP16 BUS SENSE, SENSES ALL ZERU, OVERFLOW, MANUAL START, DOUBLE X 8,5, KBSJ6 

PDP16 TRANSFER REGISTER, PROVIDES 16 BIT DATA STORAGE, MASKING & BYTE CONTROL, MSi6«A 

PDP16 FLAG MODULE, 3 SINGLE BIT STORAGE AnD CONTROL, KFL16, SINGLE X 8,5 

11/71 PDP16 CONSTANTS REGISTER, SMALL ROM, MRi6»A, DOUBLE X 8,5 

12/70 PDP16 TO 11 INTERFACE' 



7 

4 

5 

5 

5 

5 

2 

7 12/70 PDP16 PARALLEL MERGE, A GATE MEANS OF RETURNING TO A SINGLE CONTROL PATH AFTER A BRANCH OF 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 



POS BUS TO *3V LOGIC FOR 8/1, FITS IN F.100 

PDP16 EVOKE, 6 CKTS, MORE GEN VERSION OF K*SIMPLE, KEV16, SINGLE X 8,5 
PDP16 GPI, GEN PURPOSE INPUT/OUTPUT, DB16*A, DOUBLE X 8,3 

PDP16 2-WAY BRANCH (K DECISION + K SIMPLE), 8 CKTS, SINGLE X 8,5, KBl6-"A 
5/73 PDP16 TTY INTERFACE, TRANSDUCER, TTY XMTR & RCVR, DC16*A, DOUBLE X 8,5 
PDP16 BIGHT. WAY BRANCH, 2 3»BIT LATCH S. DECODER, KB16*8, SINGLE X 8,5 
P0P16 SUBROUTING RETURN, 6 CKTS, 6 BITS, INDEP STORAGE, KSR16, SINGLE X 8,5 
PDP16 OUTPUT INTERFACE, 16 BIT REGISTER, DB16-B, DOUBLE X 8,5 
PDP16 INPUT INTERFACE, 16 GATES, SINGLE STROBE, DB16-C, DOUBLE X 8,5 
5/73 PDP16 SCRATCH PAD, 16 16-BIT WORDS, MS16*C, DOUBLE X 8,5 
5/73 PDP16 SCRATCH PAD, 256 16-BIT WORDS, MS16-D, DOUBLE X 8,5 
POS BUS FROM POS LOGIC FOR 8/1 
8/72 BYTE REGISTER, REG TRANSFER, MS16-B, DOUBLE X 8,5 
7/72 NO«OP MODULE, SINGLE X 8,5, KNP16, DOUBLE X8,5 
5 8/72 PDP16 BUS MONITOR, KBM16, DOUBLE X 8,5 
5 8/72 CONTACT INTERROGATOR UNIT, PDP16 
2 5/73 IK X16 MOS RAM, 1 USEC CYCLE, DOUBLE X 8,5 
5 U/72 24 X 16 ROM, DOUBLE X 8,5 

4 5/73 PCS CONTROL, MICROPROCESSOR CONTROL, DBL X 8,5 

5 8/72 PCS INSTRUCTION MEMORY, 256 X 8 , SING X 8,5 PROGRAMMED BY M83Q7 
1 3/73 BASIC DIAG (OPT) ROM 

1 3/73 BASIC DIAG (OPT) ROM 1 

1 3/73 BASIC DIAG ROM 2 

1 3/73 BASIC DIAG ROM 3 

5 8/72 PCS EVOKE DECODER, 32 STATES, DSL X 8,5 

5 8/72 PCS MULTIPLEX INPUTS, 29 INPUTS, DBL X 8,5 

5 POS BUS FROM *3V LOGIC FOR 8/1 

1 11-/71 ARITHMETIC REG UNIT, OPERATES ON 2 16*BIT WDS, DBL X 8,5 

1 U/7t ARU ENCODER, USE WITH M7330, DBL X 8,5 
5 11/72 BUS CONTROL, DBL X 8,5 

5 8/72 SERIAL INTERFACE ADAPTER, DCJ6-B, SING X 8,5 
5 11/72 PDP16 LIGHT * SWITCH INTERFACE, DOUBLE 8,5 
5 U/72 PDP16 SERVICE BOARD, DOUBLE 8,5 
5 11/72 EXPANDED PROGRAM CONTROL SEQUENCER, DOUBLE 8,5 

2 3/73 PDP16/M^TU60 READ ONLY INTERFACE, DOUBLE 8,5 

1 1/73 PDP16/M-UNTBUS CONVERTER/INPUT INTERFACE 

2 3/73 PDP16/M HHC (HAND HELD CONTROLLER) INTERFACE, DOUBLE 8,5 
5 I/O BUS MULTIPLEXER, 3 12*BIT WORDS TO BUS 

2 3/73 PDP16/M EXTENDED CONTROL MEMORY 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



M7H1 CAT 
M734? CAT 
M7343 CAT 
M7344-YA CAT 
M7344-YB CAT 
M7344*YC CAT 
M7145 CAT 



M7 346 

M735 

M7350 

M7 36 

M737 

M7379 

M739 

M7380 

M7381 

M7382 

M7 38 3 

M7384 

M7385 

M7386 

M7387 

M7388 

M7389 



CAT 
CAT 
CLP 
CAT 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 
CLP 



M7389*YA CLP 
M739f> CLP 



M7391 
M7392 
M7 39 3 

M7394 



CLP 
CLP 
CLP 
CLP 



M7394-YA MOD 
M7395 CLP 
M7396 CLP 
M7I96-YA CLP 
M7397 CLP 



M7398 

M7399 

M740 

M7400 

M7403 

M7404 

M7405 

M7406 

M7407 

M741 

M742 

M743 

M7431 

M7432 

M7433 

M744 

M7441 

M7443 

M745 

M74S0 



CLP 

CLP 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 



DES 
ENGR 

CYR 
CYR 
CYR 

OM 
OM 
OM 
OM 
OM 

AC 

J JO 

EN 

JJO 

EN 

JJO 

JJO 

PDM 

PDM 

JJO 

EN 

PDM 

JJO 

EN 

EN 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

AC 

AC 

AC 

AC 

CYR 

AC 

AC 

AC 

AR 

VDB 

VDB 

VDB 

VDB 

VDB 

LD 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

MQRO 

MQRO 

AR 

AR 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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U/73 PM (PROGRAMMABLE MODULE) 8008*1* QUAD 

11/73 PM MONITOR/CONSOLE 

11/73 IK X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102). QUAD 

i U/73 2K X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

1 11/73 4K X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

1 11/73 SOCKETS FOR 4K X 8 REPROGRAMMABLE PROM (INTEL 1702A), QUAD 

1 U/73 PM POWER FAIL, 6,3VAC INPUT REQUIRED, QUAD 

5 I/O TRANSFER, 12 BIT REGISTER, 12 OUTPUT BUS DRIVERS 

1 9/73 RT02»C, «*D, -E BADGE READER, DOUBLE 8,5 
S PRIORITY INTERRUPT, 4 CHANNELS 

5 I/O BUS RECEIVER WITH BUFFER REGISTER & BUFFERED OUTPUTS, FITS IN EtOO 

4 9/73 CLOCK, 110 TO 39, 6K BAUD, PDM70, DOUBLE 8,5 

5 I/O BUS TRANSMITTER, PARTIALLY REPLACES M732# FITS IN ElOO 

2 6/73 CONTROL* PDM70, DOUBLE 8,S 

2 6/73 DIGITAL INPUT, 32 BITS, PDM70»D, QUAD 8,5 

2 6/73 DIGITAL OUTPUT, 32 BITS, PDM70»E, QUAD 8,5 

2 6/73 4 CH ANALOG INPUT CARD, PDM70^F, QUAD 8,5 

2 6/73 2 CH ANALOG OUTPUT CARD, PDM7Q*H, QUAD 8,5 

4 9/73 BIT SERIAL INPUT/OUTPUT, EIA OR 20 MA, PDM70*J, QUAD 8,5 

2 6/73 CHARACTER SERIAL INPUT/OUTPUT, 16 KEY KEYBOARD, PDM?0#K, QUAD 8,5 

4 9/73 HARDWARE READ-IN MODULE FOR PDM7CHN, SINGLE 8,5 

4 10/73 CHARACTER SERIAL INPUT/OUTPUT GENERAL PURPOSE, PDM7G-M, QUAD 8,5 

5 5/73 ADDRESSABLE ASYNC TRANSCEIVER WITH PROGRAMMABLE CLOCKS, 110 TO 4800 BAUD, DEL X 8,5 
7 2/72 M7389 W OPEN COLLECTOR OUTPUTS 

5 5/73 ASYNCH TRANSCEIVER, RTOl 

5 5/7 3 12 X 4 BUFFER, RTOl 

1 2/71 NIXIE DISPLAY, RTOl* RENAMED 5409457 

5 U/71 16 CHAR KEYBOARD ENCODER, RTOl 

1 5/72 16 CHAR KEYBOARD/CARD READER ENCODER, RT01-A, «-B 

2 4/72 16 CHAR KEYBOARD/CARD READER ENCODER, RTOl 
4 5/73 DISPLAY CONTROL, RT02, SINGLE 8,5 

4 5/73 16 KEY NKR KEYBOARD ENCODER, SINGLE 8,5 
2 tl/72 M7396 W RTOl KEYBOARD DECODER 

1 1/73 KEYBOARD ♦ ELECTRONICS, HHCQt, DOUBLE 8,5 

1 1/73 DISPLAY ♦ ELECTRONICS, HHC01, DOUBLE 8,5 

2 10/73 AUDIO ALAgM, RT02-B, DOUBLE 8,5 

6 7/73 INSTRUCTION DECODING & REGISTER CONTROL FOR PDPi4 

5 8/72 PDP14 INSTR DECODER & CONTROL, TO REPLACE M740, DBL X 5 
5 U/72 TIMING FOR DL14# DBL X 5 

5 11/72 CONTROL FOR DL14, DBL X 5 

4 5/73 MEMORY FOR DL14, DBL X 5, 256 X 4 «• 156 X 6 

4 5/73 STEPPING MOTOR CONTROL, HEX 8,5, SMC01-A 

4 5/73 MM11-E INTERFACE, QUAD 6 

5 MAJOR STATES & TIMING FOR PDP14 
5 SWITCH & POWER CONTROL FOR PDP14 
5 K INTERFACE CONTROL FOR PDP14 

2 8/73 PDP14/30 MEM CONTROL, QUAD 8,5 

1 6/73 PDP14/30 I/O TIMING CONTROL, QUAD 

4 10/73 PDP14/30 I/O MULTIPLEX DRIVERS, QUAD 8,5 

5 COMPARE CONTROL FOP PDP14, COMPARES 2 12-BIT WORDS WITH EACH OTHER OR ZERO, DOUBLE 

2 8/73 KEYBOARD CONTROL, OMNIBUS, VT14, QUAD, TOP CONNECTED TO M7443 
2 8/73 VIDEO CONTROL, OMNIBUS, VT14, QUAD, TOP CONNECTED TO M7441 

5 INTERFACE, PDP14 TO PDP8/1,L, 72 PINS, DOUBLE BUS TERMINATION INCLUDED 

5 11/72 PDP14 TO PDP8 INTERFACE, REPLACES M745, DBL X 6 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION lb5 

MO LINE ENGR MQ/YR 

M7451 14 AR 2 8/73 PDP14/3Q TO PDP8 POS BUS I/O INTERFACE, QUAD 8,5 

M746 14 AR 5 BUS REGISTER FOR PDP14, 6 D FF'S WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT GATING, DIRECT SETS & COMMON CLtAR 

M747 14 AR 5 BUS REGISTER FOR PDP14, (SIMILAR TO M746), NCREMENTS & DECREMENTS 

M748 14 AR 5 11/72 SERIAL TRANSMITTER, 14 BIT ERROR CORRECTION, ASYNC, DOUBLE X 5 

M7481 14 AR 1 4/73 M748 ♦ M749, PDP14/30, QUAD 8,5 

M7483 14 AR 2 11/73 UART VERSION OF M7481, 2 8-LEVEL CODE WORDS W PARITY, QUAD 8,5 

M749 14 AR 5 11/72 SERIAL RECEIVER, 14 BIT ERROR CORRECTION, ASYNC, DOUBLE X 5 

M750 8 RL 5 LINE I/O CONTROL, EQUIV TO 2 W750'S 

M751 8 AC 5 LINE REGISTER & R REG FOR DC08A, I/O BUS CONNECTION, DOUBLE 

M752 8 AC 5 INSTRUCTION DECODER & GATES FOR DC08A, DOUBLE 

M75| 8 AC 5 CONTROL FOR 2 DATA SET LINES IN DC08F 

M754 GORMAN 1 8/69 TELETYPE RECEIVER, 6,7 BITS 

M755 GORMAN i 8/69 TELETYPE TRANSMITTER 6,7 BITS 

M756 8 WH i 4/69 TELETYPE RECEIVER, 5,6,7, OR 8 BITS 

M757 8 WH 1 4/69 TELETYPE TRANSMITTER, 5, 6, 7, OR 8 BITS 

M758 CSS KB 6 4/71 SYNCHRONOUS SERIAL DATA RECEIVER, (6,8 BITS), DOUBLE BUFFERED 

M759 CSS KB 6 4/71 SYNCHRONOUS SERIAL DATA TRANSMITTER, (6,8 BITS), DOUBLE BUFFERED 

M760 12 RI 5 A/D CONTROL FOR PDP*12, POSSIBLE GENERAL APPLICATION 

M7600 12 MURO 5 8/72 M760 WITH MODIFIED TIMING FOR AD12*F 

M7601 12 AF 5 5/73 CONTROL FOR TEKTRONIX 611 OR COLOR SCOPE 

M761 15 HL 5 5/73 32 TO 8 SIT MULTIPLEXER 

M762 15 HL 5 5/73 ROM DIODE MATRIX RECEIVER 

M763 PERIPH JH 5 9 TRACK WRITE BUFFER, FOR TU10, NEG LOGIC, SEE M893 

M764 PERIPH JH t 8/69 7 TRACK WRITE BUFFER, FOR TU10, NEG LOGIC, SEE M894 

M765 PERIPH JH 5 5/73 9 TRACK READ BUFFER, FOR TUlO 

M766 PERIPH JH 1 8/69 7 TRACK READ BUFFER, FOR TUlO 

M767 PERIPH JH 5 CLOCK & SKEW DELAY LOGIC FOR TUlO 

M7670 PERIPH JH 5 FORWARD BOT TIMER, TUlO 

M7671 PERIPH JH «j MASTER/SLAVE BUS DRIVER FOR TUlO MASTERS, 25 CKTS, DOUBLE X 5 

M7672 PERIPH JH 5 TUlO MASTER CONTROL BUFFERS, DOUBLE X 5 

M7673 PERIPH JH 5 TUlO DATA CHECKER, DOUBLE X 5 

M7674 PERIPH 1 12/72 IMPROVED M7670 

M768 PERIPH JH 5 DELAY SELECTOR FOR TUlO WITH TC58, TC59, TMIO 

M769 PERIPH JH 5 FUNCTION CONTROL FOR TUlO 

M770 15 5 5/73 EAE CONTROL FOR PDP.15 

M7700 PERIPH ES 5 5/73 SECTOR CTR, INDEX & PHOTOAMP FOR DECPACK, DOUBLE X 8,5 

M7701 PERIPH ES 5 5/73 CONTROL & SAFETY INTERLOCKS FOR DECPACK, DOUBLE X 8,5 

M7702 PERIPH ES 5 5/73 TRACK ADDRESS & DIFFERENCE CNTR FOR DECPACK, DOUBLE X 8,5 

M7703 PERIPH ES 1 11/70 DECPACK OFFLINE TESTER 

M771 15 5 5/73 INTERNAL DEVICE DECODER FOR PDPM5 

M7710 PERIPH CAY 5 1/72 PRINT CYCLE TIMING, LA30, DOUBLE 

M7711 PERIPH CAY 5 11/71 CONTROL LOGIC A, LA30, DOUBLE 

M7712 PERIPH CAY 5 2/72 CONTROL LOGIC B, LA30, DOUBLE 

M7713 PERIPH CAY 5 11/71 RIBBON CONTROL & LAST CHAR VISIBILITY, LA30, DOUBLE 

M7714 PERIPH CAY 5 11/71 CHARACTER GENERATOR, LA30, DOUBLE 

M7715 PERIPH CAY 5 11/71 LINE FEED CONTROL, LA30, DOUBLE 

M7716 PERIPH CAY 5 MOTOR TRANSLATOR. LA30, DOUBLE 

M7717 PERIPH CAY 5 MOTOR CONTROL, LAiO, DOUBLE 

M7718 PERIPH CAY 5 1/72 KEYBOARD INTERFACE, LA30, CONNECT TO 8/1, 8/L, 12, OR 15, PARALLEL (CAN REPLACE M70&) 

M7719 PERIPH CAY 5 1/72 TRANSMIT DATA TO LA30 PRINTER, PARALLEL, (CAN REPLACE M707) 

M772 15 FA 5 CONSOLE CONTROL #1 FOR PDP-15 

M7720 PERIPH CAY 5 5/73 KEYBOARD TRANSMITTER, LA30 

M7721 PERIPH CAY 4 5/73 CONTROL LOGIC A, (M7711 WITH BELL LOGIC) LA30, DOUBLE 5 

M7722 PERIPH CAY 1 10/73 LA30L MICROPROCESSOR, HEX, TEST FINGERS 

uitoa dfbtdh PAY «? 4/72 M7714 WITH 74741S INSTEAD OF MC4015«S 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M7725 


SCCAN 


DBR 


3 


3/73 


M773 


15 


FA 


5 


5/73 


M7731 


PERIPH 


RF 


5 


5/73 


M7731*»YA PERIPH 


RF 


2 


2/72 


M7734 


PERIPH 


CAY 


2 


10/72 


M774 


14 


AR 


5 




M7741 


14 


AR 


2 


8/73 


M775 


15 




5 


5/73 


M7751 


PERIPH 


CHI 


2 


7/73 


M7752 


PERIPH 


TFF 


2 


7/73 


M7753 


PERIPH 


NF 


4 


9/73 


M7754 


PERIPH 


NF 


2 


7/73 


M7755 


PERIPH 


NF 


2 


7/73 


M7756 


PERIPH 


CHI 


4 


6/73 


M7757 


PERIPH 


PM 


4 


7/73 


M7758 


PERIPH 


CHI 


4 


7/73 


M7759 


PERIPH 


TFF 


2 


7/73 


M776 


15 


FA 


5 




M7760 


PERIPH 


MDL 


4 


S/73 


M7761 


PERIPH 


MDL 


4 


5/73 


M7770 


PERIPH 


TFF 


2 


7/73 


M7771 


PERIPH 


TFF 


2 


7/73 


M7772 


PERIPH 


KG 


1 


7/73 


M7773 


PERIPH 


KG 


1 


7/73 


M7774 


PERIPH 


SERG 


1 


7/73 


M7775 


PERIPH 


SERG 


1 


7/73 


M7776 


PERIPH 


DL 


1 


7/73 


M7777 


PERjPH 


KG 


1 


7/73 


M7778 


PERIPH 


KG 


1 


7/73 


M780 


11 


PJ 


5 




M780«YB 


11 


PJ 


5 




M780*YC 


11 


pa 


5 




M780»¥t> 


11 


pj 


5 




M780*YE 


11 


pa 


5 




M780*YF 


11 


pj 


5 




M780«YH 


F5 


EB 


3 


3/72 


M780O 


11 


pa 


5 


11/72 


M7800«YA H 


pj 


5 


1/73 


M7800*YB 11 


BLE 


3 


10/73 


M7801 


CSg 


sKa 


2 


1/73 


M7802 


ess 


SKJ 


2 


1/73 


M7803 


css 


SKa 


2 


1/73 


M7804 


11 


BES 


1 


1/73 


M7805 


11 


BES 


1 


1/73 


W7806 


11 


BES 


1 


1/73 


M78Q7 


u 


WF 


1 


11/73 


M7808 


n 


WF 


1 


11/73 


M7809 


11 


Jl 


1 


11/73 


M781 


11 


PJ 


5 




M7810 


11 


DJD 


5 


11/72 


M7812 


11 


RL 


2 


9/73 


M7813 


11 


RL 


2 


9/73 


M7815 


11 


RL 


2 


9/73 


M7816 


11 


RL 


1 


3/73 


M7817 


11 


RL 


1 


3/73 



(STANDARD DOUBLE INNER LAYER] 



DESCRIPTION 

SHORT CARRIAGE RETURN CONTROL, LAS30, SINGLE 8,5 

CONSOLE CONTROL #2 FOR PDP*15 

SERIALINTERFACE CONTROL, LA30 

M7731 W PULL UP RESISTORS 4,7K INSTEAD OF 220 OHMS 

UPPER/LOWER CASE LA30 CHAR GEN, DOUBLE 8,5 

PDP14»L INSTRUCTION DECODER 

PDP14/30 TIMING «, REGISTERS, QUAD 8,5 

TIME STATE GENERATOR 

ENCQDER*DECODER PLL (PHASE LOCK LOOP)* 4 LAYER DOUBLE X 8,5, RSQ3 

DESKEW LOGIC, RS03, DOUBLE X 8,5 

DATA BUFFER, RS03, DBL X 8,5, INCLUDES CRC 

ADDRESS REGISTER, R503, DBL X 8,5 

CONTROL* RS03, DBL X 8,5 

ALTERNATE TRACK OPTION, RS03, OBL X 8,5 

RS04«TA (TIMING TRACK WRITER) QUAD 8,5 

RS04 HEAD MATRIX 

COMMAND DECODE, DOUBLE 8,5 

READER REGISTER 

CASSETTE LOGIC, TU6Q, HEX 8,5, NO FINGERS 

CASSETTE SERVO & READ, TU60, HEX 8,5, NO FINGERS 

RS03 STATUS, DOUBLE 8,5 

RS03 FORMAT, DOUBLE 8,5 

RP04 SYNCHRONOUS LOGIC 4 LAYER HEX 

RP04 ASYNCHRONOUS LOGIC, HEX 

RP04 REGISTER LOGIC, HEX 

RP04 DUAL PORT LOGIC, HEX 

RP04 ERROR CORRECTION LOGIC, 4 LAKER HEX 

RP04 MDLI CMIN DEVICE LEVEL INTERFACE) BOARD 1, DOUBLE 8,5 

RP04 MDLI BOARD 2, DOUBLE 8,5 

TELETYPE TRANSMITTER & RECEIVER FOR KLH, 110 BAUD. DOUBLE 

150 BAUD M780 

300 BAUD M780 

600 BAUD M780 

1200 SEND, 110 RECEIVE M78Q 

2400 BAUD M780 

USED IN PMK02*C OPTION 

ASYNC TRANSMITTER * R.CVR,KL11, JUMPER BAUD RATE FROM 110 TO 2400, TO REpLACE M780, M1Q5, M7b2 

M7800 WITHOUT EIA CHIPS, CURRENT LOOP ONL* 

M78OO W 24,6 K BAUD 

DATA WORD CONTROL FOR MC11 

ADDRESS CONTROL FOR MCll 

ARBITRATION CONTROL FOR MCll 

ARBITRATOR CARD FQR MAli, DOUBLE 8,5 

TIMING, MAll, QUAD 8,5 

PORT, MAll, HEX 8,5 

M7247, M105, M7821 ON ONE QUAD 

M7247 & M7246 ON ONE QUAD 

16CH 10BIT A/D, 1 CH D/A, CLOCK* 4 LAYER HEX 

PC11 CONTROL BOARD, FOR KA11 

M781 + MlOS ♦ M7821* QUAD X 8, 5( INTERFACE BETWEEN n & HIGH SPEED READER/PUNCH) 

DQH*AA BUS SELECTORS, CSR'S, SHIFT REGISTERS, HEX 8,5 

DQli*AA CHAR COUNT, BUS ADDRESS, SHIFT CONT, HEX 8,5 

DQ11»AA MODEM CONTROL (DQ11-BA)* SINGLE 8 t 5 

DQll-AB BUS SELECTORS & BLOCK CHECK CHAR, HEX 8,5 

DQUwAB CHAR DETECTIOH & SEQUENCE CONT (DttU-BB), HEX 8,5 
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MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 157 

NO LINE ENGH ., . MO/YR 

M7818 11 RL 2 9/73 DQU-AA HARDWIRED CHAR DETECTION & NPR CONT, DOUBLE 8,5 

M782 il PJ 6 10/71 INTERRUPT CONTROL* 6 BITS, 1 PER PDP11 PERIPHERAL 

M7820 11 PJ 5 INTERRUPT CONTROL* 7 BITS* 1 PER PDPU PERIPHERAL, WILL BE REPLACED BY M7821 

M7821 il SR «5 2/72 FAST M7&20 

M7822 11 FZ 7 9/73 DUll, QUAD 8,5 

M7823 11 DEB 2 11/73 WATCH DOG TIMER, KWH-W, DOUBLE 8,5 

M7824 SSCAL GSD 3 5/73 PUNCH INTERFACE, CPli-UP, QUAD 

M7825 11 FZ 1 7/73 BACKUP FOR M7822# DUll, HEX 

M7826 CSS ABW 7 9/73 DVSll SERIAL LINE XMIT/RECEIVER, SYNC, ASYNC, ISOCHRONOUS, DOUBLE 8,5 

M7B27 CSS LO 1 9/73 XY311 CONTROL BOARD, DOUBLE 8,5 

M7828 CSS DPS 2 9/73 REMOTE DT03 BUS SWITCH CONTROL, DOUBLE 8,5 

M7829 SSCAN DLM 3 9/73 X BUS TO UNIBUS INTERFACE, USED WITH W7400 MODULES 

M783 11 PJ 5 12 BUS DRIVERS, PDP-11, SINGLE X 8,5 

M7831 11 GH 1 9/72 4K 16 Bit STATIC N-CHANNEL MOS MEM, HEX 8,5 

M7B32 11 GH 1 10/73 8K 18-BlT DYNAMIC RAM (4K CHIPS), 4 LAYER HEX 

M7834 11/40 JO i 1/73 TIMING (PARITY), KDU-A, 8,5 HEX 

M784 11 PJ 5 UNIBUS RECEIVER, PDP-11 

M785 11 PJ 5 5/73 UNIBUS DRIVER & RECEIVER, 8 BITS, PDP-11, SINGLE X 8,5 

M 786 11 PJ 5 UNIBUS TRANS & REC, & REG, 16 BITS, PDP-11, DOUBLE, 8,5 

M7860 11 DJD 3 11/72 M786 ♦ M1Q5 + M7821, QUAD X 8,5 (GENERAL DEVICE INTERFACE TO 11) 

M787 11 CA 5 LINE FREQUENCY INTERRUPT CLOCK 

M788 11 PD 5 MRU-A CONTROL LOGIC, DOUBLE, 8,5 

M7S9 11 PD 1 2/70 MR11-A DEVICE. SELECTOR, DOUBLE, 8,5 

M7992 11 DRM 4 7/73 M7292 W 8881 & 380 

M790 11 PD 1 2/70 MRll-A DATA REGISTER, DOUBLE, 8,5 

M791 11 BEATTY 5 11/71 LA30 INTERFACE FOR PDPU, DBL X 8,5 

M7910 11 DJD 4 5/73 M791 ♦ M105 | M7821, QUAD X 8,5 (PARALLEL INTERFACE BETWEEN \\ & LA30P) 

M792 11 BPF 5 32 WORD, 16 BIT ROM DIODE MATRIX, ALL DIODES IN, QUAD, 8,5, USED IN DDll 

M792-YA 11 8PF 5 11/71 PAPER TAPE LOADER 

M792-YB 11 BPF 5 DISK LOADER ROM 

M792-YC U GEF 5 5/73 CARD READER BOOTSTRAP ROM 

M792-YD 11/45 BPF 5 8/72 CARD 1 OF MR1UDB BOOSTRAP LOADER 

M792-YE 11/45 BpF 5 8/72 CARD 2 OF Mr11»DB BOOSTRAP LOADER 

M792-YF CPL BALL 5 10/73 DS500 LOADER ROM 

M792*YH 11 PJ 4 5/73 TAll BOOSTRAP LOADER 

M792*YJ CSS LO 1 4/73 BELL SPECIAL TMU LOADER 

M792-YK U TM 2 10/73 VT20 BOOTSTRAP 

M 793 11 CA 5 CONTROL FOR LINE PRINTER (LPll)# DOUBLE, 8,5, SIDE M904 CONNECTOR 

M793-YA SSCAL BE 1 3/72 CONTROL FOR DATA PRODUCTS 2440 & 2770 (FORM FEED) 

M793*YB SSCAL OF t 10/72 CONTROL FOR DATAMETRICS MC3000 LINE PRINTER 

M7930 11 DJD 5 5/73 M793 ♦ M105 + M7821, QUAD X 8,5 (INTERFACE TO DATA PRODUCTS LINE PRINTERS) 

M7930-YA CSS A6W 1 3/73 M7900 W ADDED ZONING S, VERTICAL FORMAT 

M794 11 VB 5 MODEM INTERFACE & CONTROL CARD (DCll*D) 

M795 CAT DCS 5 WORD COUNT £, CURRENT MEM ADDRESS, DOUBLE X 8,5 

M796 11 * UNIBUS MASTER CONTROL, SINGLE X 8,5, USED WITH M782 

M796-YA DAS RCR 2 6/73 M796 W Cl«5uF (DA28-C) 

M797 il 5 REGISTER SELECT MODULE, SINGLE X 5, USED WITH M105 

M 798 11 «5 UNIBUS DRIVER, 16 CHANNELS, WIRED OR INPUTS, SINGLE X 5 

M799 11 RG 5 DISPLAY CONTROL FOR AA11, DOUBLE X 8,5 

M7990 11 FS 5 3/72 LAB11 COLOR CONTROL, SINGLE X 8,5 

M7999 CSS ST 3 11/71 M799 WITH ABILITY TO HANDLE A LIGHT PEN 

M800 IPG FE 5 6 RELAYS & 6 MO50 DRIVERS 

M8000 CSS MS 1 4/73 SOLID STATE M800, 50 MA MAX, +/» 5QV, TELEDYNE 640«l RELAYS 

M801 IPG BG 5 6 LATCHING RELAYS, DOUBLE, 6 H 

M802 IPG FE 5 12 BIT LATCHING RELAYS FOR DD01 



MODEL 
NO 

M802*YA 

M803 

M804 

M805 

M806 

M807 

M8100 

M8101 

M8102 

M8103 

M8104 

M8105 

M8J06 

M8107 

M8108 

M8JQ9 

M8tl0 

M8111 

M81U*YA 

M8H2 

M8U3 

M8114 

M8115 

M8116 

M8198 

M8199 

M820 

M8?0*JA 

M82i 

M821*JA 

M822 

M822-JA 

M822*YA 

M823 

M823-»JA 

M824 

M824«JA 

M824-»YA 

M825 

M825*JA 

M825»YA 

M8251 

M826 

M827 

M828 

M8280 

M829 

M8290 

M8293 

M8294 

M830 

M8300 

M8301 

M8302 

M8 303 



PROD 
LINE 

IPG 

IPG 

JPG 

IPG 

IPG 

IPG 

11/45 

11/45 

U/45 

11/45 

11/45 

U/45 

U/45 

U/45 

U/45 

11/45 

11/45 

11/45 

U/45 
11/45 
11/45 
U/45 
11/45 
11/45 
11/45 
U/45 
11 
U 

n 
ii 
u 
ii 
u 
11 
n 
ii 
n 
u 
n 
ti 
u 
ii 
11 
n 
ii 
n 
ii 
ii 
n 
ii 

8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 



DES 
8NGR 

RG 
FE 

FE 
FE 
FE 
FE 
SJ 

sj 
sj 
sj 

AEH 

AEH 

AEH 

BG 

BG 

DV 

JZ 

sw 
sw 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

BG 

DI 

DI 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

BO 

SR 

CA 

DV 

KK 

DJD 

DWS 

DWS 

LK 

GHL 

LK 

JR8 

LN 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 
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7 6/71 M802 WITH JUMPERS INSTEAD OF RELAYS, DRIVES CUSTOMER RELAYS 

5 16 BIT M802 

5 12 BIT KLIP FLOP RELAYS FOR DDOl 

5 16 BIT M804 

3 5/73 12 BIT SINGLE SHOT REALMS FOR DDOl 
5 16 BIT M806 

4 5/73 DAP (DATA PATH MODULE), 11/45, HEX X 8,5, 4 LAYER 

4 5/73 GRA (GENERAL REGISTER ADDRESS), U/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 IRC (INSTRUCTION REGISTER CONTROL), U/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 RAC (ROM ADDRESS CONTROL), 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 PDR (PROCESSOR DATA & UNIBUS REGISTERS), U/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 TMC (TIMING & MISC CONTROL), U/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 UBC (UNIBUS CONTROL), 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 SAP (SEGMENTATION ADDRESS PATHS), 8,5 HEX 4 LAYER 

4 5/73 SSn (SEGMENTATION STATUS REG), 8 , 5 HEX 4 LAYER 

4 5/73 TIG (TIMING GENERATOR), 8,5 QUAD ,4 LAYER 

4 5/73 MEM CONTROL FOR MOS OR BIPOLAR MEM, 8,5 HEX, 4 LAYER 

4 5/73 IK X 16 BITS BIPOLAR MEMORY 

4 5/73 18 BIT M8U1 

4 5/73 frm (floating point rom control) 8,5 hex, 4 layer 

4 5/73 fxp (floating point exponent data paths) 8,5 hex, 4 layer 

4 5/73 frh (fraction high order data path) 8,5 hex, 4 layer 

5 9/73 fhl (fraction low order data path) 8,5 hex, 4 layer 

4 5/73 sjb (segmentation jumper board), 8,5 hex, 2 sides 

1 11/71 fid (floating interface data path), hex 8,5, 2 sides 

1 11/71 fic (floating interface control), hex x 8,5, 2 sides 

5 data paths control, kau# quad, 8,5 
1 7/72 system-tested m820 

5 memory Control, kau, double, 8,5 

t 7/72 SYSTEM-TESTED M821 

5 FLAG CONTROL, KAU , DOUBLE, 8,5 

1 7/72 SYSTEM«TESTED M822 

5 5/73 M822 FOR KHU«A 

5 5/73 CODES, DATA, PDP-11, SINGLE, 8,5 

1 7/72 SYSTEM*TESTED M82J 

5 PRIORITY, KAU, DOUBLE, 8,5 

1 7/71 SYSTEM-TESTED Mg24 

5 5/73 M824 FOR KHU*A 

5 POWER FAIL, SINGLE, 8,5 

1 7/72 SYSTEM-TESTED M825 

5 5/73 M825 FOR KHU*A 

5 5/73 NPR EXPANSION, KHU*A 

5 75 TO 250 NS CLOCK WITH SR, (8 PHASE CLOCK), SINGLE X 8,5 

5 CLOCK & STATES, KE11-A, QUAD, 8,5 

5 11/71 KYllwB CONSOLE BOARD, DOUBLE, 8,5 

5 5/73 CONSOLE INTERFACE FOR 11R20, KY11*E#*F, QUAD X 8,5 

5 U/71 CARD READER CONTROL, DOUBLE X 8,5, FOR CRU & CMU 

5 5/73 M829 + M105 + M829, QUAD X 8,5 

4 7/73 M7293 W NO 8838«S 

1 8/73 32K TIMING & UNIBUS INTERFACE, MMU*W, «WP, QUAD 

6 7/71 MAJOR REGISTER FOR KK8»E 

5 MAJOR REGISTER FOR KK8.E, REPLACES M830 WHEN USED WITH M831Q 
1 7/72 8/E INDEX REGISTER OPTION, QUAD 8,5 WIRE WRAPPED 

4 5/73 LVOl CONT, LV8, QUAD 8,5 

1 9/72 VT8-E MUX, USED WITH M8335*7, QUAD 8,5 



MODEL 
NO 

M8304 
M8305 
M8306 
M83Q7 

M8308 

M831 

M8310 

M8311 

M8312 

M832 

M8320 

M8321 

M8322 

M8323 

M8326 

M8327 

M8328 

M8 329 

M833 

M8330 

M8331 

M8332 

M8333 

M8334 

M8335 

M8336 

M8337 

M8338 

M8339 

M8340 

M8341 

M8342 

M8343 

W8344 

M8345 

M8346 

M8347 

M8349 



PROD 
LINE 

8/E 

8/E 

8/E 

16 

l/VP 

8/E 

8/E 

8/A 

8/A 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

TPL 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

14 

14 

14 

8/E 

8/E 

8/E 

SSMU 

SSMU 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 



M8349*YA 8/E 
M8349*YC 8/E 
M8349*YD 8/E 
M8349-YE 14 
«835 8/E 
«8350 8/E 
«8350*YA QC 
M8351 8/E 
M83S2 8/E 



M8353 

M8354 

W8355 

W8356 

M836 

M8360 

«837 

"18370 



8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/B 



DES 

ENGR 

KSR 

RBR 

VDB 

MWS 

BM 

LK 

GHL 

BT 

8T 

JK 

GHL 

GHL 

GHL 

GHL 

LN 

GHL 

SG 

JK 

GHL 

GHL 

LN 

AR 

AR 

AR 

PK 

PK 

PK 

WE 

WE 

GHL 

GHL 

JK 

DA 

DA 

DA 

DA 

BT 

DA 

DA 

DA 

DA 

AR 

LK 

LT 

00 

GHL 

GHL 

GHL 

GHL 

RI 

RI 

LK 

LT 

LN 

LK 



STATUS 
MQ/YR 



DESCRIPTION 
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! U/72 INTEGRAL MODEM (U3A EQUIVALENT), DF8»BA, QUAD 8,5 

1 11/72 INTEGRAL MODEM (U3B EQUIVALENT), DF8*BB, QUAD 8,5 

2 5/73 SMC01 INTERFACE, QUAD 8.5 

1 1/73 PROM SIMULATOR/LOADER CONTROL, LOADS M7327 

2 6/73 COORDINATE MEASURING SYSTEM INTERFACE, QUAD 
6 6/71 REGISTER CONTROL FOR KK8-E 

5 REGISTER CONTROL FOR KK8»E, REPLACES M831 WHEN USED WITH M8300 
1 5/73 4K X 12 MOS RAM W ROM INTERFACE, QUAD (MS8«AA) 

1 5/73 ROM, QUAD 

6 2/72 LOAD RESISTORS FOR BUS, 8/E 

5 BUS LOADS FOR 8/E# REPLACES M832 
4 7/73 TM8-E OUTPUT CONTROL 
4 5/73 TM8.E CONTROL & BREAK 

4 5/73 TM8*E TRANSPORT STATUS CONTROL 

5 1/72 INTERPROCESSOR BUFFER, 8/E TO 8/E, UP TO 8 PER COMPUTER 
!J 9/73 TM8«E REGISTERS 

5 BUF MEM CLAMP LOADS, SWITCHES & INDICATORS 

5 5/73 LC8-E PARALLEL INTERFACE TO LA30-P, 8,5 X QUAD 

6 2/72 TIMING GEN FOR KK8*E 

5 5/73 IMPROVED M833 (SEE M8347) 

4 4/73 CASSETTE CONTROL (TA8/E) 

5 11/72 DC14*B CONTROL (USED WITH UP TO 12 M8333»S), QUAD X 8,5, PLUG INTO OMNIBUS 

5 1/73 DC14»C ASXNC H BIT ERROR CORR, XMIT & RECEIVE, 8,5 X QUAD, PLUG INTO OMNIBUS 
5 11/72 DC14*D CONTROL (USED WITH UP TO 12 M8333'S), UNIBUS COMPATIBLE, QUAD X 8,5 
5 5/73 VT8»E KEYBOARD PRINTER CONTROL, QUAD 8,5 
4 5/73 VT8*E FREQUENCY DIVIDER, QUAD 8,5 
5/73 VT8»E LINE BUFFER, QUAD 8,5 

& 4003 PAPER TAPE READER 
4061 PAPER TAPE PUNCH 



2/72 8/E INTERFACE TO FACIT 4001 
2/72 8/E INTERFACE TO FACIT 4060 
8/72 EAE INSTRUCTION DECODER 
11/72 EAE REGISTER CONTROL 
5 10/73 LS8»E PARALLEL CONT* WILL REPLACE M8329 
1 3/72 RC8/E BOARD 1 QUAD 8,5 
1 3/72 RC8/E BOARD 2 QUAD 8,5 
t 3/72 RC8/E BOARD 3 QUAD 8,5 
1 3/72 RC8/E BOARD 4 QUAD 8,5 

9/73 TIMING GENERATOR FOR 8/E W STOP CLOCK INPUT, CAN REPLACE M8330, QUAD 8,5 (KM8-F) (ECO'D INTO M833Q) 
9/73 IK 12 BIT PROM & CONT +256 WORDS R/W, (INTEL 1702 REPROGRAMMABLE ROM), NEEDS + &V & M5V, QUAD 8,5 
7/7 3 M8349 WITH ONLY 256 WORDS OF PROM 
8/73 M8349 W IK 12*BIT PROM ONLY 
8/73 M8349 W 512 12*8IT PROM QNLX 

9/73 M8349 WITH ONLY IK 12 BIT PROM & NO SWITCH START LOGIC 
8/71 POSITIVE BUS INTERFACE CARD FOR PDP8»E 
11/71 FASTER M835, REPLACES M835 
8/72 M8350 MODIFIED FOR TERRADYNE IC TESTER 
6/73 MASS BUS INTERFACE, CARD 1 



6/73 MASS BUS INTERFACE, CARD 2 

6/73 MASS BUS INTERFACE, CARD 3 

6/73 MASS BUS INTERFACE, CARD 4 

10/73 MARS (MAJOR ACTIVE REGISTERS & STATUS BITS) PANEL DRIVER, QUAD 

10/73 KEY OPTION! MATCHES KEYS TO MEM ADDRESS REGISTER & HALTS, QUAD 

6 8/71 DATA BREAK BUS INTERFACE CARD FOR PDP8«£ 

5 FASTER M836, REPLACES M836 

5 MEMORY EXTENSION CONTROL FOR PDP8«E, ALSO TIME SHARE 

1 7/73 CP BOARD, HEX 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


MO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M838 


8/E 


RBR 


7 


11/70 


M839 


8/E 


RBR 


S 


H/72 


M840 


8/E 


LN 


5 


1/72 


M840»YA 


8/E 


KG 


3 


5/73 


M8401 


8/E 


CR8 


1 


9/70 


M84J 


8/E 


LN 


5 




M842 


8/E 


LN 


5 




M8420 


SSMU 


WK 


2 


6/73 


M843 


8/E 


LT 


5 


11/71 


M843*YA 


CSS 


MB 


2 


7/71 


M844 


8/E 


ADL 


7 




M845 


8/E 


ADL 


7 


3/71 


M846 


8/E 




1 


1/70 


M847 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847-YA 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847*YC 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847»YD 


8/E 


LX 


5 


8/72 


M847-YE 


8/E 


LX 


5 


8/72 


M847«YF 


8/E 


LX 


5 


8/72 


M847»YG 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847*»YH 


8/E 


LI 


5 


3/72 


M847«YJ 


8/E 


NR 


5 


7/73 


M847*YK 


10 


KE 


•5 


6/73 


M847»YL 


8/E 


LT 


•5 


9/73 


M847*YM 


TYP 


JDL 


5 


9/73 


M848 


8/E 


LN 


5 




M8480 


8/E 


LN 


6 


9/72 


M849 


8/E 


ADL 


5 




M850 


8 


WH 


5 




M8501 


CSS 


DH 


1 


9/71 


M8502 


CSS 


DH 


1 


9/71 


M8503 


CSS 


JXN 


2 


11/71 


M8504 


CSS 


JXN 


2 


11/71 


M850S 


ess 


JXN 


1 


6/72 


M8506 


CSS 


JXN 


1 


6/72 


M8507 


CSS 


JL« 


2 


10/73 


M8508 


css 


JLM 


2 


10/73 


M8509 


ess 


JLM 


2 


10/73 


M85i 


IPG 


FE 


5 




M860 


8/E 


LN 


5 


6/73 


M861 


8/E 


BX 


1 


2/71 


148610 


8/E 


BT 


i 


2/71 


M86U 


8/E 


BX 


1 


6/71 


M862 


8/E 


BT 


1 


2/71 


M863 


8/E 


AW 


5 


2/72 


M864 


8/E 


ADL 


7 


9/73 


M86S 


8/E 


RBR 


7 


9/73 


M865»YA 


8/E 


RBR 


1 


8/70 


M865-YB 


8/E 


RBR 


1 


3/71 


M865»YC 


FS 


EB 


1 


6/72 


M8650 


8/E 


RBR 


5 




M8650*YA 8/E 


RBR 


5 


12/71 


M8650*YB FS 


EB 


1 


9/72 


M8651 


CSS 


BV 


3 


4/71 


M8652 


8/E 


RBR 


4 


5/73 



DESCRIPTION 



ASYNCHRONOUS CONTROL FOR DT8*E 

SYNC MODE INTERFACE CARD FOR DP8"E 

PC04"BL & PC04*BM CONTROL CPC8*E, PC8»EA) 

M840 MODIFIED TO DRIVE PR68 

PR68*D INTERFACE TO OMNIBUS, DOUBLE X 8,5, FOR PDPlUMA 

DATA PRODUCTS LINE PRINTER CONTROL, LP8»E 

XY PLOTTER CONTROL 

CONTROL FOR CALCOMP 936, XY8»F, QUAD 

GDI CARD READER CONTROL 

M843 WITH DEVICE CODE OF 33 & 37 

TIMING & CONTROL FOR VS8*E 

CHARACTER GENERATOR FOR VA8*E 

PUSH DOWN LIST CONTROL, KH8»E 

ROM, MI8»E, ALL DIODES IN 

ROM FOR M18*EA HIGH/LOW SPEED pApER TAPE RIM 

ROM FOR MI8^EC, TC08 BOOTSTRAP 

ROM FOR MJ8-ED, RK8 BOOTSTRAP 

ROM FOR MJ8«EE TYPSET RIM LOADER 

ROM FOR M*8«EF, EDU SYSTEM BOOTSTRAP, LOW SPEED 

ROM FOR MI8-EG, EDU SYSTEM BOOTSTRAP, HIGH SPEED 

TD8*E BOOTSTRAP (MI8»EH) 

RK8/E BOOTSTRAP (MI8*EJ) 

CR8 BOOTSTRAP FOR DC72 

TU60 BOOTSTRAP (MI8*EL) 

TYPESET DECTAPE BOOTSTRAP 

POWER FAIL DETECT & AUTO RESTART, 8*E, QUAD 

IMPROVED M848, USED ONLY WITH M8330 

RFI SHIELD, 8*E, QUAD 

EIA FULL DUPLEX LEVEL CONVERTER, W076 PINS, PIN K MUST BE *15V 

TELEX INVERTER, DBL X 8,5 CW941) 

TELEX DIALER, QUAD X 8,5 (W9.40) 

DPlt/DMA CONTROL CARD, QUAD X 8,5, WIRE WRAPPED 

DQSH«A REGISTER CARD, QUAD X 8,5» WIRE WRAPPED 

DQStl*D REGISTER CARD, QUAD 8,5, WIRE WRAPPED 

DQSU CONTROL CARD, QUAD 8,5, WIRE WRAPPED 

READER INTERFACE & CONTROL (3 PORT ASYNC MUX), RT90, QUAD 8,5 

KEYBOARD ENCODER MODULE, DOUBLE 8,5 

INDICATOR MOD, 24 LIGHTS ON 1 1/16« CENTERS, 12, 6V CT 

BUS RECEIVER & 8 BIT ADDRESS DECODER FOR DD02 

REAL TIME CLOCK, DK8.EF, 8»E# QUAD 

256 WORD R/W, 8«E, QUAD, DRIVERS, DECODE 

256 WORD STACK BOARD 

M8610 WJTH CORE STACK ATTACHED 

256 WORD R/W SENSE, INHIBIT, & DATA REGISTER, 8/E, QUAD 

12 CH DIGITAL I/O (DR8-EA) 

MULTIPLEX INTERFACE FOR VS8*E 

CONSOLE TELETYPE CONTROL, 110 BAUD, KL8«E, QUAD X 8,5 

150 BAUD, KL8«EB 

300 BAUD M865 

M865 FOR PMK02 CASSETTE 

REPLACEMENT FOR M865, QUAD X 8,5 

REPLACEMENT FOR M865-YA 

TTY CONTROL, PMK02»B 

CONSOLE TTY CONTROL, DlF DEVICE CODE FOR TTY (40 & 41) 

DOUBLE BUFFERED ASYNCH DATA CONTROL, QUAD X 8,5, KL8»FA, 110 BAUD 
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MODEL 
MO 



PROD 
LINE 



M8652-YA 8/E 
M8652-YR 8/E 
M8ft52*YC 8/E 
M8652-YD CSS 
M8652*YE TPL 
M8653 8/E 



M8655 

M866 

M867 

M868 

M869 



8/E 
8/E 

8/E 
8/E 

8/E 



M869»YA CSS 



12 
1.2 
12 
11 



M870 

«871 

M872 

M873 

M873*YA U 

M880 

M881 

M882 

M883 

M8830 

M884 

M885 

M886 

M89Q 



M8901 

M8902 

M8903 

M8904 

M8905 

M89Q6 

M8907 

M8908 

M8909 

M891 

M8910 

M89H 

M8912 

M892 

M893 

M894 

M895 

M896 

M897 

M898 

M899 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERjPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 



DES 
ENGR 

RBR 

RBR 

RBR 

WE 

MI 

RBR 

RBR 

RBR 

OF 

DA 

AC 

MS 

SNT 



OR 

DR 

RH 

WH 

ADL 

ADL 

ADL 

JK 

AW 

WH 

JH 

JH 

JH 

JH 

JH 

JH 

JH 



HD 

MDM 

JH 

JH 

JH 

MDM 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 
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JH 



4 5/73 M8652 150 BAUD, KL8*FB THRU «FG 
4 5/73 M8652 134,5 BAUD, KL8«FH 

4 5/73 M8652 (14,746 MHZ CRYSTAL), KL8*FJ 

3 12/71 M8652 WITH 13,107 MHZ CRYSTAL (FOR 100 BAUD) 

1 6/73 M8652, 4800 BAUD, KL8«FL, COMMUNICATES W 0L11*C 

2 1/72 MODEM CONTROL, KL8«M 

2 9/73 KL8«J, QUAD, 110 TO 9600 BAUD CONT, 20 MA 6 EIA 

5 5/73 EIA LEVEL CONVERTERS FOR M839 (DP8«E) 
7 5/73 INCREMENTAL TAPE CONTROL (TR8*EA) 

5 1/72 DECTAPE CONTROL, SIMPLE, (TD8-EA) 

5 11/71 POINT PLOTTING SCOPE CONTROL SECTION 1, (VC8*E), QUAD X 8,5 

1 7/72 MODIFICATION FOR HPUQC SCOPE (10 USEC INTENSIFY PULSE) 

5 5/73 IMPLEMENTS SIMPLE CLOCK IN PDP12 

1 10/70 2 16 BIT REGISTERS, I 4 BCD FOR 8INARY»0CO«»BINARY CONV, NEEDS M$72# DOUBLE X 5 

1 10/70 CONTROL FOR M871 

2 10/73 UNIBUS RESTART W SPACE FOR 4 ROMS, EA 256X4, QUAD 
11/73 UNIBUS RESTART W 128 WORD ROM, INCLUDES M792-YA, »YB, "YD, «YE, »YF, «YH> DDU, QUAD 8,5 

5/73 256 WORD ROM, 8-E, QUAD, (USES G643) (MR8*EA) 

9/73 AUTOMATIC PRIORITY INTERRUPT, 8,5 QUAD, KF8-E 

REAL TIME CLOCK, LINE FREQUENCY (DK8»EA) 8,5, QUAD 
2/72 REAL TIME CLOCK, CRYSTAL, (DK8»EC) 8,5 QUAD, 3 FREQ CHOICE, REPLACED BY M8330 
1/72 M883 WITH 4 FREQ CHOICE 



REDUNDANCY CHECK, CrC , LRC & VRC GEN 6 
5/73 POINT PLOTTING SCOPE CONTROL SECTION 2# 
9/73 1024 WORD ROM, B*£, QUAD, USES G642 
MOTION CONTROL FOR TU10, DOUBLE X 5 
t 12/72 DATA SYNCHRONIZER, TU16, QUAD 8,5 
1 8/73 TM02 TAPE CoNTROLt PE, QUAO 
1 8/73 TM02 TAPE CONTROL, COMMON MODE, HEX 
1 8/73 TM02 TAPE CONTROL, NRZI, QUAD 
1 8/7 3 TM02 MAINTENANCE REGISTER, QUAD 
1 8/73 TM02 16*BIT FIDDLER, QUAD 



1 8/73 TM02 MASS BUS INTERFACE, HEX 

5 CRC S. WRJTE GATING FOR TU10 

I 1/73 TU16 LOGIC & WRITE BOARD, HEX 8,5 

1 1/73 TU16 SLAVE CLOCK, MOTION DELAY, DOUBLE 8,5 

1 8/73 TU16 SLAVE TEST FUNCTION GENERATOR, DOUBLE 8,5 

5 GAP TIMING & READ PARITY, FOR TU1Q MASTER 

7 1/71 9 TRACK WRITE BUFFER FOR TU10, +LOGIC VERSION OF 

7 1/71 7 TRACK WRITE BUFFER FOR TUlO, +LOGIC VERSION OF 

5 READ & WRITE TIMING FOR TUlO MASTER 

5 11/71 CRCC CHECKER FOR TUlO 

1 8/70 DELAY SELECTOR FOR TU10»C,»D 



CONNECTORS & TERMINATORS 



M900 
M9000 
M9001 
M9002 
M900 3 



8 

COM 

PERIPH 

PERIPH 

QC 



RAC 

JH 

JH 

EF 



CHECK, KG8«E, QUAD X 8,5 
(VC8*E), QUAD X 8,5 



M763 
M764 



CONNECTOR TO 8/1 CONSOLE, 30 SIGNALS, 2 GNDS, TTL BUFFERING 
5/73 GRANT CONTINUITY BOARD FOR UNIBUS SLOTS IN CBU, DOUBLE 2 3/8 
3/73 BUS CONNECTOR, 2 H854IS BUSSED TOGETHER, ALL SIGNALS COME OUT f DOUBLE 8,5 
3/73 BUS TERMINATOR, 1 H854, ALL SIGNALS COME OUT, DOUBLE 8,5 
6/73 DOUBLE MODULE TO FLAT MYLAR (40 SIGS), ALL PINS, ROOM FOR RESISTORS TO +5, GND# & IN SERIES 



MODEL 


PROD 


OES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M9004 


QC 


EF 


1 


6/73 


M90G5 


10 


su 


1 


8/73 


M9006 


!0 


su 


2 


9/73 


M9O07 


QC 


IR 


1 


9/73 


M9008 


TPL 


AJM 


1 


10/73 


M9009 


TPL 


AJM 


I 


10/73 


M901 


CAT 




5 




*M902 


15 


HL 


6 


1/71 


M902-YA 


8 


MA 


5 




M902-YB 


8 


MA 


5 




M903 


CAT 




5 




M904 


CAT 




5 




M905 


8 




5 




M906 


CAT 




5 




M906*YA 


12 


MOOR 


5 


5/73 


M907 


CAT 




5 




M908 


CAT 




5 




M908-»YA 


lb 


Dy 


2 


1/70 


M908*YB 


11 


DR 


5 


5/73 


M909 


CAT 


OCB 


5 




M910 


CAT 


OCB 


5 




■M91-00 


MOO 


DCB 


5 


5/73 


M91 1 


15 


HL 


6 


1/71 


M91 t*YA 


SSCA 


DPS 


3 


1/73 


M912 


CAT 


OCB 


5 




M913 


MOD 




7 


7/69 


M914 


15 


DV 


5 




M915 


CAT 


DCB 


5 




M916 


15 


FA 


5 




M917 


CAT 


DCB 


5 




M9I70 


10 


JD 


5 


9/73 


M918 


CAT 


DCB 


5 




M919 


11 


CRB 


5 


5/73 


M9190 


10 


STP 


1 


6/73 


M9191 


11 


KA 


1 


9/73 


M920 


11 


CRB 


5 


5/73 


M9200 


11 


SW 


5 


5/73 


M921 


12 


LG 


5 




M922 


CAT 


DCB 


5 


5/73 


M92 3 


pERIPH 




5 




M924 


CSS 


CV 


7 


4/72 


M925 


11 


PJ 


5 




M926 


CAT 


DCB 


5 




M927 


11 


CA 


5 




M929 


tl 


CRB 


5 


5/73 


M9290 


10 


STP 


1 


6/73 


M930 


11 


PJ 


5 




M930«JA 


n 


PJ 


I 


7/72 


M930*YA 


11 


KA 


1 


8/73 


M9300 


11 


SJ 


4 


7/7 3 


M931 


10 


SU 


5 


1/72 


M932 


to 


FF 


1 


11/69 


M933 


CAT 


AR 


5 




M934 


12 


AW 


5 




M935 


8/E 


PG 


5 





DESCRIPTION 
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1 H856, 2 H854, CAN BE WIRED JO ANY CONFIGURATION, TU60 XQR 
MA20 TERMINATOR, SAME PINS AS M9006, DOUBLE 8,5 

MA20 S BUS CABLE BOARD, 2 JM CABLES, 40 SIG, DOUBLE 8,5 

33 1000-OHM RESISTORS TO *5V 

H854 TO 36 PINS, A, B, UU, VV NOT CONNECTED, SINGLE 5 (5409209) 

H854 TO 36 PINS, M, N, p, S NOT CONNECTED, SINGLE 5 

FLAT MYLAR CABLE CONNECTOR, 10 OHMS IN A2,B^,Ul & VI, 2 CABLES 

TERMINATOR, 18 100 OHM RESISTORS, M903 & M904 CONNECTIONS 

18 470 OHMS RESISTORS (MB. TERMINATOR, 8 + BUS) 

6 100 OHM & 12 470 OHM RESISTORS ( TERMINATES AC, IOP, ON 8 + BUS) 

FLAT MYLAR CONNECTOR, 18 SIGNALS, 14 GND PINS' 

COAX CONNECTOR, 2 9*CONDUCTOR COAXES, M903 PINS 

SPECIAL RIBBON CABLE CONNECTOR, DF32 

CABLE TERMINATOR, 220 OHMS TO +5V, CLAMPED TO 3V & GND, M903 PINS 

M906 WITH NO 220 OHm RESISTORS 

M906 WITH CLAMPS ONLY TO GND 

RIBBON CABLE CONNECTOR, 10 OHMS IN A2,B2,Ul &V1, ALL OTHERS STRAIGHT THRU 

RF09 MAINTENANCE CARD, REPLACES CABLE TO RS09 

M908 WITH HANDLE 

TERMINATOR, 18 68 OHM RESISTORS TO GND, FOR 15 I/O BUS 

TERMINATOR, 18 68 OHM RESISTORS TO +5V, FOR 15 I/O BUS, PROC END 

2 H854 ON SINGLE 8,5 CARD 

TERMINATOR, 18 100 OHM RESISTORS TO +5V, FOR 15 MEM BUS 

M9U W 1,2K RESISTORS 

I/O BUS CARD, 36 PAIRS, M904 CONNECTIONS 

(NEVER MADE), 6 TERMINATORS, PIN COMPATIBLE WITH M520, 130,620, * 630 

CABLE CONNECTOR, RFQ9 TO PATCH PANEL 

35 WIRES TO PDP»15 CONSOLE WITH PULL»UP RESISTORS 

35 WIRES TO PDP15 CONSOLE WITH +5V CLAMP DIODES 

M904 WITH RIBBON CABLE COMING IN EITHER SIDE, FOR MM15 

M917 W SPLIT LUGS ft CLAMP ON SIDE 2 

M901 WITH CABLE COMING OUT EITHER SIDE BUT JUMPERS IN \}% & VI, NONE IN A2 & B2 

11 EXTERNAL BUS, 2 6QwWlRE MYLAR, DOUBLE, 2,5, 56 SIGNALS, 14 GND PINS 

M919 WITH +5 ON AA2, BA2 

M919 W SIDE 1 & 2 INTERCHANGED 

73 WIRE MYLAR, 11 INTERNAL BUS, 2 BOARDS 1* APART, M9l9 PINS 

M920 W BOARDS 0,5" APART 

DEVICE CODE SELECT JUMPER MODULE, FOR 3 IOTiS 

M901 WITH JUMPERS INSTEAD OF RESISTORS FOR INDICATOR BUS, NOT TO BE USED ON BOTH ENDS OF ANY CABLE 

TU56 option connector, replaces W032 when reader/writers are in tu56 

24 LINES IN, ROOM FOR SERIES & SHUNT COMP TO COMMON 

SHORT M903 WITH NO SLOTS, RIGHT ANGLE 

M901 WITH 100 OHMS IN SERIES WITH SOME OF THE PINS 

SHORT RIGHT ANGLE M904, FOR 001 t«R, SINGLE X 3,75 

MIRROR IMAGE OF M919 FOR OTHER END OF CABLE 

M929 WITH *5 ON AA2, BA2 

TERMINATOR FOR PDP*11 BUS, (M919 PINS), 120 OHMS TO +3V, J000PF ON BFJ & BF2, DOUBLE 2 3/8 

SYSTEMwTESTED M930 

M930 W EXTERNAL CABLE FOR +5V & GND 

UNIBUS 8 TERMINATOR (M930 + NPR LOGIC) 

15 TERMINATORS, 2* TO +5V, CLAMPED AT 4,75 & *3V> M903 PINS EXCEPT 9 INDICATOR OUTPUTS, KltO 

DOUBLE HEIGHT M90i WITH CABLE CLAMPS IN MIDDLE 5, HANDLES ON END 

20 RIBBON CABLE LUGS, ALL STRAIGHT THRU, SP FOR SHUNT COMP TO GND OR JUMPER SEL VOLT BUS 

ROBOT CHEMIST CABLE CONN, 14 CH, ATTENUATORS, AMPS 

VARIATION OF M920 FQR 8/E INTERNAL BUS 



MODEL 
NO 

M936 

M937 

*9 38 

¥9 3 9 

M940 

M941 

M942 

M943 

M944 

N945 

M946 

M947 

M948 

M949 

M950 

M95i 

M952 

M953 

M954 

M955 

M956 

M957 

M957*YA 

M957*YB 

M958 

M959 

M960 

M961 

H962 

M963 

M9630 

M964 

M965 

M9650 

M966 

M967 

M968 

M9680 

M969 

M970 

M9700 

M971 

M9710 

M9711 

M972 

M973 

M9730 

M974 

M975 

M976 

M9760 

W977 

M978 

*9780 

M979 



PROD 
LINE 

8/E 

8/E 

8 

8 

14 

PERIPH 

IPG 

15 

IPG 

IPG 

IPG 

10 

10 

10 

10 

CSS 

10 

8/E 

8/E 

8/E 

10 

CAT 

LDP 

PERIPH 

PERIPH 

11 

8/E 

8/E 

16 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

15 

PERIPH 

11 

11 

10 

8/E 

COM 

8/E 

CSS 

CSS 

11 
11 
11 
11 
11 
u 
n 

LDP 

It 

TPL 
11 



DES 
ENGR 

PG 

PG 

MI 

MIPP 

AR 



HL 
MQRO 



SU 

SU 

SU 

SU 

CV 

ATT 

PG 

PG 

PG 

SU 

DC8 

FS 

PM 

KK 
PK 
PK 
RVN 

wwo 
wwo 

PM 

CAY 

PNH 

HL 

PM 

PJ 

BPF 

DREW 

RBR 

WRS 

RBR 

JLM 

CV 

SS 

SS 

AJM 

SS 

REL 

CA 

DV 

FS 

HDF 

MI 

HDF 



STATUS 
MO/YR 



5/73 
5/73 

5/73 

5/73 
5/73 



11/71 

11/71 
11/71 
11/71 

5/73 



1/72 



1/72 
5/73 

2 8/70 

5 

11/71 
11/71 



5 

5 

5 

5 

5 10/73 

I 11/70 

1 11/70 

1 9/73 

5 

1 11/70 

5 

3/73 
11/71 
1/72 
9/72 
4/72 
10/73 

1 U/73 

5 

5 

1 10/73 

5 

11/71 
2/72 

5/73 
2/72 

5 2/72 

4 8/73 

5 3/72 



DESCRIPTION 

PDP8*E INTERNAL BUS CONNECTOR 

MIRROR IMAGE M936 

M903 CONNECTIONS WITH 18 3K LOADS CLAMPED TO *3V 

M906 WITH IK RESISTORS INSTEAD OF 220 OHMS 

M933 PINS, 10 GND, 10 SIG WITH 82 OHMS TO +5V 

JUMPER/EXTENDER BOARD FOR TU56 

M930 ETCH, DIFFERENT RESISTORS, DD02 

M903 WITH CABLE COMING OUT EITHER SIDE 

BUS TERMINATOR FOR AM07 

EXTERNAL BUS CONNECTOR FOR UDC, M935 CONNECTIONS ♦ Al & BJ GND 

MIRROR IMAGE M945 

INDICATOR DRIVER, 24 CKTS, CABLE OUT BACK 

24 RESISTORS TO CABLE, 4 RESISTORS TO COMMON POINT, COMPANION TO M947 

9 INDICATOR DRIVERS, 18 SIGNALS, FOR KI CONSOLE 

9 RESISTORS TO CABLE, 9 R TO COMMON, 18 RC FILTERS, COMPANION TO M949 

SELECTABLE CLAMPS MODULE, 12 CKTS, M906 PINS,(LQW VOLUME MODULE) 

27 LEVEL TERMINATORS, CLAMPS AT " + ,75 S. 3,25V 

40 CONDUCTOR 3M CABLE TO M903 CONNECTIONS, ,05 SPACING, USED ON 8C08U»XX (18 SIGNALS) 

2 40 CONDUCTION 3M CABLES TO M901 CONN,, 10 OHMS IN A2,B2,Ul,Vl, ,05 SPACING 

1 40 CONDUCTOR CABLE TO W077 CONN,, 10 OHMS IN A2.B2, PC8*E 

18 130 OHMS TO +3,0V, M903 PINS 

8,5" LONG M908, NO HANDLE, CABLE CLAMP LOCATION ON SIDES & END 

M957 WITH DIFFERENT VALUE RESISTORS 

M957 W HANDLE, OHMS IN A2, 10 OHMS IN 82, Ul, VI (RS03) 

+BUS TERINATOR, 32 OHMS TO GND, DIODE CLAMPS, SINGLE X 5 

22 FORKED LUGS ON SHORT BOARD FOR RIBBON CABLE, CRll 

COMMAND CABLE CONNECTOR FOR TU56 

DATA CABLE CONNECTOR FOR TU56 

RT K*BUS TERMINATOR, REQUIRED TO TERMINATE RTM BUS, DOUBLE X 5 

CONNECTOR FOR LA30 PRINT HEAD (14 COND) 

CONNECTOR FOR LA30L PRINT HEAD (15 COND) 

TERMINATOR FOR DECPACK 

HEAD CABLE CARD FOR LA30 

HEAD CABLE CARD FOR LA30L 

18 60*OHM RESISTORS TO +2.5V, M903 PINS 

40 CONDUCTOR 3M CABLE, RIGHT ANGLE, ALL PINS BROUGHT OUT, D THRU P, DOUBLE X 8.5 

JUMPER BOARD FOR DR11»B TESTING 

M968 JUMPER BOARD FOR DRlt«S TESTING WITH CKT FOR INCREASING DELAY BETWEEN CYCLES 

24 LEVEL TERMINATORS LIKE M952 + 1 THERMISTOR 

H854 MTD QN SINGLE X 8,5 CARD, ACCEPTS BC05C & BC01V 

M970 W SPLIT LUGS INSTEAD OF H854, USED ON SC05M*XX 

H854 MTD ON SINGLE X 8,5 CARD, ACCEPTS BC08R 

M971 W 2 10«PQS 6 2 SPDT SWITCHES (RT90) 

ONE PUSH BUTTON & 1 DPDT SWITCH, RT90 MAINTENANCE MODULE, SINGLE 8,5 

CABLE CONNECTOR, 2 FLAT CABLES, SINGLE X 8,5,M901 W 10 OHM IN A2 & B2 ONLX 

TTY MAT*N«LOCK, 5 PINS 

6#INCH M973 

DMtl MAINTENANCE JUMPER BOARD 

DOUBLE FLIP CHIP TO 2 H854, M903 CONNECTIONS 

M919 WITH SPLIT LUGS 

8,5 M976 W FILTERS 

RIGHT ANGLE M953, SINGLE X 3,75, CABLE ON V SIDE 

CONTROL END OF PR68»D CABLE 

M978 ETCH, CONTROL END OF PR68-A CABLE W FILTERS (70*05053) 

CONTROL END OF PP67*0 CABLE 
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MODEL 


PROD 


DgS 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


M980 


11 


CA 


5 


1/72 


M98J 


n 


CRB 


4 


5/73 


M982 


15 


ERP 


5 


4/72 


M983 


PERIPH 


DJ 


5 


2/72 


M984 


11 


DR 


5 


5/73 


M984-VA 


tl 


DP, 


5 


5/73 


M988 


10 


JRP 


5 


11/72 


M989 


8/E 


GHL 


4 


5/73 


M990 


PERIPH 


NF 


1 


5/72 


M991 


PERIPH 


NF 


1 


5/72 


M992 


PERIPH 


NF 


1 


5/72 


M993 


TPL 


SG 


4 


5/73 


M994 


8/E 


DA 


4 


5/73 


M995 


DC 


ALB 


1 


8/72 


M996 


LDP 


AM 


4 


5/73 


M997 


PROE 


DS 


2 


10/72 


M9970 


11/05 


RAA 


4 


5/73 


M998 


FS 


EB 


3 


U/73 


M9980 


FS 


EB 


3 


11/73 


M999 


FS 


EB 


2 


9/73 


M9990 


FS 


EB 


3 


10/73 


R.SERIES MODULES, GATES 




ROOi 


CAT 




5 




R002 


CAT 




5 




R012 


15 


ov 


5 




RJ07 


CAT 




5 




RUt 


CAT 




5 




R1UO 


10 


ATT 


5 


1/73 


RH3 


CAT 




5 




RH30 


10 


ATT 


5 


1/73 


R121 


CAT 




5 




RJ22 


CAT 




5 




R123 


CAT 




5 




R131 


CAT 




5 




R$41 


CAT 




5 




R151 


CAT 




5 




R152 


10 


AK 


6 


4/67 


R181 


CAT 




5 




FLIP-FLOPS 








R2O0 


CAT 




5 




R201 


CAT 




5 




R202 


CAT 




5 




R203 


CAT 




5 




R204 


CAT 




5 




R205 


CAT 




5 




R2t0 


8 


WH 


5 




R211 


8 


WH 


5 




R212 


8 


wh 


5 




R220 


8 


WH 


5 




R284 


8 


WH 


5 




DELAYS 











DESCRIPTION 
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DRll"A TEST BOARD 

M920 INTERNAL BUS JUMPER WlIH M930 TERMINATIONS, 2 BOARDS 1" APART 

TERMINATOR FOR CR15, SINGLE X 5, USES W964 ETCH 

ALL SIDE 1 PINS TO FORKED LUGS, DBL X 8 8 5, 2 ROUND CABLES OUT V SIDE, RK05 

M902 WITH 51 OHM RESISTORS 

M984 WITH 2 PINS SHORTED & 1 RESISTOR REMOVED 

2 BOARDS 0,5 TO 0,75 APART* AMP PINS & SOCKET MAKES STRETQHABLE JUMPERS 
TEMINATOR FOR 8/E TO TU10»M CABLE 

RS03 BUS INPUT CO«N, 3M CABLE, 40 SIG, AA2-AD2, BA2-BD2, AS1-ASV, BSl^BSV NOT USED, DOUBLE 8,5 

RS03 BUS OUTPUT COMNf BUS CABLE USES M990 ON ONE END, M991 ON OTHER, DOUBLE 8,5 

TERMINATOR, PINS LIKE M990, M991, 75 OHMS TO ♦3,6V, DOUBLE 8,5 

RK8-E CONTROL. CABLE, 2 3M, 42 SIGNALS, 38 GND 

40 COND 3M CABLE TO M901 PINS, 10 OHMS IN A2, B2, Ul, Vl 

3 H854 ON DOUBLE &,5, 22 SIG EACH 

3 LAYER (MIDDLE LAYER GROUND SHIELD), FRONT & BACK PANEL INTERCONNECTIONS, LPS, HEX 8 9 5 

H854 ON DOUBLE X 5 MODULE, ALL PINS BROUGHT OUT 

M997, H854 FACING EDGE A, DOUBLE 8,5 

M999 tt FINGERS INSTEAD OF H807# SINGLE 5 (USE M99*0 FOR OTHER END OF CABLE) 

M998 FOR OPPOSITE END OF CABLE 

H807 ON SINGLE X 5 CARD FOR 2 3M CABLES, Fl F2 Nl N2 JUMPER GND (USE M9990 FOR OTHER END OF CABLE) 

M999 FOR OPPOSITE END OF CABLE 



DIODE NETWORK, 7 DIODES, BOTH ENDS BROUGHT TO PINS 

DIODE NETWORK, 5 GROUPS OF 2 DIODES, CATHODES COMMON 

DIODE NETWORK, USES R002 BOARD, REVERSES DI(jDES, ANQDES CqMMqN 

7 INVERTERS, I WITH EXPANSION NODE 

3 2»INPUT GATES, EXPANDABLE, OPEN COLLECTOR, 3 CLAMP LOAD RESISTORS 

1/73 R1U W 2MA FAN«IN & 6534*C TRANSISTORS, SINKS 63MA 
5 2-INPUT GATES 

1/73 RH3 W 2MA FAN. IN & 6534»C TRANSISTORS, SINKS 63MA 
2 2*IN, I 3*lN, 1 4-lNPUT GATES 
LOGICAL COMPLIMENT OF R121 

INPUT BUS GATE, 6 GATES, 1 INDEP INPUT, 1 PAIRED COMMON INPUT 
EXCLUSIVE OR, 4 CKTS, OUTPUT IS *3V IF INPUTS ARE THE SAME 
AND/NOR GATE, 7 SETS OF 2-.INPUT AND GATES NORED TOGETHER 
BINARY-»OCTAL DECODER, 6 INPUTS ♦ AN ENABLE, 8 OUTPUTS 
(OBS), R151 WITHOUT CLAMP LOADS, SEE B152 
DC CARR* CHAIN, 6 INTERCONNECTED DIODE GATES + 1 INVERTER 



SET*RESET FLIP-FLOP 

RS FF WITH 3 SET & 2 RESET DCD GATES 

DUAL FF, DIRECT CLEAR, COMMON SET, 1 SET & 1 RESET DCD GATES EACH 

TRIPLE FF, DIRECT CLEAR, SET DCD GATES FOR EACH 

GOAD FF, DIRECT SET FOR EACH, DIRECT CLEAR FOR 2$ COMMON FOR 2 

DUAL FF, COMMON DIRECT CLEAR, 3 DCD GATES EACH 

PDP8 ACCUMULATOR, DOUBLE SIZE 

MB, PC, MA (PDP8), DOUBLE SIZE 

MQ (PDP8), 2 FFIS, SR, SL, READ*IN, CLEAR 

3 BIT SR, PARALLEL READ*IN, DIODES OUT FOR DETECTING ALL O'S IN RlJi NODE 

GUADRAFLOP, PDP8, 4 STABLE STATES 
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NO LINE ENGR MQ/YR 

P-302 CAT 5 2 ONE»SHOTS 

R303 CAT 5 INTEGRATING 0NE»SHQT 

CLOCKS 

R401 CAT 5 VARIABLE CLOCK, 30 CPS TO 2 MC 

R405 CAT 5 CRYSTAL CLOCK, 5 KC TO 2 MC AVAILABLE 

R406 15 DV 5 CLOCK FOR PDP9/L* 1,5 USEC 

R407 15 DV 5 PDP9 PARITY CLOCK, 1,2 USEC 

R408 8 5 PDP8 CLOCK 

R409 15 5 PDP9 CLOCK, 1 MC 

R450 8 WH 5 CLOCK FOR USE WITH TELETYPE, FIRST PULSE COMES 1/2 PERIOD LATE 

R451 10 SU 5 TELETYPE CLOCK* FOR FASTER TELETYPE, OTHERWISE AN R450 
OUTPUT CONVERTERS 

R601 CAT 5 PULSE AMPLIFIER, b DCD GATES, 100 OR 400 NSEC PULSES 

R602 CAT 5 PULSE AMP, 2 CKTS, 2 DCD GATES & 1 DIODE INPUT EACH, 100 OR 400 NSEC PULSES FROM ONE 

R603 CAT 5 PULSE AMP, 3 CKTS, 1 DCD GATE & 1 DIODE INPUT EACH 

R613 8 WH 5 R603 THAT CANNOT BE TRIGGERED FROM OUTPUT, WITH 5 MA LOADS 

R623 12 RI 1 5/73 R603 WITH 400 USEC PULSES, USES R603 ETCH, RETROFIT FOR LINC-8 

R650 CAT 5 BUS DRIVER, 2 CKTS, 2 INPUTS & NODE 

R663 10 ATT 5 2/72 &1&3 W DEC 6534C (6 2*INPUT NANDS, 1 INPUT/GATE ♦ I INPUT/GATE PAIR, 2 MA FAN-IN) 

S SERIES MODULES, GATES 

S107 8 5 R107 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

Sill 8 5 RU1 WITH 5 MA CLAMp LOADS 

S113 10 1 (NEVER RELEASED), R113 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

SI23 8 5 R123 WITH 2 MA FANNIN 

S151 8 5 R151 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

FLIP-FLOPS 

5202 8 5 R202 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

5203 8 5 R203 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

5205 8 5 R205 WITH 5 MA CLAMp LOADS 

5206 15 DV 5 DEC 4258, 12K, 82 PF, 10 MA CLAMP LOADS 
S284 8 5 R284 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

PULSE AMPLIFIERS 

5602 8 5 R602 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

5603 8 5 R603 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

S623 12 PI 5 PULSE AMPLIFIER, R603 ETCH, 400 NSEC PULSES 
W-SERIES MODULES, CLAMP LOADS 

W002 CAT 5 15 2 MA CLAMPED LOADS, USES W005 BOARD 

W005 CAT 5 15 CLAMPED LOADS, BOARD USED ON W002 

WOOfe 10 15 5 MA CLAMPED LOADS WITH DlQDES ALSO TO GND 

WQIO 5 15 10 MA CLAMPED LOADS TO «15V 

CABLE CONNECTORS 

W011 CAT DCB 5 W021 AMPUTATED BY t 3/4" 



MODEL PROD 


DES 


STATUS 


NO LINE 


ENGR 


MO/YR 


W012 10 




5 


won 10 




5 


«014 10 




5 


W015 15 




5 


WQ16 15 




5 


W017 9 




5 


WO 18 CAT 




5 


"W019 15 




6 


W020 MOD 




5 


W021 CAT 




5 


W022 CAT 




5 


W023 CAT 




5 


W024 CAT 


DCB 


9 


W025 




5 


W026 8 




5 


W027 MOD 




5 


W028 CAT 




S 


W029 




I 


W030 PERIPH 


WH 


5 


W031 CAT 


DCB 


5 


W032 PERIPH 




5 


W033 CAT 


DCB 


5 


W034 




5 


W035 




5 


W036 12 


CL 


* 


W037 15 


DV 


5 


W038 15 


DV 


I 


WO 3 9 






DRIVERS 






W040 CAT 




5 


W041 MOD 


DOANE 


6 


W042 CAT 




5 


W043 CAT 




5 


W050 CAT 




5 


W051 CAT 




5 


WQ52 MOD 




5 


W053 IPG 




1 9/67 


W054 MOD 




5 


W06O 






W061 CAT 




5 


W06|*YA SSU 




3 2/69 


W062 MOD 


DOANE 


6 


CONNECTORS 






W070 8 




5 


W071 15 




5 


W072 12 




S 


W073 12 




5 


W074 8 




6 


W075 




5 


W076 8 




S 


W077 8 




5 



DESCRIPTION 

FLEXPRINT INDICATOR CABLE, *15 +15 SIGNAL, PDP10 

WORD SINK STACK CQNNECOTR, WQ16 BOARD, PDP10, 2 1/2 D MEM 

DIGIT STACK CONNECTOR, PDPiO, 2 1/2 D MEMORY, MODIFIED WQ15 LAYOUT 

DIGIT STACK CONNECTOR, PDP9 

WORD SINK STACK CONNECTOR, PDP9 MEMORY,DOUBLE 

DRIVE CABLE CONNECTOR, PDP9 MEMORY, DOUBLE 

18 LINE RIBBON CABLE CONNECTOR, SERIES DIODE, W020 BOARD 

COBS), SIGNAL CABLE CONNECTOR, PDP7 EAE 

INDICATOR CABLE CQNNN, 18 RIBBON CABLE, 1,5 K RESISTORS 

SIGNAL CABLE CONN, 19 WIRE RIBBON, 9 HOT, 10 GND, SIG|D,E,H,K,M,P,S,T, V, GND|C,F,a,L, N,R,g 

W021 EXCEPT 9 100 OHM SHUNT TERMINATORS FROM EACH SIGNAL WIRE TO SHIELD 

18 LINE RIBBON CABLE CONNECTIONS, COMPONENT SPACE NEAR PINS A & B, OTHERS STRAIGHT THRU 

CONNECTOR CARD, 220 OHM RES IN A & B, SHORT TO OTHERS, CSV GND 

32 SPLIT LUGS, 4 SLOTS, DOUBLE SI2E# MEMORY PADDLE BOARDS USED FOR W075 

CONNECTOR CARD INDICATORS, DIODES IN A THRU N, WIRES IN REST, WIRE COMES OUT TOP OR BOTTOM 

W020 WITH WITH 3K RESISTORS 

W021 WITH LUGS FOR SERIES OR SHUNT R OR D IN SIGNAL LEADS 

W021 *ITH CABLE COMING OUT BOTTOM 

DEC TAPE CONNECTOR 

FLEXPRINT W021 

5 SHIELDED TRIPLES, DEC TAPE SIGNAL CONNECTOR, DOUBLE HEIGHT 

FLEXPRINT, W023 CONNECTIONS ON "A« side, SIDE ENTRY CABLE 

FLEXPRINT W024 

FLEXPRINT, W024 WITH 100 OHM SERIES RES 

SAME AS W026 FLEXPRINT, USED ON WQ37 

FLEXPRINT W027, USES W036 BOARD 

FLEXPRINT WQ28 

FLEXPRINT W029 



2 SOLENOID DRIVERS, 2 INPUTS PLUS A NODE, 0,6 AMP MAX, SIM TO 4113*4681 

(OBS), SOLENOID DRIVER, 3 CKTS, OUTPUT 48V 250 MA MAX 

4 10 AMP DRIVERS, HIGH CUR CONNECTIONS BY TAPER TAB AT HANDLE END, COMMON HEAT SINK FOR 4 CKTS 

2 SOLENOID DRIVERS, 2 AMP MAX, PIN COMP WITH W040 EXCEPT 2 MORE GND PINS 

7 INDICATOR DRIVERS, 30 MA *2QV MAX 

7 INDICATOR»SOLE-NfOID DRIVERS, 100 MA «15V MAX 

8 INDICATOR DRIVERS, USES PIN A AS INPUT, FOR EDUCATIONAL MTNG PANEL 
10 INDICATOR LAMPS QN DOUBLE HEIGHT, SIGLE THICKNESS 

100 MA DRIVERS, 30V, CLAMPS ON PIN V, R107 CONNECTIONS 
(RESERVED FOR LQW»CURRENT VERSION OF W06l) 
4 RELAY DRIVERS, 250 MA, *55V MAX 
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(OBS), PHOTON-COUPLED DRIVER, 1/4 AMP, 55V, SLOW SWITCHING 



TELETYPE CABLE CONNECTOR, PDP8 

POWER CONNECTOR, DOUBLE BOARD, KEYED TO FAN HOUSING, PDP9 

LINC 8 TO SCOPE CABLE CONNECTOR, DOUBLE, 3 OUTPUT CABLES 

LINC 8 TO LINC TRANSPORT CABLE, DOUBLE 

(OBS), LINE TERMINATOR CONNECTOR, 8 500 OHM, 5 WATT RES, DOUBLE, USED IN 683 

CONNECTOR, 32 SPLIT LUGS, DOUBLE SIZE, ONLY ONE HANDLE (BOTTOM) 

TELETYPE CONNECTOR, FROM POS LOGIC 8/1, LOGIC EQUIV TO W070 

10 OHMS A & B, OTHER STRAIGHT THRU, FLEX PRINT, CABLE AT END 



MODEl 
NO 



PROD 
LINE 



W078 15 

W078»YA CSS 

WQ80 CAT 
W092 



DES 
ENGR 



HU 



STATUS 
MO/YR 



1/72 



DESCRIPTION 

W076 WITH AMP CONNECTOR INSTEAD OF CABLE 

W078 MODIFIED TO PROVIDE AOJ CURRENT FOR A DISTANT TTY 

2 ISOLATED AC'DC SWITCHES, PHOTOTRANSISTORS CAN SWITCH 250 MA, 135V 

CABLE CONNECTOR WITH BALUNS, CONNECTIONS OF W022 WITH 100 OHM TERM* 9 C*TS# FORKED LUGS 
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BUS INTERFACE MODULES, MAINTENANCE BOARDS 



W100 
W101 

W102 
W103 
W104 
W105 
W106 
WJ07 
W108 
W1Q9 
WHO 
W112 

win 

W122 

W123 

W130 

W131 

W132 

W133 

W134*YA 

WJ34-YB 



10 

10 

10 

CAT 

15 

to 

10 

10 

CAT 

15 

10 

10 

10 

8/E 

H 

11 

10 

11 
FS 

FS 



WW 
SU 



SU 

KE 

JO 

SU 

LK 

JO 

JO 

SU 

BD 

HRL 

HRL 



5 7 EMITTER FOLLOWERS, 6 10 BUS TO R SERIES GATES 

5 10 BUS DRIVER, SIM TO 4657 

5 MEMORY BUS TRANSCEIVER, 1665 TYPE 

5 PDP8 DEVICE SELECTOR 

5 PDP9 10 BUS MULTIPLEXER CONTROL 

1 7/68 CROWBAR, PDplO I/O BUS, IN PERIPHERALS 

5 8/72 PRIORITY INTERRUPT GRANT 

5 I/O RECEIVER, PQP10, 7 CHANNELS 

5 DECODER DRIVER, 8 CKTS, USED IN PDP8*S MEMORY 

5 PDP9 DEVICE SELECTOR 

4 7/73 W100 FOR MF10 

1 4/69 W102 WITH 70 TO 100 NS PULSE WIDTH 

1 10/68 W103 WITH 600 US WIDE PULSES 

5 5/73 PULSED BUS TRANSCEIVER, PIN COMPATIBLE WITH W102 fc «112, +LQGIC IN, "BUS, -LOGIC UUT 
5 11/71 W103 WITH PA REPLACED WITH DC AMp (OUTPUT PULSE * IOP pULSE) 

5 MAINTENANCE BOARD 1, 28' LIGHT DRIVERS, PLUGS INTO KA11 
5 MAINTENANCE BOARD 2, 28 LIGHTS, 4 SWITCHES, PLUGS INTO W130 

5 4/72 MEMORY BUS TRANSCEIVER, KI10, NEG BUS, 4 CKTS, SIM TO W102 

«S 5/73 DOUBLE MAINTENANCE BOARD 1 (2 WHO'S) 

2 4/73 CONN «. PWR SUPPLY FOR 60HZ LINE MONITOR BL01*A 

2 4/73 CONN & POWER SUPPLY FOP 50HZ LINE MONITOR BLQ1*B 



INDICATOR LIGHT ASSEMBLIES & DRIVERS 



W200 
W201 
W210 
W250 
W251 
W252 
W253 
DELAYS 

W300 
WJ01 
W306 
W310 



MOD 

10 

10 

CSS 

CSS 



8 

10 
10 
MTST 



WH 
WH 

DQANE 
KE 

WW 
LO 
LO 



DO 



12/64 9 LIGHT INDICATOR ASSEMBLY 

12/64 18 LIGHTS INDICATOR ASSEMBLE 

7 8/67 (OBS), 10 SCR SHIFT REGISTER 

5 12 INDICATOR DRIVERS, FLEX PRINT, GND & -»15V FROM MALE END 
1 11/70 63 BIT 1 WORD DIODE ROM, DOUBLE X 5 

3 10/73 MOUNTING BOARD FOR 40 LEDS 

1 9/73 W252 W 20 SWITCHES 

6 6/73 TAPPED 800 NS DELAY LINES WITH 50 NS TAPS, 3 OUTPUT AMPLIFIERS, REPLACED BY WJOt 

5 TAPPED 800 NS DELAY LINE, PIN COMP WITH WJOO BUT DIFFERENT INPUT LOADING AND IMPROVED MARGINS 

1 li/65 6 BIT DELAY PROGRAMMER 

5 200 NS DELAY LINES, 4 ON B310 BOARD 



UDC PADDLE BOARDS, DECTAPE ATTENUATOR, JUMPER BOARDS 



W400 IPC 
W400»YA IPG 
W400*YB IPG 
W400-YC IPG 
W401 
W402 
W402*YA IPG 
W402*YB IPG 



PERIPH 
IPG 



DEB 
RG 

BWH 



RG 



5 PADDLE BOARD FOR UDC (D001) W ISOLATE PWR, USED ON W730*W733, W740-w743, M802»M8Q7, REPLACED BY W406 

2 5/71 W400 WITH CONTACT RC CKTS (12) 

5 5/73 W400 WITH 10 USEC TIME CONSTANTS IN ALL CKTS 

3 5/73 TO BE USED WITH M68S»¥A & INDUCTIVE LOADS 
5 DECTAPE ATTENUATOR FOR G882 & G888 

5 PADDLEBOARD FOR UDC (DD01), W COMMON PwR, USED ON w730*W733, W740»*743, M802-M807, REPLACED bY W406 

2 5/71 W402 WITH 10 USEC TIME CONSTANT TO W730*YB, W732-YB 

2 10/71 W402 FOR A SPECIAL UDCU, PADDLE BD USED WITH W731*YB 



MODEL 
MO 



PROD 
LINE 



W402»YC IPG 
W403 IPG 
W403*YA IPG 
W404 11 
W405 IPG 
W406 IPG 
W410 IPG 



DES 
ENGR 

RG 

DEB 
SS 

BWH 

F£ 

MORO 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION 



168 



INPUT CONVERTERS 



W500 

W501 

W50l*AB 

WS02 

W503 

W504 

W505 

W506 

W507 

WS08 

W509 

W510 

W5U 

W512 

MSI 3 

W514 

WS15 

W516 

W517 

W519 

W520 

W521 

WS22 

W523 

W532 

W533 

W570 

W590 

W591 

W592 

W594 



CAT 
CAT 
MOD 
MOD 

10 

10 

10 

10 

10 

CAT 

CAT 

CAT 

PERIPH 

10 

10 

PS 

PS 

10 

CAT 

10 

10 

CSS 

CAT 

CAT 

MOD 

CAT 

10 

8 

8 



DOANE 
DOANE 



DQANE 
SU 

DREW 
DREW 



MJS 

DREW 
DREW 
DREW 

DREW 
DREW 
CV 



SU 



OUTPUT CONVERTERS 



W600 

W601 

W602 

W603 

»603«YA 

W604 

W605 

W607 

W612 

W612»YA 

W620 



CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

IPG 

15 

DIS 

CAT 

8 

10 

10 



2 1/73 SPECIAL W402 FOR TRW 

5 PADDLE BOARD FOR UDC (DDQi), FOR RELAY DRIVER M684 TO M687, TO BE REPLACED BY W40b 

2 5/71 SIGNAL CONDITIONING BD, 120 VAC INPUT, 24VDC OUT TO W73Q.YA 

5 JUMPER, «2 TO R2, 2»l/2 NO HANDLE 

2 7/72 PADDLE BOARD, UDC, ISOLATED RELAY DRIVER, USED WITH M&85, «687 

3 11/73 PADDLE BOARD, W40Q, W402, W403 COMBINED 

4 8/73 PADDLE BOARD FOR UDC/DDOU AC INPUT CONDITIONING, QUAD 5, USED ON W740-W743 



5 
5 
5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

1 6/70 

5 2/72 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

1 

1 

3 

5 

5 8/7 3 

1 1/72 

3 10/73 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



HIGH IMPEDANCE FOLLOWER, 7 CKTS 

SCHMITT TRIGGER, +/-10V IN, & *3V OUT 

W501 MODIFIED FOR AUTOMATIC TOTALISATORS 

PHOTON. COUPLED TRIGGER, 2 SCHMITT*L1KE CKTS FOR 48 VDC OPERATION 

COBS), PHQTON-iCOUPLED TRIGGER 

INITIAL TRANSIENT DETECTOR, A SCHMITT, DELAY, 10 Ms BLACKOUT 

LOW VOLTAGE DETECTOR, MEASURES +10 & M5V 

LOW VOLTAGE DETECTOR, PDP6, MEASURES AC, »10,+1Q,«15, 3 OUTPUTS IN ORDER 

LOW VOLTAGE DETECTOR FOR MElO, MEASURES +5, +5, -15, »15, ALL REG,*15,+10 UNREG, DOUBLE 

HIGH VOLTAGE DETECTOR FOR MAlO 

3 PHASE AC LOW VOLTAGE DETECTOR 

POS LEVEL CONV, 3 CKTS, THRESHOLDS OF 0, + i, OR +2V, & «3V OUT 

2 CKTS, THRESHOLDS OF 0,«l,-2, OR *3V, & *3V OUT 

+1,6 OR 0,8V, FOR USE WITH TTL, & «3V OUT 



NEG LEVEL CONV, 
POS LEVEL CONV, 



6/73 
5/73 
5/73 
2/72 



neg level conv, 

pos level conv, 7 ckts, thresholds of 

6 ckts, used in tu55 

6 ckts, 100 ohm input 
low voltage detector £ connector 
3 phase low voltage detector, single 6 
crowbar, used with w516, single 6 
power sequence s. crowbar 

Comparator, 3 differential ckts, 100 mv resolution, like isoi level cqnv 
♦5v & *15v low volt detector, 16 +5v inputs, rs10, single x 5 

CROWBAR FOR DSll, SINGLE 5 

LOW VOLTAGE DETECTOR, CROwBAR OUTPUT (-7V TO GND) 9 +4.75V, SINGLE 5 

DUAL AC*CQUPLED SENSE AMPLIFIER, USED ON PDP8*S 

DUAL RECTIFYING SLICER, WAS G803 

EIA INPUT CONVERTER TO TTL, 4 CHANNELS 

IBM N LINE TO DEC CONVERTER, 5 CKTS, 6 UR 12 MA 

POS BUS TO DEC CONV, FOR MEMOREX, TO + 3V, 8 MC , 5 CHANNELS, PlN COMP WITH Wb92 

IBM 360 BUS TO DEC CONVERTER (-NON. INVERTING) 

IBM 360 TO DEC (INVERTING) 



SU 



5 NEG LEVEL AMPLIFIER, LIKE 1667, 3 INVERTING CKTS 

«i POS LEVEL AMPLIFIER, 3 INVERTING CKTS 

5 BIPOLAR LEVEL AMPLIFIER, 3 CKTS, 6IA LINE INTERFACER 

5 POS LEVEL AMPLIFIER, 7 CKTS 

3 W603 WITH 15K TO *15V REMOVED, FOR INTERFACING WITH VIDAR AFQ4 

1 3/67 EMITTER FOLLOWER, 7 CKTS, TO DRIVE BURROUGHS DISC 

5 POS LEVEL AMP, 4 CHANNELS, +3V INTO 50 OHMS, FOR X & Y TO REMOTE DISPLAYS 

5 3 PULSE CONVERTERS, POS OR NEG 70 NS 2,5 V PULSE OUT 

5 DUAL PA, B602 PINS, 120 & 320 NSEC, DIODE OUTPUT FOR "OR" BUS 

5 5/73 W612 LESS 2 OUTPUT DIODES 

<5 (OBS), SYMMETRY CONTROL, TU79 



MODEL 
NO 

W621 
W640 
W670 
W671 
W672 
W6B0 
W681 
*68 2 
W683 
W684 
W690 
W691 
W692 
W693 
W694 
W695 



PROD 

LINE 

10 

CAT 

MOD 

U 

U 

MTST 

8 

LDP 

LDP 

LDP 

CAT 

CSS 

8 

10 

8 

CSS 



DES 
ENGR 



AR 
JER 

JER 



STATUS 
M.O/YR 



DESCRIPTION 
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HL 
HL 
HL 



6 COBS), REFERENCE GENERATOR, TU79 

5 3 PULSE CONV, POS OR NEG, 400 NSEC OR 1 USEC 2,5V PULSE OUT 

5 EIA LINE DRIVER, 4 CKTS, +3V IN 

5 3/72 20 MA LOOP TO EIA CONVERTER 

5 11/71 ADAPTER MODULE, H313A TO MATE N LOCK 

1 3/65 BUS DRIVER, 2/3 1693 

5 SCOPE INTENSIFIER FOR 34 DISPLAY 

5 SCOPE INTENSIFIER* TO + 3V STEP, DELAY 50 TO 300 NS, PULSE WIDTH 400 NS (FOR VR12 & VR14J 

5 12/71 SCOPE INTENSIFIER FOR VR12, VR14, S, VR20 

4 5/73 SCOPE INTENSIFIER FOR VRH W VT40 IN GT40 SERIES, 8 INTENSITY LEVELS 

5 DEC TO IBM N LINE CONVERTER, 4 CKTS, 6,12# OR 20 MA 
5 DEC TO CDC CONVERTER, 3 CHANNELS, + /-20 MA 

9 DEC TO IBM 360 BUS DRIVER 

5 DEC TO CTUL CONVERTER 

5 DEC IBM 360, POSITIVE OR 

I 4/68 DEC TO BELL 300 SERIES DATA SET DRIVER, 5 CHANNELS, >23MA INTO 100 OHMS, >1V OFFl <5MA,,8V 



FILTERS, TRANSMITTERS, RECEIVERS, REGULATORS 



W7000 

W70Q 

W700*AD 

W701 

W70l»YA 

W701*YB 

W702 

W704 

W7040 

W705. 

W706 

W706^YB 

W706-YC 

W7060 

W707 

W707*Yft 

W707-YC 

W7070 

W708 

W709 

W710 

W7U 

W712 

W713 

W714 

W715 

W716 

W7l6*YA 

W717 



10 

CAT 

MOD 

8 

CSS 

CSS 

to 

DIS 

11/45 

CAT 

CAT 

SSU 

SSU 

10 

CAT 

CSS 

SSU 

10 

CAT 

MOD 

8 

8 

15 

10 

15 

CSS 

MOD 

MOD 



DOV 

JJO 

ABW 
ABW 

LH 
DI 



MUT 
MUT 
HU 



MUT 
HU 

AR 
MI 
MI 
DV 



RW 
AR 

AR 



5/73 
5/73 



1/73 



7/71 
7/71 
1/73 



1 8/73 
5 

5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
5 

2 5/69 
1 7/71 

t 1/73 

5 

5 

5 

1 

5 

6 

5 

2 

7 

7 

7 



1/69 
3/73 
3/73 
3/73 



AUX PWR SUPPLY, KL10, SUPPLIES +15V 30MA, +5V 1A, -15V 10QMA TO 864 

SWITCH FILTER, 6 CKTS, SIM TO 1703, USED ON W710 

H700 MODIFIED FOR AUTOMATIC TOTAHSATORS 

INPUT NETWORK, FOR PDP8 CARD READER 

INPUT NETWORK, IBM 1502 INTERFACE 

OUTPUT NETWORK FOR IBM 1502 INTERFACE 

TELETYPE LEVEL CONVERTER FOR DC10B DATA LINE SCANNER 

♦5V SUPPLY, 1 1/2 AMPS FOR CHARACTER GEN VA38 

3V ZENER & CAP TO GND TO GENERATE «12V FROM *15V 

♦3,6V POWER SUPPLY, UP TO 1,5 AMPS, SINGLE HEIGHT, 1 1/2" THICK 

TELETYPE RECEIVER, 8 BITS, 11 UNIT CODE 

8»BIT, 5 UNIT STOP FOR PT08 

5*BIT, 1 UNIT STOP FOR PT08 

TELETYPE RECEIVER, 6 BITS, 8 UNIT CODE 

TELETYPE TRANSMITTER, 8 BIT, 2 UNIT STOP CODE ONLY 

7 BIT TTY TRANSMITTER 

5«-8IT TRANSMIT, 1,5 UNIT STOP FOR PT08 

TELETYPE TRANSMITTER, 6 BITS, 8 UNIT CODE 

TELETYPE COMMUNICATIONS ADAPTER 

DIVIDE BY 16/64 COUNTER, FOR TELETYPE MODULES 

SWITCH FILTER, USES W700 BOARD 

SWITCH FILTER 

SWITCH MODULE, 2 FORM C MICROSWITCHES, & *3V, RF FILTERED 

(OBs)# SWITCH FILTER, W700 WITH LOWER VALUE, TU79 

SWITCH MODULE, 2 FORM C MICROSWITCHES, NO CKTS, 9/1 MEMORY 

12 CHANNEL SWITCH FILTER, PASSIVE FILTER & AMPLIFICATION, (. 5CHMITT 

8 BIT TELETYPE RECEIVER, REPLACES W706 

7 BIT CODE MOD, PT08B 

8 BIT TELETYPE TRANSMITTER, REPLACES W707 & W708 



SWITCHES, CONTACT SENSE & INTERRUPT 



W718 




W719 


15 


W720 


IPG 


W721 


IPG 



5 10 SWITCHES, & +3V OUT 
LH 5 4 DPST SWITCHES, 4 IN TO I OUT, 

5 12/69 CONTACT SENSE, 4 CH, 6V, INDAC 
5 CONTACT SENSE, 4 CH, 24V 



2 TIMES, VT04 



MODEL 
NO 

W722 

W723 

W724 

W725 

W726 

W727 

W730 

W730-YA 

W730»YB 

W731 

W731*YB 

W732 

W732«YB 

W733 

W734 

W735 

W736 

W740 

«7400 

W7401 

W7403 

W7403 

W7405 

W7408 

W741 

W741-YA 

W742 

W743 

W750 

W75J 



PROD 
LINE 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

PERlPH 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

CSS 

CSS 

IPG 

SSCAN 

SSCAN 

SSCAN 

SSCAN 

SSCAN 

SSCAN 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

8 

TPL 



POWER SUPPLIES 



DES 
ENGR 



MORO 

MORO 

MORO 

RBL 

EK 

FE 

DES 

DEB 

FE 

FE 
RG 
FE 

JE 

JE 

MORO 

DLM 

DLM 

DLM 

DLM 

AAM 

AAM 

MORO 

RG 

MORO 

PJS 

MI 



STATUS 
MO/YR 



4/71 

5/71 
5/71 



10/71 
11/71 
5/71 
tl/71 
5 2/72 
1 10/73 
6/72 
5/73 
3/73 
5/73 
6/73 
9/73 
9/73 
9/73 
5/73 
1/72 
5/73 
5/73 



2 

5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
5 
2 
5 
5 
5 
1 11/70 



DESCRIPTION 



CONTACT SENSE, 4 CH, 48V 

CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 6V 

CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 24V 

CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 48V 

4 DC & 3 PIFFERENIATING SWITCH FILTERS FOR + LOGIC, IN TUlO 

INPUT PROTECTOR, 6 CKTS 

12 BIT CONTACT SENSE FOR DDOi, 8,5, QUAD 

W730 WITH 24V RELAYS 

W?30 WITH JUMPERS IN PLACE OF RELAYS 

16 BIT W730 

W731 W/O RELAY FOR A 

12 BIT CONTACT INTERRUPT FOR DDOI, 8,5, 

W732 WITH JUMPERS IN PLACE OF RELAYS 

16 BIT W732 

16*BIT GENERAL PURPOSE COUNTER FOR UDC, QUAD, 

2 XMTRS WITH PULSE XFWRS, + 1 IC XMTR 

2 RCVRS W PULSE XFMRS, + 1 IC RCVR 

12*BIT SOLID STATE CONTACT SENSE, QUAD X 8,5, 

8 BIT SOLID STATE CONTACT SENSE, FROM BERG, FINGERS HANDLE END FOR BUS, QUAD 8,5 

X BUS TERMINATOR (USED WITH W740Q) QUAD 

8 BIT RELAY OUTPUT BOARD, CONTACTS TO BERG, FINGERS HANDLE END FOR BUS, QUAD 

12*BIT COUNTER, CONTACTS TO BERG, FINGERS HANDLE END FOR X BUS, QUAD 

WATCHDOG TIMER, X BUS, QUAD 

X BUS REPEATER & TERMINATOR 

16«BIT W740, UDCU, UDC15 

W741 WITH AN INPUT TRANSISTOR INSTEAD OF OPTIC COUPLER 

12-BIT SOLID STATE CONTACT INTERRUPT, QUAD X 8.5, USES PADDLE BOARD, UDC8 

16»BIT W742, UDCU, UDC15 

TELETYPE MULTIPLEXER 

GEN PURPOSE REGULATOR, (USES LM309K) 
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SPECIAL UDCU, USED WITH W402*YB 

QUAD 



8.5 



USES PADDLE BOARD, UDC8 



W760 
W761 
W762 

W770 



PS 
PS 
PS 
PS 



GP 
GP 
GP 



2 U/72 5V 10A SUPPLY, 115/23QVAC, ACLO, PCLO, DOUBLE 8,5, DOUBLE THICK 

2 11/72 «15V 2A# FLOATING 15V 2A, U5/23QVAC, ACLO, DCLO, DOUBLE 8,5 DOUBLE THICK 

2 11/72 *20V 3A, FLOATING 5v 1A SUPPLY, H5/230VAC, ACLO, DCLO, DOUBLE »#5# DOUBLE THICK 

J 4/73 DC TO DC CONVERTER, +5V tA IN, +/« 15V 10QMA OUT 



RELAY MODULES 



W800 
W801 
W802 
W803 
W804 
W805 
W807 
W808 
W809 
W810 
W811 
W812 
W813 
W814 
W815 



CAT 

CAT 
CSS 
CSS 
15 



CSS 

11 

CSS 

CSS 

CSS 

SSCAL 



5 2 FORM A REED RELAYS, SIM TO 1803 

6 (OBS), RELAY MUTIPLEXER, REPLACED BY W802 

5 RELAY MULTIPLEXER, 8 REED RELAYS 

6 5 HGM MERCURY RELAYS (CLAIRE), DRIVEN BY W051 
t 1/68 8 BISTABLE HG FORM C RELAYS IN MATRIX 

6 2 FORM C RELAYS, 15V, NO OTHER PARTS, 360 INTERFACES, 250 MA 

CU 5 FORM A, I AMP 250V, DOUBLE THICK 

CU 5 2*2 FORM A, 1/8 AMP 250V 

CU 5 4 FORM A, 1/8 AMP 250V 

HU 2 11/69 CONTACT SENSE, 6 RELAYS 

TS 1 8/70 SOLID STATE "RELAY REPEATER" FOR REMOTE TTY WITH READER CONTROL 

RJS 1 10/71 DT02-C RELAY BOARD, 4 FORM C RELAYS, »15V, DOUBLE X 5 

BMW 5 5/73 DT02-FA RELAY BOARD, SWITCHES 4 UNlBuS LINES TO OFF LINE, BijS A, 

BMW 2 3/72 DT02-FB RELAY BOARD, SWITCHES 4 UNIBUS LINES TO OFF LINE, BUS A, 

KB 3 6/72 RELAY BOARD, 9 LINES, OFF, BUS A OR BUS B f DOUBLE 8 t 5 



OR BuS B 

BUS B, OR BUS C 
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NO LINE ENGR MQ/YR 

W816 CSS FA 2 1/73 UNIBUS GRANT RELA* MODULE, DOUBUE 5 

W817 TYP JW 1 11/73 11 POLE 2 POSITION RELA* MODULE, 5V 450MA COIL 

CONNECTORS 

W841 10 6 1/2 W851 FOR 9 COAX 

W850 15 5 CONNECTOR, 2 DOUBLE BOARDS WITH WQ21 LAXOUT, FRAME, HOLD-DOWN SCREW 

■IflSi 10 5 CONNECTOR, SIM TO W850, W85t IS CARD « COMPoNENTSl BCiO IS ASSEMBLY & CABLE 

W852 10 5 W8S1 WITH NO COMPONENTS, USED IN 8Ct0C»XX, USES W851 BOARD 

W853 8 AC 5 EIA INTERFACE, 6 OUT & 4 IN, +/*6V, LOGIC & + 3V, CABLE OUT BACK TO MODEM 

W853-¥A 8 PL 5 W853 WITH JUMPERS & HANDLE, NO CABLE 

W854 10 SU 5 WgSO WITH NO COMPONENTS* RPlO 

W855 10 MM 5 W851 RELAXED OUT FOR EASIER CQAX CONSTRUCTION 

»856 10 MM 5 W855 WITH COMPONENTS ON SIDE 2 (DIF ETCH) 

W857 10 KE 5 5/73 DUAL W021 WITH LUGS NEAR TO PINS, USED IN BCtOH, BC10J 

W858 10 KE 5 5/73 W857 WITH LuGS ON SOLDER SIDE, USED IN BC10H, BC10J 

NON COMPONENT BOARDS & MISC 

W900 U/45 DV 5 5/73 4 LAYER, DOUBLE X 8,5 EXTENDER BOARD 

W9000 QC EWB 1 10/73 4 LAYER HEX 1.5INCH EXTENDER 

W901 QC EG 2 11/72 XOR TESTER I/O BOARD, QUAO 8,5 

W9010 QC RJMC 2 6/73 CMT LOAD BOARD it, QUAD 

W9011 QC RJMC 2 6/73 CMT LOAD BOARD #2, QUAD 

W9012 QC RMC' 1 9/73 CMT ADAPTER, QUAD, 4 H807 HANDLE END, 4 H807 IN MIDDLE, WIRE WRAP 

W9013 OC EWB 1 10/73 4 LAYER HEX LOAD BOARD, EA PIN TO EITHER INNER LAYER 

«902 QC PM 1 3/72 2 ISO MA LAMP DRIVERS, SINGLE 2,5 

4903 MOD DOANE 6 D/A, COMPARATOR, FOR H903 

*904 11/45 DV 2 1/73 4 LAYER HEX X 8,5 EXTENDER BOARD 

*905 PERIPH NF 2 7/73 SHIELD BOARD, C2 GND, SINGLE 8,5 

*906 PERIPH NF 4 9/73 SHIELD BOARD, AC2, BC2 GND, DOUBLE 8,5 

•1907 PERIPH NF 2 7/73 SHIELD BOARD, AC2, »C2, CC2, DC2 GND, QUAD 8,5 

*930 11 DV 5 SINGLE 36 PIN BLANK 8,5" MODULE 

-1931 8/E DS 1 2/71 WIRE WRAP PINS ON SIDE 1, 5 H8Q7 ON SIDE 2, SPACE FOR 30 U- + 4 24-PIN IC'S, QUAD X 8,5 

4940 CAT JjQ 5 WIRE WRAP PINS ON COMP SIDE, HOLES FOR 50 16*PIN IC'S, QUAD X 8,5, 50*09045 

*941 CAT JJO 5 W940 EXCEPT HOLES FOR 25 16-PIN IC«S, DOUBLE X 8,5, 50*09046 

*942 CAT JJO 5 Wg40 EXCEPT SOCKETS FOR 50 16*PIN IC'S, QUAD X 8.5, 50*09045 

*943 CAT JJO 5 W940 EXCEPT SOCKETS FOR 25 16-PIN IC'S, DOUBLE X 8,5, 50*09046 

W944 PERIPH KF 7 10/73 W945 EXCEPT HOLES FOR 36 IC'S, DOUBLE 8,5, 5Q-iQ2i8 

W945 PERIPH KF 2 10/73 WIRE WRAP PINS ON COMP SIDE, HOLES FOR 72 IC'S, QUAD 8,5, 50*10218 

W946 PERIPH DL 2 10/73 WIRE WRAP PINS QN COMP SIDE, HOLES FOR 108 IC(S, HEX 

W950 CAT JJO 5 W940 EXCEPT HOLE FOR 8 24 OR 16*PIN & 30 16-PIN IC'S, QUAD X 8,5# 50*09048 

W951 CAT JJO 5 W950 EXCEPT HOLES FOR 4 24* OR 16-PIN & 15 16-PIN IC'S, DOUBLE X 8,5, 50*09047 

W952 CAT JJO 5 3/72 W950 EXCEPT SOCKETS INSTEAD OF MOLES 

W953 CAT JJO 5 3/72 W951 EXCEPT SOCKETS INSTEAD OF HOLES 

W954 8 DA 2 10/72 WIRE WRAp PINS ON SIDE 1, HOLES FOR 8 24* OR 16-PIN, 49 16*plN IC»S, 2 H8$4, HEX 8,5 

W955 8 DA 1 3/71 W954 WITH SOCKETS 

W956 8/B EA 1 8/73 WIRE WRAP QUAD, 24 22-PIN HOLES, 8 16*PIN HOLES 

W957 8/B EA 1 8/73 W956 W SOCKETS 

W960 MOD JJO 5 MSI MOUNTING BOARD (2 14*16 PIN OR l 24 PIN, ALL PINS BROUGHT OUT) 

W961 15 5 2 16 PIN l/Q MOUNT, A2 +5V PIN 16, C2&T1 GND PIN 8, 50*08912 (M245 M191 M238 M597 M697 M17QI M2500) 

W9610 CAT RF 2 8/73 2 16-PIN I/C MOUNT W +3V ON Ul & VI, ALL PINS OUT (M2001) 

W9611 QC EWB 1 11/73 SINGLE 16 PIN ECL BOARD MOUNT W LOAD PADS, +5V A2, Vlj -2V Blj *5,2V B2, Ul, 501087*, ALSO USED ON 

M1000, M1001, M1002, M1003, M2700, M5000, M6000 

W«fi2 12 SNT 5 24 PIN J/C MOUNT WITH A2 (PIN 24) +5V 6 C2,T1 (PIN 12) GND, BOARD 50*Q8908A, ALSO USED FOR Mi55,M||i 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


M0 


LINE 


ENGR 




MO/YR 


Wt6| 


15 




5 




W964 


CAT 


ERP 


5 


2/72 


W966 


8/E 


PG 


5 




W9660 


FS 


RRB 


t 


1/73 


W967 


8/E 


PG 


5 




W9670 


F$ 


RRB 


1 


1/73 


W968 


MOD 


JJO 


5 




W9680 


CAT 


SZ 


2 


9/72 


W969 


MOD 


JJO 


5 




W9690 


QC 


RM 


1 


3/73 


W970 


CAT 




5 




W9700 


PERIPH 


GP 


1 


4/73 


W9701 


PERIPH 


GP 


1 


4/73 


W9702 


PERIPH 


GP 


1 


4/73 


W971 


CAT 




5 




W972 


CAT 




5 


8/72 


W9720 


CAT 


SZ 


5 


8/72 


W9721 


CAT 


SZ 


5 


8/72 


W9722 


CAT 


sz 


5 


9/72 


W973 


CAT 




5 




W974 


CAT 




5 




W975 


CAT 




5 




W976 


MOD 




6 




W977 


MOD 




6 




W979 


MOD 




5 




W980 


CAT 




5 




W98 00 


11 


KA 


4 


5/73 


W981 






7 




W982 


CAT 


DCS 


5 




W983 


8 




5 




W984 


CAT 


DCS 


5 




W9B5 


CAT 




5 




W986 


PERIPH 


LEVINE 


1 


10/69 


W987 


CAT 


SZ 


5 


5/73 


W989 






6 




W990 


CAT 




5 




W991 


CAT 




5 




W992 


CAT 




5 




W993 


CAT 




5 




W994 


CAT 




6 




W994-YA 


CSS 


fK 


3 


12/69 


W994*YB 


CSS 


AP 


3 


1/70 


W99S 


CAT 




6 




W996 






1 




W998 


CAT 


DOANE 


5 




W999 


CAT 


DOANE 


5 




X SERIES EQUIPMENT 







DESCRIPTION 

2 14-PIN I/C MOUNT WITH A2 (PIN 14) +5 4. C2, Tt GND (PIN 7), BOARD 50*08914 
GENERAL PURPOSE BLANK TERMINATOR FOR 28 PINS, SINGLE X 5, BOARD 50»09733 
W967 WITH HOLES INSTEAD OF SOCKETS 

WIRE WRAP QUAD W 4 SETS OF HANDLE END FINGERS, 1 H854, ? 16-PIN HOLES 

8,5 QUAD, 42 16«PIN SOCKETS W WIRE WRAP PINS, CQMP SIDE 2 TOP SETS OF FNGERS, H$54, FOR Hyly 

W9660 W SOCKETS INSTEAD OF HOLES 

3,5 QUAD W979 

8,5 HEX COLLAGE BOARD W 1 PIN/FINGER + 2 PINS/SQCKET LOCATION 

8 5 W979 

WIRE WRAP SINGLE 8,5, SPACE FOR 6 16-PIN IC, 40 WIRE FLAT MYLAR CONNECTOR 12*10023 

36 PINS, BARE BOARD, USED ON W971, SINGLE 5 

SINGLE 8,5 BLANK BOARD, 36 HOLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

DOUBLE 8,5 BLANK BOARD, 72 HOLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

QUAD 8,5 BLANK BOARD, 144 HQLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

72 PINS, BARE BOARD, USES W970 BOARD, DOUBLE 5 

36 PINS, COPPER CLAD BOARD, SINGLE 5 

36 PINS COPPER CLAD BOARD, SINGLE 8,5 

72 PINS COPPER CLAD BOARD, DOUBLE 8,5 

144 PINS COPPER CLAD BOARD, QUAD 8,5 

72 PINS, COPPER CLAD BOARD, DOUBLE 5 

36 PINS, HOLES ON 0,1" GRID, CONTACTS ONLY, SINGLE 5 

DOUBLE, 72 PINS, HOLES ON 0,1" GRID, CONTACTS ONLY 

(OBS), 5TD SIZE 36 PIN PANEL, PLATED THRU HOLES, PLASTIC MODULE GRID 

COBS), DOUBLE SlZfc 72 PIN PANEL, PLATED THRU HOLES, PLASTIC MODULE GRID 

DOUBLE HIGH, 72 PIN COLLAGE BOARD, SPACE FOR 18 16»PIN 1C»S OR SOCKETS 

MODULE EXTENDER 

HEX EXTENDER (NO FINGERS ON C, D, E) FOR CB11 

(NEVER MADE), DOUBLE EXTENDER 

EXTENDER/SINGLE SIZE, 36 PINS 

DOUBLE EXTENDER, 72 PINS 

8,5 X DOUBLE EXTENDER BOARD 

SYSTEM MODULE ADAPTER 

W980 WITH 19 WIRE FLEXPRINT, 16 SIG + 3 GNpS, DF32 

8,5 QUAD DOUBLE SIDE MODULE EXTENDER 

(OBS), DOUBLE SIZE F,C, WIRING CHECKER, SIM TO 4909 

BLANK MODULE, SPLIT LUG FOR EACH PIN, 18 PINS 

DOUBLE SIZE BLANK MODULE, 36 PINS 

COPPER CLAD SINGLE MODULE, 18 PINS 

DOUBLE SIZED COPPER CLAD, 36 PINS 

SINGLE SIZED VECTOR BOARD, 18 PINS 

HP3440A DIGITAL VOLTMETER TERMINATOR 

3 POTS, 3 CAPS, LODGE & SHIPLEY MARK CENTURY CONTROLLER 
DOUBLE SIZE VECTOR BOARD, 36 PINS 

SINGLE SIZE CLAD BOARD, PLATED THRU HOLES FOR 19 IC«S & GOLD PLATED FINGERS, wHJfS HANDLE 
W994 WITH NEW HOLE PATTERN, WAS W994B BOARD 
W995 WITH NEW HOLE PATTERN, WAS W995B BOAHD 
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THE X SERIES IS A GRQUP qF LOGIC/InTERFACE MODULES OF PROPRIETARY DESIGN, THEY WERE DESIGNED BY XEROX 
USING DEC STANDARD COMPONENTS, THEY OPERATE FROM +/• UW AND EMPLOY SATURATED TRANSISTOR LOGIC, MOST 
LOGIC CIRCUITS CONTAIN SLOW DOWN CAPACITORS TO MINIMIZE TRANSIENT NOISE SUCCEPIIBILITY, THEY ARE BUILT ON 
STANDARD FLIP»CHIP MODULE CARDS, LOGIC LEVELS ARE VOLTS 6 *6 TO *12V t POSITIVE LOGIC IS USED, VOLTS 
IS A LOGIC »1«\ 



